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Ανακύκλωση λαμπτήρων «οικονοµίας»: 


Η άκρως επικίνδυνη κωμωδία 


Όταν µια µόνο λάμπα «οι- 
α κονοµίας µπορεί να ρυπάνει 
τ΄ µε τον υδράργυρο που πε- 
η ριέχει 360 τόνους νερού 02 
"Ἡ και εκατομμύρια από αυτές 
.. καταστρέφονται καθηµερι- 
νά σε όλο τον πλανήτη, τότε 
Εκείνοι οι άνθρωποι που 
ασχολήθηκαν µε το κρίσιμο 
ζήτημα τής ανακύκλωσης λα- 
µπτήρων «οικονομίας και 
µας υποχρέωσαν να τους 
χρησιμοποιούμε µπορεί να 
είναι περιβαλλοντικοί εγκλη- 
µατίες ή να έχουν σοβαρό 
πρόβλημα αντιληπτικότητας, 
εάν δεν είναι δέσµιοι συµφε- 
ρόντων, άσχετοι ή επικίνδυ- 
νοι, επειδή οι συνέπειες των 
αποφάσεών τους είναι υπερ- 
βολικά βλαπτικές γιατοπερι- 


Το τέρας των ασφαλών λαμπτήρων «οικονοµίας» που δηµµι- 
ούργησε η πλέον εκτεταμένη και πετυχημένη διαφήμιση στην 
παγκόσμια ιστορία, έχει πολλά τοξικά πόδια. Ένα από αυτά είναι 
το πέταγμα των υπερτοξικών λαμµπτήρων στα σκουπίδια. 

Η φωτογραφία είναι από ιστοσελίδα που ασχολείται µε θέµατα 
τού δήµου Ιστιαίας - Αιδηψού. 
Πίίρ:/Ιίἰαίαηεινς.ΡΙοσσροί.σι/2012/06/0ἱοᾳ-ροςσί 12.ΠίπιΙ 


βάλλον καιτην ανθρώπινη υγεία. 

Οικορυφαίοι«Εκείνου δεν είναι άλλοι απότην Κομισιόν τού 2008,την Επιτροπή Περιβάλλοντος 
τού Ευρωκοινοβουλίου τής ίδιας εποχής καιτους αρμόδιους υπουργούς των κρατών µελών τής 
Ευρωπαϊκής Ένωσης τού ίδιου έτους, αλλά και κάθε ευρωπαϊκής κυβέρνησης όταν µε µια απο- 
λυταρχική κοινοτική οδηγία υποχρέωσαν τους καταναλωτές να χρησιμοποιούν ένα επικίνδυνο 
προϊόν γιατην υγεία και ρυπαρό γιατο περιβάλλον, αφού προηγουμένως μεπαγκόσµια και ψευ- 
δή διαφήμιση είχε στολιστεί µε τεράστια πράσινα φτερά και µε µια αντιεπιστηµονική έρευνα 
σκεπάστηκε η τοξικότητά του και βαφτίστηκε στην πράσινη κολυµπήθρα µε το πράσινο νερό 
τού Καματερού, παραπλανώνταςτους καταναλωτές. 


1 «Οπε Ότοκαπ ΄στεοπ᾽ ΟΕΙ, Ὀα]ο οοηίαίης αἱ Ιεαςί .5 πι οἳ ΠΙΕΙΟΙΙΥ», Ηείεηπ Βαιταίί - Πίρ://Ν/νννν.δεἰεπεε2θ.εοπι/πιᾶΚο Ίονο ποί νναι/ρ]ος/ 
οπο Ότοκεῃπ 'ρτεοπ᾿ οῇ Ὀπ]0 οοπίαῖης Ιεαδί 5 πι ΠΙΘΙΟΙΙΥ-72032 


2 «πεεηπ Ἠσῃί Ὀα]ὸς 'ΠΙαΥ ρο[πίο υναίετ’», ΖΠεπςσ (αἰχίοης απά ΦΠεπ ὙΠαί (ΟΠίπα ὨαΙΙγ) - Πίίρ:/ΑΜννν/ οΠΙπαάα!]γ.εοπι.επ/οπάγ/2009-12/91/ 
οοπίεηί 9240351 .Πίπι 
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Ανακύκλωση λαμπτήρων «οικονοµίας»: Η άκρως επικίνδυνη κωμωδία 


Ένα από τα τερατόµορφα ψευδοπόδια τής διαφήμισης 
των «οικονοµικών» είναι ή αδιαφορία για το σπάσιµό 
τους (και η ασυνέπεια των δημοτικών αρχών να καθα- 
ρίσουν άµεσα και σχολαστικά το χώρο), σεµέρη όπου 
παίζουν παιδιά καιχαλαρώνουν ενήλικες αναπνέοντας 
τον καθαρό αέρα... χωρίς να γνωρίζουν ότι κάτω από 
τα πόδια τους βρίσκεται υπερτοξικός υδράργυρος τού 

οποίου αναπνέουν τις αναθυμιάσεις και μεταφέρουν τα 

υπολείµµατα στο σπίτι τους. 

Η φωτογραφία από ιστοσελίδα που ασχολείται µε θέµα- 
τα τού δήµου Σπάτων - Αρτέμιδος, στην Αττική. 
Πίίρ.:/ποεννοεραία-αγίεπιίάα.δΙοσσροί.σι/2014/01/0ἱος6- 
ροσί 3036.ΠίΠΙΙ 


Το εφιαλτικό τέρας τής χρήσης λαμπτήρων «οικονοµίας που σκάρωσαν έχει και το αδερφά- 
κι του µε την ονομασία ανακύκλωση λαμπτήρων «οικονοµίας», ενώ θάπρεπε να ονοµασθεί 
υδραργυρικός Φρανγκεστάιν, µετα υπερτοξικά πλαστικάπόδιατου να εἰναιταπλαστικάτων«οι- 
κονοµικών» λαμπτήρων που θα µείνουν για εκατοντάδες έως χιλιάδες χρόνια στο περιβάλλον. 

Αυτό το υπερ-τοξικό τερατάκι κάθεται πάνω σε τόνους υδραργύρου και πλαστικών που ρί- 
χνονται µέσω των «οικονοµικών» στις χωματερές, ή σπάζουν κατά εκατομμύρια µετά από 
λαθεμµένο τρόπο ανακύκλωσης, ή από κακή χρήση, ή ρίχνονται στα σκουπίδια κατά χιλιάδες 
όταν τελειώνουν µεγάλες κατασκευές ή καταστρέφονται κατά δεκάδες χιλιάδες ή εκατομμύ- 
ρια µετά από κάθε ανθρωπογενή ή φυσική καταστροφή σε όλο τον πλανήτη, ή θάβονται µε 
εγκληματική αμέλεια για να κερδίσουν το κόστος μεταφοράς των κουφαριών τους, ορισμένα 
πολυκαταστήμµατα. 

Η βιτρίνα τής ανακύκλωσης λαμπτήρων «οικονοµίας κρύβει ασθένειες έως και «δολοφονία» 
καταναλωτών ταυτοχρόνως µε την τεράστια ρύπανση και καταστροφή τού περιβάλλοντος συ- 
νιστά µια ακόµα καλυμμένη τραγωδία που οργανώθηκε από άσχετα, πλήρως ανεπαρκή ή επι- 
κίνδυνα άτοµα και παίζεται σε πλανητικό επίπεδο. 

Ητραγική αποτυχίατής όλης διαδικασίας καλύπτεται επειδή δεν πρέπεινα γίνειευρέωςγνωστό 
ότιη αναγκαστική χρήση αυτών των τοξικών Φώτων είναι µια άκρως λανθασμένη και επικίνδυ- 
νη επιλογή, η οποία νοµοθετήθηκε από άτοµα εντελώς άσχετα µε το ζήτημα «τεχνητός φωτι- 
σµός) και υγεία, δηλαδή την Κομισιόν καιτην Επιτροπή Περιβάλλοντοςτού Ευρωκοινοβουλίου, 
µε τη συνέργεια των γνωστών λόμπι, αδαών πολιτικάντηδων και άσχετων ή αφελών περιβαλ- 
λοντικών κινημάτων. Μια επιλογή που τις συνέπειές της θα πληρώνουν οι καταναλωτές και το 
περιβάλλον για χιλιάδες χρόνια. 


3 «ΑΒΟ 6ΙΠΝΝΕΡΤΙάΑΤΟΡΕΣ: Τ1ΡΠί Βι]0ς Τοςςεά αἱ Ο5[) Οοηςίπαςίίοη ἱί9» - ΠέΡρ:// η ν/νν πιγ{οχ2δεο[απιοιις.οοπι/5Πατοά/πεν/ς/{εαίιΓες/{ορ-ςίοσίος/ 
ςίογῖος/ν/ουχ. αὓς-ό-Ιπνοςιϊραίοις-ΠσΠί-Όα]Ός-ίοςςε-αί-οσι-εοπςίταςίίοη-ς]{ε-21839.ςΠίπι] 


4 «1.000 ΟΕΙ. ρπί ΌὈι]ος νίἩ πιεΓοιτγ οπιδῃεά, «ἀππιρεά οἩπ Ὠαίία ρἰαγστοιπάό» Ὁν ἀἹοπαίπαη Βεηπδοη - Πρι ήπαΠ11. 
εοπι/2013/10/24/1000-εΠ- ΠΡ Πί-Ρα10ς- ίᾳ-πιετοιγ-οτιςπεά-άαπιρεά-οπ-άα]]ας-ρίαγςτουπά/ 
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Ανακύκλωση λαμπτήρων «οικονοµίας»: Η άκρως επικίνδυνη κωμωδία 


Το τοξικό και ρυπαρό χάος µετις λάμπες «οικονοµίας» υπό ανακύκλωση, οἱ οποίες ρίχνονται 
είτε σπασµένες είτε σπάζουν τη στιγµή που ρίχνονται, στα αντι-οικολογικά χάρτινα κιβώτια 
ανακύκλωσης δεν είναι κάτιπου συμβαίνει µόνο στην Ελλάδα. 

Οι δύο άνω φωτογραφίες αποτυπώνουν παραστατικά την ίδια κατάσταση στις ΗΠΑ/ΙΌ 


1. «Ποπιο Ώεροί ρίοτε{ 1212 Ροϊΐσοποις Μετεαιγ ΟΕΙΓΤ1ΡΠί Βαἱ0 ΒεογεΙπρ ΡοτίΟπΠεςίοτ, Νε Υοι]» - Περ://Νννννν πΠροΗτεροπί.οοπἹ/Γ/Ηοπιε-Βοροί/ 
Ροτί-ΟΠεςίει-Νενν- Υοικ-10573/Ηοπιε-Ώεροί-οίοε-1212-Ροΐδοποιις-Μοτοιτγ-(ΕΙ-Γ15ί-Βι10-Εεεγο[Ιπςσ-Ροτί-ΟΠοςίεΓ-Νενν- Υοικ-612207 


Είναι ολοφάνερο ότι η πρώτη και κορυφαία προὐπόθεση για να σωθεί ο πλανήτης είναι η 
ανακύκλωση κάθε είδους προϊόντος. Ειδικά η ανακύκλωση τοξικών λαμπτήρων είναι η πλέον 
σηµαντική προὐπόθεση για να «σώσουν» υποτίθεται το περιβάλλον οι υδραργυρικές «οικονο- 
µικές» λάµπες.56 

Δυστυχώς η μέχρι τώρα εμπειρία δείχνει ότι δεν τηρείται αυτή η βασική προὐπόθεση. Δεν τη- 
ρείται επειδή οι άσχετοι που οργάνωσαν τη λυσσαλέα διαφήμιση των τοξικών λαμπτήρων έπε- 
σαν µέσα στο λάκκο τής παραπληροφόρησηςπου οι ίδιοι έσκαψαν µέσα στη σπουδή τους να 
παρουσιάσουν πράσινο το μαύρο παραμύθι τους αφήνοντας απληροφόρητους τους κατανα- 
λωτές όλου τού πλανήτη, οι οποίοι κάνουν αυτό που βολεύει. Ρίχνουν κατά δισεκατομμύρια τις 
τοξικές λάµπες στις χωματερές ρυπαίνοντας µόνιµα το περιβάλλον και διαχέοντας ταυτόχρονα 
τόνους ατμών υδραργύρου στην ατμόσφαιρα. 

Το αποτέλεσµα είναι σήµερα (το 2019, έντεκα χρόνια µετά τη φασιστική νομοθετική επιβο- 
λή χρήσης τους), η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών όπου γης αγνοεί ότι αυτές οι λάµπες 
εκτός απότα μύρια προβλήµατα στην υγεία που προκαλούν, περιέχουν (και) υδράργυρο και ότι 
πρέπει οπωσδήποτε να γίνεται µε µεγάλη προσοχή η ανακύκλωσήτους. 

Στο μεταξύ, σύµφωνα µε µελέτη των παραγωγών σε µερικά χρόνια θα καταργηθούν ταπερισ- 


5 «λπετε 5Ποι]ά Ἰλπηίρορροις ίαΚε οἷἱά Βπογεςεεπί Ὀαἱ0ς3» ΒΥ Γατα 5εητοεάετ, 6ἰοῦαί Νους 6/10/2013. - Πιίρ:/Ιοῦαίπεν/ς.οα/πενν5/62/805/ 
Νπετε-ςΠοιι]ά-ννιηπίρερρείς-ίαΚε-ο]ά-Ππογεςεεπί-Ρια]Ό5/ 


6 “Οοπιρασί Πιοτεδεεπί Ιαπιρς - ΤΗΕΥ Ο6ΑΝ ΗΕΙΓΡ ΤΗΕ ΕΝΥΙΑΟΝΜΕΝΤ,ΒΟΤΟΝΙΥ ΙΕ ΤΗΕΥ ΑΚΕΕΚΕΟΥΕΙΕΡ” - πΗρ:/ρτεεπαοίΙοποεηίτε.σα/ 
εοπίεπί/εοπιραςί-Ποτεςεοπί-Ιαπρς/ 
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Ανακύκλωση λαμπτήρων «οικονοµίας»: Η άκρως επικίνδυνη κωμωδία 
σότερα είδη απότις «οικονομικές λάμπες υδραργύρου”)Β και ενώ ήδη υπήρχε(απότο 2012)η 
τεχνολογία για πλαστικές λάμπεςζςΌ χωρίς υδράργυρο και άλλα βαρέα μέταλλα, δεν διαφηµί- 
ζεται και δεν προωθείται για ευνόητους λόγους. 


Αποτυχία τής ανακύκλωσης λαμπτήρων ακόµα και σε κράτη πρότυπα 


Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι 
η Σουηδία,το κράτος µεπολίτεςπου 
διαθέτουν την καλύτερη περιβαλλο- 
ντική συνείδηση, τού οποίου το πο- 
σοστό αστικών απορριμμάτων που 
θάβονται στις χωματερές είναι 1960 
έναντι τού 82960 τής Ελλάδας(Ὁ και 
επιπλέον είναι µια χώρα µε άριστα 
οργανωμένο δίκτυο ανακύκλωσης. 

Στη χώρα αυτή πρώην Ὑπουργός 
Περιβάλλοντος μιλώντας για τη συ- 
νήθεια των Σουηδών να ρίχνουν τις 
τοξικές λάμπες στις χωματερές χα- 
ρακτήρισε το ζήτημα ὡς οξεία πε- 
ριβαλλοντική κρίση,!2 επειδή η α- 


νακύκλωσή τους έχει αποτύχει Στη φωτογραφία βλέπουμετο σύνηθες: 
παταγωδώς(! Μια ρύπανση βιβλικών διαστάσεων από λάμπες «οικο- 


Στην Ελβετία, ένα άλλο Κράτος νοµίας» κάθεµεγέθους και τεχνολογίας. Θα περίµενε 
πρότυπο, εμφανίζονται άρθρα στις Κανείς να είναι ένας εφιάλτης που διαδραματίζεται µόνο 
εφημερίδες στα οποία τονίζεται ότι στα όνειράµας, αλλά προέρχεται από ένα από τα πλέον 
οι «οικονομικού καταλήγουν συχνά προηγμένα κράτη τού πλανήτη. Τις ΗΠΑ. 
στα σκουπίδια. ὁ 

Στον Καναδά, κι αυτό ένα κράτος πρότυπο, αναβλήθηκε σε πρώτη φάση η ευρεία καθιέρωση 
των «οικονοµικών» φώτων και ξεκίνησε το 2014 εξαιτίας τής ανυπαρξίας ασφαλούς συστήµµα- 
τος ανακύκλωσης. 905 

Μεταξύ των άλλων τραγικών που συμβαίνουν είναι ότι στο χώρο τής επαγγελματικής ὅρα- 

7 «Πιςίοτίο Τγεαβίγ ἰο ΤασΚΙε Τοχίς Ηεανγ Μείαἱ Μετοιτγ «ῑοίς ἄτοετ ΓασΠί» - Περ:/ΝνΝ/.απερ.ο{σ/Ώοσυπιοπίς.ΜαΙΠΠπσια!/Ώεί{α]{.αδρ2Γουπιοπί{ 
Γ-562όςΑπεΙε[Γ-6090δε[-επ 

ὃ «ΑἰΠίιάε οἱ ΌὈΝΕΡ {οννατάς (ΕΤ:5» - Πάρ://πςεις.ςΚΥπεί.Ρε/Γε29δ377/ΕΝ ΙΝΕΡΠίπι 

ϱ «Ναν Ρρἰαδίςο Πρπί Ὀι]ὸς ἃτο «οποαρ, Ὀτὶίσηί, 5Παίϊειρτοοξ, απά ΠἰοΚκοι-εο», Ὁν βεοαςίαπ Απίποπυ - Πίρ:/ΜΝν.εχίτεπιείθο[.οΟΠΙ/ 
εΧίτεπιε/142086-πενν-ρΙαςίῖς-ΙΙδΠί-Όι]Ός-ατο-επεαρ- ὈπίσΠί-ςΠαίειρτοοί-απά-ΠΙεΚετ-οε 

10. :δανῖπς {Πε Επίπτε γ(α ΡΠαςίϊο Βι]0ς» - Πίίρ:/ΠπίεγπαΙοπαΙροΠίσα|Γοπαπι.οοπ/ςανίης-ίΠε-Εαίατο-ννι(η-ρ]αςίῖο- ρα] Ός/ 

11 «Τα πιο πολλά απορρίµµατα τα 'θάβουµε’» τού Γιάννη Παλαιολόγου - Περ:/Νννννν Καπιεγιηί,στ//61392/ατο]ο/ορικαἰτοίλία/ρεγίνα[]οπ/ 
α-ρίο-ρο]1α-αροιτ]πιπ]αία-ία-δανογπιε 

12 “Μι]οπαϊπΙςίοτη οτοαά:” δΗαίίοπεη ἅτ αΚίὈ. - Πίίρ:/ Ανν’. δνἀ.5ε/πγΠείοι/ητίκος/Ίεπα-εΚ-κι(παίοποη-α{-αΚπί 6651732. 95νά 

13 “Ἑεεγε[ῖπς - Ρίο Εποίη ἆοι (ΙΠοιτπο Ιαπάεί Ζα οἩ ἵπι ΑΡίαΙ - ῥδεπννείζ Μοπίαςρ, 22. Αρπ 2013. - Πρ://ννννν.ηΖΖ.οΠ/αΚίπε]]/ς5ομννείζ/ 
ἀῑε-ειδίπ-άει-σ]πεΠΌίτπε-ἱαπάεί-Ζι-οΓί-Ιπι-αὈ[α|]-1.18069136 

14 “Οονετηπιεπί ππρτορατεά {οί (ΕΤ, ἀϊδροσαἱ {αἰ]ουί: Μετειτγ ἵπ Ῥα]0ς «απ οα.1δε ΠΙΒΙΟΓ επνΙτοπππεπίαἱ Παιπι”. ΟΒ6 Νους. 21/1/2013 - παρ://ννν. 
εὃς .εα/πεν/ς/απαάα/πονα-ςοοίῖα/δονοΓηπιεπί-ιπρτερατοά-Γοί-οΠ-άϊςροσα|-{αΠοιί-τεροιί-1.1387269 

15 “Βπδ Όαηπ ἀείαεά ὮὉν Ἰαε«κ οἳ τοσγε!πσ ορίοπς”,. 6Β6 Νες, 3960/12/2011 - Πρ:/νΜννεῦς.οα/πον/5/απαάα/πιαπΙίοῦα/ 
Ρι]ϱ-Ραη-άεΙαγεά-Όγ-ΙαοΚ-ο[-τοογεβΠπςσ-ορίίοης-1.992313 
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Ανακύκλωση λαμπτήρων «οικονοµίας»: Η άκρως επικίνδυνη κωμωδία 


στηριότητας µόνο το 10960 των λαμπτήρων φθορισμού ανακυκλώνονται. Αυτό σηµαίνει ότι οι 
λάμπες των γραφείων, καταστημάτων, σχολείων και λοιπών χώρων, λόγω τής κατά πολύ µεγα- 
λύτερης περιεκτικότητάςτους σε υδράργυρο ρυπαίνουν πολλαπλάσιατο περιβάλλον συγκριτι- 
κά µε τα «παιδάκια τους, τις «οικονομικές», ενώ για τις τελευταίες βρέθηκε ότι µόνο το 10906 τις 
ανακυκλώνεται. Οι περιβαλλοντικά «πολιτισµένου Καναδοί πολίτεςτις ρίχνουν στα σκουπίδια! 

Όπως ανέφερε ο επικεφαλήςτής υπηρεσίας ανακύκλωσης στο Τορόντο, περίπου 7 εκατομμύ- 
ρια σωληνωτές και άλλα σχήµατα λαμπτήρων φθορισμού και 9 εκατομμύρια λάμπες «οικο- 
νοµίας» καταλήγουν στα σκουπίδια!(900 

Επιπλέον αυτών, καταναλωτές που αγόρασαν «οικονομικές λάµπεςτις επέστρεψαν όταν δια- 
πίστωσαν ότι δεν υπάρχει κανένα σύστηµα ανακύκλωσης στην ευρύτερη περιοχή τους()648 µια 
κατάσταση που είναι σχεδόν μόνιμη στα περισσότερα κράτη τού πλανήτη. 

Σε πολιτείες των ΗΠΑ υπολογίστηκε ότι 620 εκατομμύρια λάμπες φθορισμού ολοκληρώνουν 
το χρόνο ζωήςτους κάθε χρόνο. Από αυτές (παρά τα προγράµµατα ανακύκλωσης) µόνοτο 209060 
ανακυκλώνονται. Οι υπόλοιπες σύµφωνα µε σχετική µελέτη ρυπαίνουν το περιβάλλον µε το 
απίστευτο µέγεθος των 2 έως 4 τόνων υδραργύρου ετησίως! 

Στην πολιτεία Μέιν των ΗΠΑ παρά το υποχρεωτικό πρόγραµµα ανακύκλωσης τα ποσοστά εί- 
ναι απογοητευτικά, κυρίως λόγω έλλειψης γνώσης για το πρόγραµµα και τής δυσκολίας εφαρ- 
µογής του. Παράλληλα υφίσταται πλήρης αδιαφορία γιατη σωστή ανακύκλωση των «οικονο- 
µικών» µε αποτέλεσµα να θάβονται ακόµα και σε πάρκα ή σε χώρους παιδιάς!«) 

Στην Αυστραλία οι καταναλωτές δεν γνώριζαν µέχριτο 2013// ότι οι«οικονοµικέο δεν πρέπει 
να ρίχνονται στα σκουπίδια αλλά να ανακυκλώνονται καιτις έριχναν όλες στα απλά σκουπίδια(52) 

Αυτή η αθλιότητα συνέβαινε σε ένα κράτος το οποίο διαθέτει ικανοποιητική περιβαλλοντική 
πολιτική, αλλά και που πρωτοστάτησε στην παράνοια τής καταναγκαστικής χρήσης των τοξι- 
κών λαμπτήρων ήδη από το 2008... 

Το 2016 σύµφωνα µε επίσηµα δεδοµένα τής αυστραλιανής κυβέρνησης διαπράττεται ένατε- 
ρατώδες περιβαλλοντικό έγκληµα.Το 9590 αυτών των τοξικών λαµμπτήρων - τεράτων ρίχνονταν 
στα οικιακά σκουπίδια! 


Υδραργυρικό τοξικό χάος στα περισσότερα «βρόµικο κράτη 


Τα ανωτέρω είναι ικανά να µας ὠθήσουν να αντιληφθούμε και να αναρωτηθούµε (µε δέος) 
εάν αυτά τα τραγικά συμβαίνουν σε κράτη πρότυπα, τότετι συμβαίνει σε κάθε κράτος µε µέ- 
16 «Οοπιραςί Βποτεδοεπί δα]ος οβίεΠ οπά πρ ΙΠ {Γας5Ηῃ - δίαβςίίος (απαάα 5ίπάγ 5Πονυς α {π]τά οΓ Ποιςε[ο]άς τείπγπεά Ὀι]0Ώς {ο ἀεροί οἱ 5ίοτο», Ὁν Επι] 


Οπιπς. 21.39.2014 - Πιρ:///ννν/.εὉς .εα/πεννς/{εεΠπο]οςγ/εοπιραςί-Πιογεςδεεπί-Ραἱ0ς-ο[επ-επά-αρ-Ίη-ίΓγαςΠ-1 «2550693 


17 «Εποιϱγ-σανίης Ὀα]0Ός {οςδεά {π {ταςΠ. ΙεαΚίπς πιοίοιτγ Ιπίο επνΙτοηπιεπί» - Πίίρ://οτοπίο.οίνπεννς.οα/οπεΓσγ-ςανίπς-δα]0ς-ίοδδεά-ίπ-ίγαςη-]εαΚίπς- 
ΠΙΘΙΟΙΤΥ-Ίπίο-οπνΙτοηπεπί-1.2209110 


15 «οπιαπ ἍᾖἵάΚκε ἁἀῑπι νίοή οἳ Εἰείεπευ ΑΝ... Πρβπί ἍΌὈιπθδς», Ὁνγ ΌΏανεπο Ἅ1ε[εε - Πίρ://ΠεεμτοπίςΙεπετα]ά.σα/ 
ποναςσο(ία/1201834-γ/οπιαη-ίαΚες-άϊπι-νίεν/-οΓ-ε[βείεπογ-Πς-]1σ[ί-Όι]0ς 


19 “Ἐε]εαςο οἳ Μετειτγ Ετοπ Βτοκετ ΕΙπογεδοεπί Βα]ος», Ὁγ ΜΙςΠαεΙ Αιισοοίί , ΜΙοΠαςεΙ ΜοΙ Ιπάεπὸ, απά ΜΙςεΠαεἰ Ἰλήηκα, - Περ:/ Ανν). δίαίο .π].15/άερ/ 
ἀςτ/τοςεα{ς[/ππείοιγ- αἱ05.ράξ 


20 “Ὁοπιρασί Πποτεςοεπί Ηρ]ίς απά {Πε ἱπιραοί οἳ εοπνοηίοποε απά Κπον]εάσε οη ΠοιςεΠοἰά τεογο[ίΠς ταίες”. ὉΥ Ἰλασηοι ΤΡ - Πίίρ:///ννν’. πεδΙ.Πἰπι. 
ΠΙΠ.δον/ραῦπιεά/21330126. 

«..ἴπεΓε ατα 5υ{Πεἷοηί ΡΓΟΡΓαΠΙς {ο ἆθαί γη] τεογο[ίης {Πε τερἰασεπιεΠίς, 5αϊά {πε εχοσιίῖνε ἁἰτεοίοι ο {Πε Εοεγε[ῖπς (ουποΙ] οἱ Οπίατίο. “Τῃοτο ἶ5 
πο τευΙτεπ]επί {ΟΥ Ιπάιςίτγ, Γο: τείαϊ]οις (ναί 5εΙ1 (παπι, οἵ πιαπ[ασίμτετς, {ο οο]]εοί. Τηετο”5 πο τε μτεπιεπί ΤΟΙ {επι {ο ο 5ο. 1ο-Αππο οί. οάατά 5αἷάἀ. 


21. Ππαρ:/ννν/.ΠοετερυὈ[ίς.οοπι/Γοσις5/πεννς/3075476/Ροςίς 
22 “"Ε]ποτεςεεπί Γ.απιρ Ὀἱςροςα]””. Γαςί Ὀράαίεά 27-11-13 - Πίίρ://νν/νν.υηςΠίπεσοαςί.αἷἀ.σον.α/ςΙίεραρε.ο[πι)οοάςξε[-άϊδροςαί 
23 «ΤΠο Ηιάάεη Ρεπ]ς ο Επετσυ ΕΓΠεϊεπί ΕΙπογεςορηί Γ1ρΠίϊπς» - Πίέρς://5ουτεοαΡ]ε.Ποί/ίπε-Πιάάεπ-ροτῖ]ς-οΓ-επε(ϱγ-ε[ββεἰοπί-Πιιοτοδεεπί-ΠσΠίΙΠσ/ή 


Χρήστος Μουσουλιώτης - ήήρ.//Πἱρ]] απ 2 [16 .γνογάργοσς.οοπι/ - 10 


Ανακύκλωση λαμπτήρων «οικονοµίας»: Η άκρως επικίνδυνη κωμωδία 
τριες υποδομές ή κράτη - 
περιβαλλοντικές συμφορές, 
όπως είναι η Κίνα, η Ινδία, 
το Πακιστάν και πάµπολλα 
άλλα; 

Ποια εφιαλτικά µεγέθη 
υδραργύρου εκλύονται 
στην ατμόσφαιρα καιτο πε- 
ριβάλλον µε την ανύπαρκτη ͵ 
ανακύκλωσή τους και ποιες 
οι συνέπειες για ανθρώπους 
και περιβάλλον; 

Πράγματι τα γεγονότα 
όπωςθα δούµε στη συνέχεια 
είναι άκρως εφιαλτικά και 


καμία περιβαλλοντική οργά- - "πώ | η κ ϱ 


μ) 4 , μι 3 
μη  Ἡ 


Αυτή η εικόνα βιβλικής ρύπανσης απότον υπερτοξικό υδράργυρο 
͵ είναι από την Κίνα και αποτελεί κάτι το συνηθισμένο. Η χώρα αυτή 
το πρόγραµµα ανακύκλωσης  εῄναιο Μέγας Υδραργυρικός Ρυπαντής και ἠ πρώτη παραγωγός 
2 δισεκατομμυρίων/!) «οικο- λαμπτήρων «οικονοµίας» στον Κόσμο. 

νομικών» ετησίως) παρα- 


μένει ένας από τους χειρό- 

τερους δολοφόνους των πολιτών της και τού περιβάλλοντος έχοντας πάντα υπόψη µας ότι 5 
µικρογραμµάρια υδραργύρου απότον κάθε ένα «οικονομικό» λαμπτήρα ρυπαίνουν 180τόνους 
νερού(ῦ και ρυπαίνουν τον κλειστό χώρο µιας οικίας ή ενός γραφείου µε πάνω από 200.000 να- 
νογραμµάρια υδραργύρου ανά κυβικό µέτρο(! όταν το ανώτατο όριο ασφαλείας είναι µόλις 
300 νανογραμµάρια, χωρίς να γνωρίζουμε µε σιγουριά σήµερα εάν αυτότο όριο είναι πράγματι 
ασφαλές για την υγεία, ειδικά μικρών παιδιών ασθενών και ηλικιωμένων, σύµφωνα µετην έκθε- 
ση - πραγματογνωμοσύνη ειδικών επιστημόνων τής πολιτείας Μέιν των ΗΠΑ. 

Ἐξι χρόνια µετά το µεγάλο κινέζικο περιβαλλοντικό ταρατατζούµ φαντασιακής ανακύκλωσης 
τού 2009,το σύστηµα ουσιαστικής ανακύκλωσης δισεκατομμυρίων υπερτοξικών φώτων Φφθο- 
ρισμού παραμένει νηπιακό.Το ασύλληπτο γεγονός, (γιατη λογική µας), είναι η ανυπαρξία νοµο- 
θεσίας που θα επιβάλλει την ανακύκλωση. 

Οι υπερτοξικές λάµπες θεωρούνται ένα είδος το οποίο για τα δύο τρίτα τού παγκόσμιου 
πληθυσμού, (Κινέζοι και Ινδοί), μπορούν «άφοβα» να πετάνε στα σκουπίδια! 

Βεβαίως, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις όχι µόνο δεν έχουν βγει ουρλιάζοντας µε όλη τη δύ- 
ναµη τής ψυχής τους στα κεραμίδια, αλλά ούτε καν νιαουρίζουν καθώς είναι ανεβασμένες εκεί 


νωση δεν βγάζειτσιµουδιά. 
Η Κίνα, για παράδειγµα, 

στην οποία ανακοινώθηκε 

(στα χαρτιά) το 2009 το πρώ- 


24 “ΟΕΙ, Κοογε]πς Βεσῖης ἵπ ΟΠΙπα” - Πίέρ:/οοπποσίίοπ.εὈςοοΠοςί.οοπι/ς/ατίϊο]ας/360796324/οΗ-τεσογεβπς-Ὀοσίης-οΠίπα 
25 “Οπίπα Τους ΟΠ Υνασίεά οῇ 1ο” - Πίρ:/ Ανν εῆθα.οοπι/οη/απὶς]ε/τεογε]ε-ν/αςίεά-οΠ- 10 Ππίπι] 


26 “Τπαῖγ Οταεπ Ταπιρς, Ἀάεδργεαά 15ο οἳ Βπογεςορηί Ιαπ1ρς οε]ίς οαἰ15 Γο: 5α[ε ἀἱδροσαίἱ {ο ανοῖά ππεΓοτγ ροΠα1ομ”, Ὁγ ΤΗ ΤΑ, 12/3/2013 - - Πίρ:/ 
νννν/ Ὀ/τενίενν.εοπι.εΠ/παΓἴοπ/(χί/2013-03/18/εοπίεπί 5285552 2.Πίπι 
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Ανακύκλωση λαμπτήρων «οικονοµίας»: Η άκρως επικίνδυνη κωμωδία 


Ψηλά κοιμώμενες και ροχαλίζουσες, ενώ βλέπουν όνειρα µε τον κόσµο να µεταλλάσσεται σε 
πράσινες λίμνες υδραργύρου και πλαστικών. 


Το υπερτοξικό χάος στην Ινδία 


Η Ινδία µε εκατό εκατομμύρια πολίτες στα όρια τού λιμού, η χώρα στην οποία βρίσκεταιτο ένα 
τρίτο εκ τού συνόλου τού 1,2 δισεκατομμυρίων φτωχότερων ανθρώπων τού πλανήτη, µετο 
µεγαλύτερο ποσοστό αναλφάβητων παγκοσµίως«Ὁ προωθεί και επιβάλλει υδραργυρικούς«οι- 
κονομικούς» λαμπτήρες, που απαιτούν πολιτικό προσωπικό στην κυβέρνηση, ικανότητες αντί- 
ληψης τού τελικού χρήστη, τεχνολογικές δυνατότητες ανακύκλωσης, δαπάνες και οικολογική 
συνείδηση, που δεν βρίσκονται ούτε στα πλέον εξελιγμένα κράτη τού πλανήτη! 

Χαρακτηριστικό είναι το άρθρο από την εφημερίδα «ΤΗ6 Νανν ΙΠαΐὰΠ ΕΧρί6ςς» µε τίτλο: «Μια 
λαμπρήιδέαπου µεταβλήθηκεσε εφιάλτη», αναφερόμενο στην ανυπαρξία κανόνων ανακύκλω- 
σης,” το οποίο παραβλέπειτις αμέτρητες άλλες εφιαλτικές συνιστώσες τής «λαμπρής ιδέας». 

Το αρχικό και κραυγαλέο αποτέλεσµα αυτού τού αίσχιστου πολιτικαντισμού, ήταν η υποχρε- 
ωτική εισαγωγή χρήσης τοξικών λαμπτήρων στην Ινδία χωρίς να υπάρχει σύστημα ανακύκλω- 
σης. Το δεύτερο καιτραγικότερο γεγονός είναι να έχει ρυπανθείτο περιβάλλον µόνο γιατο 
2012 µε το εφιαλτικό μέγεθος των 8,5 τόνων υδραργύρου από συμπαγείς λαμπτήρες Φθο- 
ρισμού ή «οικονομικούς» και 8 τόνων υδραργύρου απότις υπόλοιπες λάμπες φθορισμού."Ὁ 

Το τρίτο είναι η εγκληματική (στην κυριολεξία) άγνοια τής κυβέρνησης στη χώρα αυτή. Ο 
υπουργός Περιβάλλοντος, Κλιματικής Αλλαγής και Δασών παραδέχτηκε στις αρχές τού 2015 
ότι αγνοούσε µελέτη στην οποία αναφερόταν πως το ρίξιµο στις χωματερές 15 εκατομμυρίων 
«οικονοµικών» προκαλεί τρομερή ρύπανση στο περιβάλλον.» 

Οι άνθρωποι είναι εγκληματίες σε διπλό ταμπλό, τόσο για το περιβάλλον όσο και γιατους 
ανθρώπους, ενώ το τραγικό γεγονός που αποκαλύπτει σχετική έρευνα που έχει γίνει για τις 
αναπτυσσόμενες χώρες είναι το γεγονός ότιο περιεχόµενος υδράργυροςσε κάθε λάμπα υπερ- 
βαίνειτο όριο των 5 µικρογραμµαρίων κατά έξι φορές!59 

Στην Ινδία χρησιμοποιούνται περίπου 700.000.0Ο00 λαμπτήρες υδραργύρου ετησίως, ενώ 
δεν υπάρχει ούτε καν ένα ατελές ἡ υποτυπώδες σύστημα ανακύκλωσης! Σήµερα, που 9λο- 
κληρώνεται αυτό το κείµενο (2019), υπάρχουν µόνο υποτυπώδη συστήµατα ανακύκλωσης στην 
Ινδία και Κίνα, ενώ δεν υπάρχει καμία ανακύκλωση σε όλα τα υπανάπτυκτα και αναπτυσσόµενα 
κράτη, αλλά και σε πολλά άλλα που θεωρούνται αναπτυγμένα. 

Όπου υπάρχει σύστημα ανακύκλωσης είναι ατελές, όπως για παράδειγµα στην προηγμένη 


27 Ππᾶρ:/νν/ν/.πΠ.ο{ς/πιΠεππΙαπηροαἱ5/201420220ΟΜΡ(ΖΟ20τεροτί(/ΜΡ(ΟΦ02020142220ΕηρβΙΙς5ΠΟο20νεῦ.ράξ 


25 “Ἱπάϊα 5] Ἠοπιο {ο ΙαΤσεςί ΠΠ ίεταίο ροριἱαίοῃ: ὈΝΕΡΟΟ” - ΠΠρ://νηνν πομίπάα.εοπ/{εαίητες/οάισαίΙοη/!5ςπος/πά1α-ς(1]]-Ποπιε-ίο-ἱαΐσεςί- 
Ημίεταίε-ροριἱαίοη-ππεςςο/αΠΙςΙεδ2886.εοε 


29 "Βτὶρ]ῆί Ἰάεα ἵπτης Ἱπίο α πὶσΠίπιατε”, Ὁγ ΦΠαΐεεα ΑΠπραί, 31/8/2013 - Πάρ:/πενιπάϊαπεχρτεςς.οοπι/ςίαίες/Κκοτα]α/ΒτὶρΠί-Ιάεα-ίαγης-ἰπίο-α- 
πἰθΠίππα{ε/2013/08/3 1/ατ6ΙεΙ761064..οε 


30 «Βτὶρῇί Ιάεα {πΓης Ιπίο α ΠπἰθΠίπΊαΤ{ε» - ΒΥ Παΐοεα ΑΠΠρα!.: Τε Νοανν Ιπάίαπ Εχρίοςς, 21/8/2013 - ΠΙίρ:/πεννϊπάϊαπεχρτεςς .οοπι/5ίαίος/κοτα]α/ΒτΡΠί- 
Ι1άεα-ίπγης-Ιπίο-α- πἱσΠίπ]αΓε/2013/0δ/3 1/ατε]εΙ761064.εοεή 


31 Πιρ://ΜοχίεςΗπΚ.οιἙ/άοςς/ΟΕΙΓ-ΒοοΚεί-Τοχίςς-ἴπ-Τπαί-Οἱον/ράΓ 

32 «Νοί αν/αΤε οΓ τερογί ΟΕ πῃςα[ο ἀἱςροσαί οΕΟΕΙ;5: (ονετηπιεπί», ὈΥ ΡΤΙ - Πίέρ:/εοοποππίςίῖπιες .ΙΠάΙαίΙπιες.οοπ/Πον/5/ροΠϊοδ-απά-παίϊοπ/ποί-αν/αΤο- 
ο[-τεροΓί-ο{-Πηςα[ε-άἱδροςα|-οί-ε[ς-σονογηπιεπί/αΓί1οἱες[ονν/41162728.οπι5 

33 «Ὀϊδοιςείοη: Εοογο[πσ οἱ Οοπιρασί Ε]ποτεςοσπί Τ,απιρς (6ΕΤ5)» - Πρ:/Αν/νν.ἰπάς.Ιπ/γατα]-εποισγ/{εεμπο]οσίες-μπάεΓ-ΓΙΓα|-οΠοΙσγ/ΕΠΟΙΡΥ- 
ε[βεἰοπί-(εεΠπο]οβίες/τεογε]ῖῃσ οἳ εοπιρασί Πποτεδεοπί ἱαπιρς εῆς - φο]αίοι οχεΠαπρο εοηςοΠάαίεά τερἰγ.ράΓ 
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Ανακύκλωση λαμπτήρων «οικονοµίας»: Η άκρως επικίνδυνη κωμωδία 
Βρετανία.5Ώ 

Η κατάσταση είναι εφιαλτική. Στην τρίτη µεγαλύτερη πόλη τής Ινδίας µε πληθυσμό περίπου 8 
εκατομμυρίων, πολύ κοντά µε αυτόν τής Ελλάδας, δεν λειτουργεί κανένα σύστημα ανακύκλω- 
σης εν έτει 2016.35 

Η Ινδία σύµφωνα µε τον επικεφαλής τής οργάνωσης «Τοχίς ΓΙπίο, Βανί Αοαίνναι, είναι µια από 
τις μεγαλύτερες αγορές τού κόσμου για αυτέςτις τοξικές λάμπες, µεγαλύτερη ακόµα και από την 
Ευρώπη και ενώ στην Ευρώπη οι εταιρείες που τις παράγουν καιτις πουλούν συμμορφώνονται 
µετους κανονισμούς (έστω αυτής τής ψευδούς) ανακύκλωσης, στην Ινδία δεν τηρούν ούτε καν 
αυτή την υποτυπώδη ανακύκλωση.ό5 

«Πώς αντιδρά η ἀ{θεηραεαςθ στην Ινδία απέναντι σε αυτό το τρομερό περιβαλλοντικό έγκλη- 
μα και την ασύλληπτη κοινωνική κρίση που εμπεριέχει; Απλά ροχαλίζει, επειδή δεν επιθυμεί να 
παρεμποδίσειτην εξάπλωση χρήσης αυτών των τοξικών προϊόντων. Ταυτόχρονα η δηλητηρίαση 
των άτυχων καταναλωτών είναι χωρίς προηγούμενο, εξαιτίας των μεγάλων ποσοτήτων υδραρ- 
γύρου που περιέχουν, επειδή η θραύση ενός µόνο λαμπτήρα ρυπαίνειτο άµεσο περιβάλλον 100 
φορές περισσότερο από τα όρια ασφαλείας. 

Η αναίσχυντη κατάσταση στην Ινδία ξύπνησε τους πολιτικάντηδες οι οποίοι αποφάσισαν εν 
έτει 2014 να δροµολογήσουν τη µελέτη η οποία θα... υποβληθεί για να... κατασκευασθεί στο µέλ- 
λον... σταθµός ανακύκλωσης των «οικονομικών», κάτι που δεν συνέβη και τους ξαναξύπνησε 
το 2016 για να υποβληθεί νέα µελέτη... ὃ 


Η εφιαλτική κωμωδία στο Πακιστάν 


Το Πακιστάν, ένα ακόµα κράτος - τραγωδία, εισάγει κατά εκατομμύρια τοξικούς «οικονοµι- 
κοὐς λαμπτήρες παράτο γεγονός ότι είναι ανύπαρκτη η δυνατότητα ανακύκλωσήςτους,οθάν 
ενώ παράλληλα οι φυσικές καταστροφέςτο χτυπούν συνεχώς, ένα γεγονός που συνεπάγεταιτε- 
ράστια ρύπανση στο περιβάλλον από τη διάχυση στο έδαφος καιτην έκλυση στην ατμόσφαιρα 
τού υπερτοξικού υδραργύρου των «οικονοµικών» όταν σπάνε, παράτο γεγονός ότι έχει από το 
2011 εισαχθεί νοµοθετικά«2 η υποχρεωτική ανακύκλωση των «οικονοµικών». 


Το περιβαλλοντικό αίσχος στην Κένια 


Η απίστευτη κατάσταση που επικρατείστις χὠρεςτής Αφρικής κορυφώνεται στην Κένυα η κυ- 

34 ΠΗρ:/ΑΝνν ἆαι]γπιαί].οο.πΚ/Πεν/ς/αγίΙς]ε-1363448/ΝΝΕ-ρίοΚ-ἰοχίς-πενν-ρα]05-(ουπςί]ς-5αΥγ-επείσγ-ςαν]πς-ΙσΠίς-άαηπσετοις-ΡΙΠπΊεΠ. 
Πιπι]/ιχΖΖ1ΕρΟΙάίΚ 

35 «Βτὶσμί Ότί ἰοχίς: Τπε ΟΕ, θαἱ0ς ῑαί Βεπρσοίατα ἶ5 ππαδία {ο Παπάίο», Ὁν Νικία Μαιιςατε - Πίρ:/ραπσο]οτα.οἰἰζοππιαίίοις.Ιπ/ατίσ]ες/ 
ΡεηραΙηΓι-πο-οΠ-άἱδροςα|-ρο[ίογ-Πονν-ίο-άϊδροδε-οῇ 

36 Τ1σΗίίηςσ Βτπις Ποιί ε-γνασίο τα]ε ἵπ Γηάΐα: Τοχίςς ΓΑΠ, Ὁγ ΡΤΙ - Πρ://εοοποπιἰοίάπιες.Ιπάἰαίἴπιος.εοπι/πεννς/ροΠῖος-απά-παΙοπ/1σΠίϊπσ-βτπις-Βοιί- 
ε-/αςίο-γα]ε-ἴη-Ιπάϊα-ἴοχίος-ΠπΚ/αγεἱοςΠον/54415484.επις πίπι 5ουτοςξεοπίεπίοβπίετεςίδιπίπι πιοάΙαπιξίοχίόειίπι εαπιραίρηξερρςί 

37 «Κ5ΕΒ Μι]]ς Ρτο]εοί Το Ραΐε Γἱδροδαἱ οἳ ΟΕΙ:, Ταδε ΓρΗίς». ΒΥγ ΡΠαΐοεα ΑΠπραί - Πίίρ:/ Ανν’ πεννἰπάΙαπεχρτεςς.οΟΠΙ/5ίαίες/ΚεΓαἰα/Κ5ΕΒ- 
Μι]]ς-Ρτο]οεί-{οι-5αΐ9-ΠΏΙδροςα|-οΓ-ΟΕΙΙ5-Ταῦε-[1σΗί5/2014/07/14/ατίΙεΙε2329198.εςε 

3δ ΝΟΤ αξκς ρο[Παίῖοπ Ὀοατά {ο ἀϊδροςε (ΕΙ,5 ο[βείεπί]γ - ΠΠρ:/εοοποπιςίῖπιος.ἸπάἰαίΊπιος.οοπι/πεννς/ροΗ(ϊος-απά-παίίοη/ηρί-αςΚς-ροΠπίίοη-Ροσατά- 
(ο-άϊδροςο-οβς-οΗΊοΙεπί]γ/αγοἱοςΠονν/54229934.6πις 

39 “ΡΕΡΟΟ 5ίσης «αρρἰγ οοπίταςσί {οι 20πι ΕΙ”. Ὁγ ΑπιαπαβαἩ ΚΠαῃ - ΠΠρ:/ραΚοῦσεινετ.ποί/ἀείαϊ]πον/ς αδρ)1άΞ2327025 

40 “Ἠϊπιασῃαί ΡγαάεςΗΏ φονεΓηπιοπί {ο Όαγ Παςεά ΕΤ, Όα][0ς” - ΠΡρ://ροςί.]αρίαπ.εοπι/ΠΙπιαςΠα[|-ρΓαάεςῃ-ίο-τεσγείε-εβ-Ρι]0ς-1323491312 

41 “ΟΕΙ. ας: παπ]ςίτγ αἰαγπιοά Ὁυ Πεα[ίΠ τῖσκς” - Πίέρ://ννν ἁαννη εοπι/πεν/ς//12583/«Β- Ρα] Ός-πιιπ!ςίτγ-αἱαγπιεά-Όγ-Ποα[ᾖι-γίςκς-2 

42 Πιίρ:/ν/νν.δοοΡ|ε.εοπι/ηπ]1ςαΞξίάτοίξ]άαξάχεςτοξςάιςοιτοεξνψερὄάεάΞδάεαάξηαδιαοίξδἀάνεάξθςΡεΟΒΙΑΟά 
αΠΞΠΠΡΖΟΞΑΟΡ2ΕΣΟ2ΕΥΗΝΥΝ.επετοοπ.σον ΡΚΟ22ΕΙπιαΡεςσΟ2ΕΕΝΕΚΟΟΝ «ἱάε]ίπες {οι ΟΕΙΙ5 Ὠϊδροςαἱ 02.06.2011. 
ἀοοότεΙΞΡΓ45[-3-ΡΜΙΧΟΡΝΜΗ ος νΡΑΚΙςΞΑΕΟΙΟΝ(ΘσηΡΖΠΙ--03εννΥπΜΙΡΕΡνΟΟαβΒνἄςιβ2ΞΡΟΧΙΤΙςΙΓΚΕΚΙΤον Ννζρς 
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Ανακύκλωση λαμπτήρων «οικονοµίας»: Η άκρως επικίνδυνη κωμωδία 


βέρνηση τής οποίας καθυστέρησε την εισαγωγή των τοξικών λαμπτήρων όχι επειδή δεν υπάρ- 
χουν δυνατότητες ανακύκλωσής τους αλλά επειδή δεν υπάρχουν δυνατότητες ανακύκλωσης 
των λαμπτήρων πυράκτωσηςό» οι οποίες πρόκειται να αποσυρθούν! 


Η κυβέρνηση έσπευσε το 2014 
να εισάγει στη χώρα κατά εκατοµ- 


μύρια τοξικές λάµπες γιατις οποί- | 


ες οι πολίτεςτης (σύµφωνα µετην 
Παγκόσμια Τράπεζα) αγνοούν όχι 
µόνο την απόλυτη αναγκαιότητα 
ανακύκλωσης αλλά και τής απλής 
χρήσης! όν 

Τα γεγονότα που περιγράφο- 
νται συνιστούν κλασικό δείγμα 


τού πλέον χυδαίου και επικίνδυ- - 


νου πολιτικαντισμού σεβάρος αν- 
θρώπων και περιβάλλοντος, δε- 


δοµένου ότιόλα αυτά συμβαίνουν 
ενώ στο μεταξύ συγκεντρώθηκαν - 


το 2009 πάνω από 140 Υπουργοί 
Περιβάλλοντος για να αποφασί- 
σουν, (μεταξύ άλλων), την κατάρ- 
γηση προϊόντων που περιέχουν 
υδράργυρο, ένα γεγονός που το 
περιέγραφαν µε κορυφαίους τίτ- 
λουςτα ΜΜΕ τής χώρας. 

Η συμφωνία ολοκληρώθηκε στη 
Γενεύη το 2013 αλλά στη δύστυ- 
χη Κένυα το 2014, συνέβαινε κάτι 
πρωτοφανές: 

Ἐφτιαξαν µᾖβιοτεχνία ανακύ- 
κλωσης όχι λαμπτήρων «Οικο- 
νοµίας αλλά των µη τοξικών 
για το περιβάλλον λαμπτήρων 
πυράκτωσης!.. 

Το γεγονός είναι μοναδικό σε 
παγκόσμιο επίπεδο και σε πείσμα 
τής µελέτης που έγινετο 2013 για 


Ένα στιγμιότυπο από τα πάµπολλα (γελοία και επικίνδυνα 
για ανθρώπους και περιβάλλον) πανηγυράκια ανταλλα- 
γής λαµπτήρων πυράκτωσης µε λάμπες «οικονοµίας» 
σε πυκνοκατοικημένη περιοχή χαµόσπιτων κάπου στη 
Ζιμπάμπουε(ῦ 
Είναι ασφαλείς οι «οικονομικού. λέει η Κομισιόν, όταν γίνε- 
ται φυσιολογική χρήση. Μια δήλωση πλήρης άγνοιας και 
ανοησίας. 

Αλλά όταν ο αναλφαβητισμός στη Ζιμπάμπουε ανέρχεται 
στο 9090 πόσοι καταναλωτές μπορούν να διαβάσουν ή να 
κατανοήσουν τις περίπλοκες οδηγίες χρήσης και ανακύ- 
κλωσήςτους και να κάνουν σωστή χρήση; Είναι σαφές ότι 
οι πολιτικάντηδες τής Ζιμπάμπουε και όπου αλλού, δια- 
πράττουν εγκλήματα σε βάρος ανθρώπων και περιβάλλο- 
ντος για τα οποία πρέπει να λογοδοτήσουν. 


1265 ΘΠΘΙΡΥ κανίπσ ΌὈπ]ὸς οαπιραϊσηῃ, α ποδἰε Ιάεαί - ΠΠρ://νννν/.ετεα(Ινεἰοορ. 


εο.ΖΜ//2012/12/7ε58-εποιργ-5ανίπρ-δαἱ0ς-εαπιραίρπ-α-ποῦ]ε-Ιάθα/ 


λογαριασμό τής Ναἴίοηπαι Εηνἰγοηπιεπί Μαπαοεπιεηϊΐ ΑιμίιοΠιγ«ὃ, µε την οποία προτείνεται 
49 «Κοηγα: Τμτες ΜΙΠΙοη Ἐποίσγ ρανίης Βι]ος {ο Βε Ιςςιεά Ιπ Κοηγα», Ὀν Κοππεάγ Καπσείηο - Πίρ://αἱ]αβίσα.οοπι/5ίοπίες/201404010086.Ππίπι! 
44 «Ραΐμνναγς (ο Φηςσες» - Κεσίοπα[ απά Οουπίγ Ρειεροείῖνες», ΒΥ Επς. Μαιρατεί Καπίπί - Π4Ρρ:/ΑΝΟΙ Ανοτ]άδαηΚ.οΓϱ//δΙ/Γαία/νθΙ/ννὈϊοπις/β]ες/ 


ἀπαρα]|-ασαα]α/ννὈϊ/δεςςΙοπσϱ202 30020-0020Κεηγα ράΓ 


45. Πίρ:/ νυν’. σοοςδίο.οοπι/ΙΠ]15αξίόσγείξ]όσαΞ Κεριοξςὥςουιτεςξμ/εὈδσεάΞ21 δεαάΞτ]αδειαείξδάνεάξθςςυΟΕΙΑΑΟΒΟΚΙΤΙΞΠΙΡΖΟΞΑΟ22ΕΟΟ02Ηνν 
Ν/νν.ΠοΠΊα.ςο.Κεσϱ2ΕΙπάεχ.ΡΠρζοΞΕορΙοποοΆΏεοπι ρΠοσαάοννπΙοαάσο26νιενυσο»Ώεαίεροιγ 026άομ/π]οαάσο2Ρόθ6σ0ΞΑεία10825Ιπιπιοπάρά[σ026ιάσΟ5ΡΓ 
14δ003ΑεἰαΙ080-εἰαΙ10ξοσϱ26Π(επιιάσοθΏ5δ67ΚΕΙΞΝΟΚδΙ4Υ-ΒΕεΚΙΘΑΣΙ-ΥΗΑΡΩΚΙςΖΞΑΕΟΙΟΝΕΙ--οΡΚΜΙάΖΣΜΝΟΒΟΟΕΕΙ5ιΖοεΡβΑάςΙϱ2ΞΙ2 
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η απόλυτη αναγκαιότητα δημιουργίας βιοτεχνίας ανακύκλωσης όχι λαμπτήρων πυράκτωσης 
αλλά των τοξικών λαμπτήρων «οικονοµίας». Φυσικά, δεν έχει προχωρήσει τίποτα και οι λάµπες 
«οικονοµίας» ρίχνονται στα σκουπίδια.ϐ) 

Βεβαίως, ήδη από το 2010 υπήρξε ένα χαρακτηριστικό δείγµα τού υφέρποντος φασισμού που 
βρήκε εφαρµογή και στις λάµπες «οικονοµίας». Πνονταν επιδρομές στα σπίτια κατοίκων τής 
Κένιας από τα σώματα ασφαλείας και συλλαμβάνονταν όσοι δεν είχαν εγκαταστήσειλάμπες «οι- 
κονοµίας», οι οποίες κατά εκατοντάδες χιλιάδες μοιράστηκαν δωρεάν στον πληθυσμό, χωρίς 
να υπάρχει καµία πληροφόρηση γιατους κινδύνους χρήσηςτους. 

Η Αφρική είναι η ήπειρος όπου συμβαίνουν απίστευτες αθλιότητες σε βάρος τού περιβάλλο- 
ντος καιτής ανθρώπινης υγείας. Ένα δείγµα είναι η Νιγηρία η οποία καθιέρωσε το 2010 τη δια- 
νοµή λαμπτήρων «οικονοµίας».) Αφού ρίχθηκαν στο περιβάλλον αρκετοί τόνοι υδραργύρου 
αποφάσισε µετά τέσσερα χρόνια(!) την κατασκευή εργοστασίουῦθ ανακύκλωσης, το οποίο (... 
όταν και εάν ολοκληρωθεί σε µερικά χρόνια), εξαιτίας τής πλήρους άγνοιας των καταναλωτών 
θα ανακυκλώνει περίπου το 500 αυτών των λαμπτήρων... 

Στο μεταξύ οι διάφοροι επιτήδειοι πλημμύρισαν τη χώρα µε λάμπες «μαϊμού», οι οποίες όταν 
άναβαν καίγονταν και έσπαζαν κάνοντας δύσκολη ακόµα και την εξαγωγή τους από το ντουι, 
εκτός από το γεγονός ότι πλημμύριζαν µε υδράργυροτο χώρο. Η κατάσταση έφθασε στα όρια 
τού τραγικού και μετετράπη σε άκρως επικίνδυνη επειδή άρχισαν να ξεσπούν πυρκαγιές από 
αυτέςτις λάμπες.5) 

Μετά τρία χρόνια η παντελώς άσχετη κυβέρνηση έδωσε διαταγή εξαιτίας τής πλημμύρας των 
προβλημάτων που δημιουργούσαν οιλάμπες αυτές, την έφοδο σε κάθε κατάστηµαπουτις διέ- 
θετε, µετην εντολή (κρατηθείτε), νατις καταστρέφουν επιτόπου!ϐῦ3 

Η Παγκόσμια Τράπεζα σε µελέτη της για την υπο-Σαχάρια Αφρική σχετικά µετις λάμπες «οι- 
κονοµίας) αποδέχεται ότι υπάρχουν τεράστιες δυσκολίες στην ανακύκλωση των «οικονοµι- 
κών». «Οινοµοθέτες - αναφέρει - έχουν επίγνωση για τις συνθήκες υγιεινής και περιβάλλοντος που 
σχετίζονται µετην τελική φάση ανακύκλωσης των οικονοµικών λαμπτήρων καιγνωρίζουν όσα συµ- 
βαίνουν στην Ευρώπη. (Σηµείωση δική µου: δηλαδή το απόλυτο χάος). Ωστόσο, επισημαίνουν µια 
σειρά συστηµικές δυσκολίες οι οποίες είναι ενσωματωμένες µε ένα δυσεπίλυτο δίκτυο τεχνικών, οι- 
κονοµικών και πολιτισμικών περιπλοκών. Οι κανονισµοίπου υπάρχουν σπάνια εφαρμόζονται».5» 

Η ουσία αυτών των επιστημονικοφανών μπουρδολογιών είναι απλή. Στην Αφρική είναι τερά- 
στια τα ποσοστά αναλφαβητισμού στα περισσότερα κράτη. Η εξαθλίωση των κατοίκων βρί- 
σκεται σε έσχατα όρια και εκατομμύρια οικογένειες δεν έχουν διαθέσιµη ούτε καν παροχή 
ηλεκτρισμού στα σπίτιατους. Μια επακόλουθη κατάσταση είναι η ανυπαρξία ενημέρωσης, η 
ανυπαρξία ανακύκλωσης και οι τεράστιες βλάβες στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον σε 
παγκόσμιο επίπεδο. 

ΟΡπιςΡΑΝ Ρ4δικυα7ιΙ5Α 

46 «Ώαπσοις ἵπ ΕΠεΤΟΥ δανίησ Βι]ὸς» - ΠΠρ:/οαραοῖ(γ4ἁον.ος επτορα.ει/ραδΙίο-εΠεΓαΥ/Ρ|ος/ἀαπσοιο-οποισγ-εανίπσ-Θι]ῦς-0 

47 Παρ:/αΠα[τίοα.εοπι/ςίοΓίε5/201004161106.Πίπι 

48 Παρ:/α[]α[τίσα.εοπι/ςίογίες/201005211 113 Πίπι! 

49 «ΕΟ ρατίποι» Αδία οἩ εΠοΓσγ-κανίπα Ιἰσαί θαἱο»» - Πρ:/νννν.ναπσιατάπστ,οοπι/2010/06/Γ6-ρατίπεις-αδία-οπ-οπεισγ-σανίησ-Πσμί-ρυ]ο5/ 


50 «ΝῄΙσετία (είς Βι10 Κεεγε]ίῃς Ρἰαπί», ΒΥ ΡΕΒΑΣΤΙΝΕ ΟΒΑΣΙ - ΠΗρ://αΠα[γίσα.οοπι/ςίοΠίες/201407010635 Πίπι! 
51 «Τοο πιπςῇ ΤαΚε ρτοάιοίς ἵπ ΝΙροτία» - Πίρ:/ννννν/. ναηπσιατάπστ.οοπι/2013/09/ἱοο-ππιςῇ-{αΚο-ρτοάπείς-ἴπ-πΙσετία/ 


οο 


52 «5ΟΝ οί {ο ἀἁρείτου {αΚε οἰεείτὶς Ὀα]ὅς. ἱαπιρς», - Πρ:/ Ανν ναπριατάπργεοπι/2013/09/5οη-ςεί-ίο-ἀεςίτογ-{αΚο-εἱεείτίς-Ό]Ός-ἱαπιρς/ 
53 ΠΠρς:/ορεπΚκπον]οάρο.νοΠάδαπΚ.οΓα/βΙ5ίτεαπι/παπά|ε/10956/13004/693290ΕΞΙΨΟΡΟΘΕΘΟΕΙ ΟΕΙΠαΙθΕεροπίθν4.(κί}δε(πεπεεΞ2 


ορ 
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ως οἳ ῥπορη [ας Εξ ες ια ἑἰκρόηε ο Εκ µε ο παρα ΗΕ αἱ Επέαι Επ 


πἹππκμει ο: Πκραωστά ἵον ΓΕ α οι ται ἁπιωἩν 
τ ο πα ο ποστ πο Ἡ 
Ὀ πο ντ τν 
ΜΗ Κ4 
αβππές εκ Ἡ πα άκπεσι γα τά αγ κνηι ατανκοε εἰ. [Ἡ, 
απ κ 5 Λεπακίν ὡς γα. ὃς Ἱ- ΠΕ τε ἁπι τρ παπα ομαιεα! 
ο πα ο] 


Αριστερά: Εκατοντάδες σπασµένες τοξικές λάμπες «οικονοµίας» ριγµένες µαζίμε άθι- 
κτες, συγκεντρωμένες µαζίγια να μεταφερθούν σεχώρο ταφής κοινών σκουπιδιών στο 
Μπαγκλαντές.’ Το απύθµενο χάος τής περιβαλλοντικής ασυνειδησίας στον 21ο αιώνα µετους 
οικολογούντες να ροχαλίζουν... 

Στη δεξιά φωτογραφία βλέπουμετο σύνηθες: Στη Μανίλα των Φιλιππίνων σπάζουν τοξικές λά- 
µπες µε σφυρί” για να πάρουν τα ανακυκλώσιµα υλικά! Η κατάσταση προκαλείανατριχίλα... 


1. "Ῥυαπιροά (ΕΤ: Παζατά]πς Πε”. Ὁν Καπιταη Κεζα ΟΠον/άπατγ - Πίρ://ννννν ἁἀπαΚκαίγίδιπε.οοπ]/ςα[οίγ/2013/8ερ/1 6/άαπιρεά-εβς-Παζατάϊπς-[ε 


2 “Μετειγ Υαροις Βείεείεά ἵπ Τ Απρ ὙΝαςίε Κεεγε]ῖπο ϱ]έες” - Πίρ:/εοονναδίεοοαΠίοπ.Ρ]ορβςροί.οτ/201 1/04/πιετειτγ-ναροτς-ἀείοείοά-Ιπ-ἱαπ1ρ- 
/αςίς .Πίπιϊ 


Μήπως ακούσατε να λέγεται κάτι από την (Πθεηρθᾶςθ; 


Η περιβαλλοντική φρίκη σε Φιλιππίνες, Μπαγκλαντές 


Στις Φιλιππίνες, ένα κράτος περιβαλλοντικός παρίας, περιβαλλοντικές οργανώσεις,” 955 µέ- 
τρησαν την περιεκτικότητα τού αέρα σε υδράργυρο ειδικά σε σηµεία ανακύκλωσης βρήκαν τη 
διάχυση υδραργύρου σε επικίνδυνα όρια! Το γεγονός υποδηλώνει παρατεταμένη δηλητηρίαση 
των εργαζομένων καιβαριά ρύπανση τού περιβάλλοντος. Αυτό το θέµα συνιστά κατάσταση µέ- 
γιστης σοβαρότητας και επικινδυνότητας. 

Ως ένα ακόµα τραγικό παράδειγµα είναι δυνατό να αναφερθεί το γεγονός, όταν τοπικό περι- 
βαλλοντικό γκρουπ στις Φιλιππίνες ξεσκέπασε την παλαιολιθική και δολοφονική διαδικασία 
ανακύκλωσης λαμπτήρων «οικονοµίας» για την οποία καµία µεγάλη περιβαλλοντική οργάνω- 
ση δεν έδινε την παραμικρή σημασία. Οι τοξικές υδραργυρικές λάµπες απλώς σπάζονται µε 


54 «Επνιτοηπιεπία| 5{ο"βρς αἴε ΠΟΝ ΠΓσίηῃς ῬτορεΓ ἰοχῖο Υγαδίο ἀἱςδροσα[ α[ίει ἀοίεείῖπο πἹετοΙτγ ναροῖς ἵπ {Πε Ροτί ἆἴεὰ οἱ Τοπάο, ΜαπΙα». 
- γ 1αγπος Τ. «απ, Ῥπιρρίπε Γαϊγ Ιπαπίτετ, 04/24/2011 - ἹΠιρ:/σ]οδαἰπαίοπ .Ἱπαπίτεγπεί/τεσιοπ/ρΠΙΠρρίπες/νΙενν/20110424-332765δ/ 
Ἐπνιτοππιεπία|-στοιρς-είεεί-ἰοχίς-ναροτς-ἴπ- Τοπάο 

55Σ.τ.Χ.Μ. Πρόκειται γιατις περιβαλλοντικές οργανώσεις: Βαπ Τοχῖςος, (ἱοῦαί ΑΙΙίαηος Το: Ιποϊπεταίοι ΑΙετηαίΐνες, Ηεαίίῃ (αἴο Ἠέποιί Ηαϊπι 
απά {πο Εσο]λ/αςίε Οοα Πο, µέλη των οποίων τον Απρίλιο του 2011 µέτρησαν τα επίπεδα υδραργύρου σε σταθμούς µεταφόρτωσης χρησιµο- 
ποιηµένων λαμπτήρων υδραργύρου. Ελέγχθηκαν 14 λάμπες «οικονοµίας» σε δύο διαφορετικά σηµεία. Οι μετρήσεις µέσου όρου ήταν 117.20 
µικρογραμµάρια για κάθε κυβικό μέτρο (πιορ/πι3). µε µια λάμπες να αποδίδει 502.40 πιοσ/πι3. Σημειώνεται ότι η επιτρεπτή(:) διαφυγή υδραρ- 
γύρου όπως έχει ορισθεί στις ΗΠΑ είναι 100 μικρογραμµάρια στο χυβικό µέτρο. Όπως δήλωσε ο ΤΠΟΠΥ Πίζοπ συντονιστής για τα χημικά. 
τής οργάνωσης ΕοολΜαςίε Οοα Πίο ΤΠΟΠΥ. «είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι δεν είναι µόνο τα βιομηχανικά συστήµατα ανακύκλωσης που 
προκαλούν διαφυγή υδραργύρου. Αυτός διαχέεται και από τις σπασµένες λάμπες που ρίχνονται σε κάδους ανακύκλωσης και ταξιδεύουν 
µέχρι να φτάσουν στο σηµείο ανακύκλωσης σκορπίζοντας στο περιβάλλον υδράργυρο και εκθέτονταςτους εργαζόµενους, τα παιδιά τους 
και το περιβάλλον σε αυτό το τοξικό μέταλλο». 
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Ανακύκλωση λαμπτήρων «οικονοµίας»: Η άκρως επικίνδυνη κωμωδία 


σφυριά και περισυλλέγονται τα χρήσιμα υλικά για επεξεργασία µε τους ατμούς και τη σκόνη 
υδραργύρου να διαχέεται συνεχώς στον περιβάλλοντα χώρο σε βιοτεχνία ανακύκλωσης στη 
Μανίλαισθ 

Στη Ντάκα τού Μπαγκλαντές παρόμοιο τοξικό χάος.Ξ’ Ένας πραγματικός και απίστευτος 
Μεσαίωνας µε πράσινες κορδέλες ανακύκλωσης. Οιτοξικές λάμπες µετά τη λήξη τής επικίνδυ- 
νης ζωήςτου απλώς ρίχνονται στα σκουπίδια ή συλλέγονται σπασµένες ή όχισε σηµεία συγκέ- 
ντρωσης για να ακολουθήσει η πορεία τους στις χωματερές, επειδή δεν υπάρχει κανένα σύστη- 
μα συλλογής τους!5δ5» 

Στη Μαλαισία, σε εκείνον τον υποτροπικό παράδεισο των οµοσπονδιακών κρατών των νήσων 
Βόρνεο και Ταϊλάνδης µόλις στις αρχές τού 2015 ξεκίνησε µια νηπιακή προσπάθεια ανακύκλω- 
σης µε την τοποθέτηση ελάχιστων χάρτινων κιβωτίων σε µια έκταση που καλύπτει το ένα εκα- 
τοστό τής χώρας. 

Η κυβέρνηση µε ανακοίνωσή τηςϐῦ τόνιζε τα Φφριχτά γεγονότα που συμβαίνουν εάν δεν ανα- 
κυκλωθούν σωστά τα τοξικά αγγελουδάκια και εξήγησε το µεγάλο κόστος που έχει η ανακύ- 
κλωσήτους, διευκρίνισε δε ότι δεν µπορεί να επεκτείνειτο δίκτυο συλλογής λόγω κόστους... και 
ότι απέτυχε η προσπάθεια να πείσει μεγάλα πολυκαταστήµατα να δεχτούν στους χώρουςτους 
την τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης! 

Προφανώς κάτι έχουν αντιληφθεί περισσότερο από εµάςτους πανέξυπνους Ἐλληνες... 


Ποτέ δεν έγινε συστηματική ανακύκλωση 


Μέσα σε µια ηµέρα μοιράστηκαν 5 εκατομμύρια λάμπες «οικονοµίας» ανέφερε µε καμάρι ανα- 
κοίνωση τής Παγκόσμιας τράπεζας το 2010.6) Έως σήµερα, (2019) θα πρέπει να έχουν ριχτεί 
στις χωματερές δισεκατομμύρια τέτοιες λάμπες. Μπορεί κάποιος από αυτά τα έξυπνα παιδιά 
της Παγκόσμιας Τράπεζας ή από την ἀ{θεηρθεᾶςθ να µας αναφέρειποιο είναι,͵το ασύλληπτο για 
την οικολογική συνείδησή τους, επίπεδο ρύπανσης; 

Σημειώνεται ότι σε κανένα κράτος, από την Κίνα, Ινδία, Ηνωμένα Αραβικά Εµιράταζ2 και Σρι 
Λάνκα, ἕὃ έωςτη Βραζιλία, έως στις ΗΠΑ και πολύ περισσότερο στην Ελλάδα, δεν υπήρξε συστη- 
µατική και ασφαλής ανακύκλωση των υπερτοξικών λαμπτήρων φθορισμού από τις αρχές τού 
1940 όταν πρωτοεισήχθητο «τοξικό» φωςτουςκαιτοτοξικό περιεχόμενότους στην καθημερινή 
ζωή των πολιτών, έως σήµερα. Άραγε αυτό το βαρύ περιβαλλοντικό έγκλημα έχει παραγραφεί; 

Το ζήτημα τής ανακύκλωσης µε άλλα λόγια δείχνει να είναι µια κατάσταση που χρήζει ψυχι- 
ατρικής ανάλυσης και άµεσης επέµβασης τού Διεθνούς Δικαστηρίου επειδή αφορά έγκλημα 


56 “Μετειτγ Ύαροις Ὠοίεοίεά ἵπ Τ Απρ ἸΝαδίε Ἐοσγε[ῖῃς οἰίες” - Πίρ:/οεοΝ/αδίεςοδ Ποπ. Ὀἱορρροί.στ/2011/04/πιετοιτγ-ναροίς-ἀείεείεά-ἴπ-Ιαπιρ- 
Νναδίε .ΠίπιΙ 


57 "Ῥαπιρεά (ΕΤ:5 Παζατάϊης ο”. Ὁγ Καπιαη Έεζα ΟποννάΠασγ - Πίρ://νυν/ ἁπαΚαίτίραπο.εοπι/5αΓείγ/20 13/5ερ/1 6/ἀππιροεά-εβς-Παζατά(πς-ΠΙ[ε 
5δ «Ώιπιροά ΟΕΙ:5 Παζατάϊπς Π{ε», Ὀγ Καπιαπ Έοζα ΟΠονάπιτγ - Πρ://ήννν/ ἁπακαίίσαποα.οοπι/ςαξείγ/2013/95ερ/16/ἀππιρεά-εβς-Παζατάἶπς-ΙΙΤε 


59 «[]ηςαίε ΟΕΙ, ἀἱδροδαίἱ Πατπιηπσ οηνἰτοηπιοηί», ὃν Απιηι Καμπαπ Ἰαςεί - Πίρ:/Νν.ἁπακαίῖδιπε.οοπι/ραηρ]αάρςΠ/2015/αΠ/13/ 
πηῃςα/[ε-ςΠ-άἱδροςα|-Παγπιίησ-επνΙτοππεηί 

60 «ἈΝαπίοη ἁππιρίπσ οἳ οἱά Πσηί οαπ ὃο ΠαπιβΙ», Ὦν Τάπι ΟΠµία ὙΎπηπς - Πρ:/Ννννν.(Πεςίατοοπι.πιγ/Τ1Γεςίγ]ε/Εεαίατες/2015/01/12/ 
ἸΝαπίοπ-ἀιπιρίπβ-ο{-οἰά-ΠσΏίς-οαπ-Ώε-Παγπι{α]/ 

61 «Βαπρίαάεςῃ δείς α νοτ]ά τεςοτά -- 5 πα]]1οι (ΕΤ;5 ἵπ α ἆαγ. οπε Ὀπ]0 αί α Ππιε!» - ϱΥ ΑΡΗΟΚ 5ΑΕΚΑΚ - Πιρ:/ρ]ορς.νοτ]άραπΚ.ο(ρϱ/εΗπιαίοεΠμαπσε/ 
Ῥαηρ]αάοςῃ-ςείς-Ψοτ]ά-γεσοτά-5-πιί]]οη-ο[ς-άαγ-οπε-ι]ο-ίπιε 

62 «Ἀλαππιπρποίίοίμτοννοπίπον/ Ηρηίρα]ος».ὈΥ Ψεςε]α Τοάστονα- Πίέρ://ννν/νν (Πεπαίἴοπα|.αα/ααε/επνΙτοηπιεπί/νναγπίηρ-ποί-ίο-ίΠτον/- ουί-πον/-ΠδΠί-Ρα]0ς 


63 «Νο Ῥτορει ἀἱδροςίπς πιεοΠαπίςπι Το ΟΕΙ, δα]0ς» - Πρ://ννννν.παίοη.ΙΚ/εάΙΠοπ/Ππε/Πίοπα/25113-πο-ρτορει-άἱδροςίπρ-πιεοΠαπίςπι-{οι-οῇΠ-Όι]0ς. 
Πίπιι 
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κατά τής ανθρωπότητας. 

Παράτη γνώση αυτών των δυσκολιών περιβαλ- 
λοντικές οργανώσεις όπως η ΝΝΙΝΕ, μοιράζουν 
τοξικέςλάμπες σε αναλφάβητα άτοµα ή ως επίτο 
πλείστον ανίκανα να χειριστούν µε σωστότρόπο 
τις «οικονομικές», δημιουργώντας πολύ µεγα- 
λύτερη ρύπανση από εκείνη που υποτίθεται ότι 
προσπαθούν να µειώσουν.ὄ3 

Την ίδια στιγµή συμβαίνει το εξής τραγικό που 
συνδέεται έµµεσα αλλά κρίσιµα µε τις «οικονοµι- 
κές». Ο παγκόσμιος αναλφαβητισμός, σύμφωνα 
µε την Ουνέσκο» αγγίζει το ένα δισεκατομμύριο 
άτοµα, ενώ στις ΗΠΑ περίπου το 50960 των ασθε- 
νών δεν είναι σε θέση, (αφού διαβάσουν τις οδη- 
γίες χρήσης), να κατανοήσουν αν θα πάρουν ή όχι 
το χάπιτους µε άδειο στοµάχι.66 

Ταυτόχρονα υφίσταται (παγκοσμίως) παντελής 
έλλειψη πληροφόρησης για τους υδραργυρικούς 
κινδύνους. Όλα αυτά ριγµένα στο ίδιο τσουβάλι 
τής ανευθυνότητας, επιφέρουν το ερώτημα: Με 
ποιο μαγικό τρόπο μπορούν να πληροφορη- 
θούν οιπαντελώς αναλφάβητοι και οι υπόλοιποι 
ατελέστατα ενημερωμένοι καταναλωτές τους 
υδραργυρικούς και άλλους κινδύνους οι οποί- 
οι συνυπάρχουν µε την παραγωγή, µεταφορά, 
χρήση και ανακύκλωση τοξικών λαμπτήρων; 

Ουδείς φαίνεται να αντιδρά απέναντι στο συντε- 
λούμενο παγκόσμιο και ρυπαρό έγκλημα, ενώ οι 
περιβαλλοντικές οργανώσεις παριστάνουν ὁτι 
δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο ή ακόµα τραγικότερο, 
πράγματι δεν το αντιλαμβάνονται. 


Η φωτογραφία δεν είναι τραβηγµένη 
σεκάποια απομακρυσμένη περιοχή κάποιου 
κράτους περιβαλλοντικού παρία όπου δεν 
υπάρχει κανένα σύστηµα ανακύκλωσης και 
κάποιοι πράσινοι ακτιβιστές σκαρφίστηκαν 
αυτή τη χάρτινη πατέντα για να σώσουν (υποτί- 
θεται) το περιβάλλον, αλλά απολύτως πραγµα- 
τική σε εξαιρετικά πολυσύχναστη περιοχή τής 
Θεσσαλονίκης κατάτο σωτήριο έτος 20141... 


Βλέπουμε µελίγα λόγια, µέσωτων λαµμπτήρων φθορισμού (παλαιότερων καιτων νεότερων ηλε- 
κτρονικών «θΘαυμάτων)),το περιβάλλον να μετατρέπεται σε απέραντο τοξικολογικό εργαστήριο 
και οἱ άνθρωποι σε πειθήνια και νοµιµόφρονα πειραματόζωα, παρατηρούμενοι για το πότε και 
πώς θα αναπτύξουν καρκίνο ή άλλες ασθένειες εξαιτίας των μειονεκτηµάτων των λαμπτήρων 
φθορισμού καιτων παιδιών τους λαμπτήρων «οικονοµίας». 


Η τοξική ελληνική πραγματικότητα µε τα χάρτινα κιβώτια 


Ανακύκλωση λαμπτήρων «οικονοµίας»: Η άκρως επικίνδυνη κωμωδία 


Αριστερά η φωτογραφία έξω από κατάστημα ἠλεκτρονικών σεκεντρικό ὁρόμοτής 
Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη το 2014. Η δεξιά φωτογραφία από το ίδιο κατάστηµα µετά ένα 
µικρό χρονικό διάστηµα αποδίδει το ίδιο χάλιµετους σπασµένους τοξικούς λαμπτήρες. 

Σε σχετικά µικρή απόσταση βρίσκουμε, σχεδόν σε Κάθε κάδο ανακύκλωσης, σπασµένες λάμπες 
«οικονοµίας ή τις παλαιότερες σωληνωτές φθορισμού να ξερνούν υδράργυρο επί δικαίων και αδί- 
κων. Πόσοι άνθρωποι πλήττονται από αυτή τη φρίκη και πόσο ρυπαήίνεται το περιβάλλον, Γνωρίζει 
η σ/θ6θ6ηΡεαςε, η Ι/ΊΥΥΕ, το οικολογικό κίνηµα τα πολιτικά κόµµατα και ή κυβέρνηση ότι είναι πα- 
ντελώς αδύνατο τα εκατομμύρια µη σπασµένων λαμπτήρων να ανακυκλωθούν απότη στιγµή που 
βρίσκονται µαζίµε σπασµένες; Τι κάνουν γι΄ αυτό; ΤΙΠΟΤΑ! 


συλλογής των λαμπτήρων «οικονοµίας» τα οποία τοποθετούνται σε σηµεία εντός εμπορικών 
καταστημάτων όπου έχουν πρόσβαση οι καταναλωτές για να ρίχνουν εκείτις υπό ανακύκλωση 
λάμπες οι οποίες πολλές φορές σπάζουν. Μόνο µια από αυτές µπορεί να δηλητηριάζειτους αν- 
θρώπους σε έναν κλειστό χώρο κατά 100 φορές πάνω από τα όρια ασφαλείας και να ρυπάνει 
πάνω από 100 τόνους νερού! 

Φυσικά αγνοείται η παράμετρος τής ρύπανσης τού περιβάλλοντος µε τα τοξικά πλαστικά των 
λαμπτήρων «εξοικονόμησης», τα οποία θα παραμείνουν για αιώνες στο περιβάλλον, ενώ τα 
ελάχιστα που αναφέρθηκαν για τον υπερτοξικό υδράργυρο δεν κλείνουν µε κανένα τρόπο το 
ζήτηµα των βλαβών στην υγεία από το τοξικό τεχνητό φωςτους. 

Εάν αθροίσουµε στα ανωτέρω τις πολλές και κρυφές παραμέτρους ρύπανσης εξαιτίας των 
«οικονοµικών», όπωςτη δαπάνη ενέργειας γιατην αναγκαία εξόρυξη πρωτογενών υλικών, τους 
κινδύνους στην παραγωγή, µεταφορά, εμπορική διάθεση και χρήση, τα εκατομμύρια από αυ- 
τούς που καταστρέφονται και ρυπαίνουν το περιβάλλον µε ανθρωπογενείς ή φυσικές κατα- 
στροφές, τότετα συμπεράσματα που καταλήγουμε είναι απίστευτα και εξοργιστικά. 

Από την άλλη µεριά για να γίνει στοιχειωδώς σωστά οποιαδήποτε ανακύκλωση λαμπτήρων 
«οικονοµίας θα έπρεπε να ξεκινά σωστά και από την πηγή της. Αυτή δεν είναι άλλη απότην εξό- 
ρυξη, όπου τα µέτρα ασφαλείας είναι σχεδόν ανύπαρκτα, τα παράνομα ορυχεία υδραργύρου 
είναι γεγονός και η µεταφορά τού υπερτοξικού μετάλλου γίνεται µε πρωτόγονα µέσα µε αποτέ- 
λεσµα η διαρροή στο περιβάλλον έδαφος και ατμόσφαιρα να είναι συνεχής. 
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Η ελληνική καθημερινότητα ανακύκλωσης λαμπτήρων 


Είχα τη θλιβερή εμπειρία να βιώσω από πρώτο χέρι µια πλευρά τής ανακύκλωσης λαµπτήρων 
και όταν ερεύνησα διεξοδικά το ζήτημα έπαθα 
σοκ απότις τοξικές προεκτάσειςτου. 

Ένα παράδειγµα: 

Βρισκόµουν σε µια τράπεζα. Οι ουρές στα τα- 
µεία µεγάλες και αναγκαστικά έπρεπε να περι- 
μένω. Καθώς έκανα βόλτες γεμάτος αδηµονία σε 
όσο χώρο υπήρχε διαθέσιµος για να ξεπεράσω 
την απέραντη πλήξη µου είδα σε ένα τοίχο δίπλα 
σε ένα γραφείο υπαλλήλου τήςτράπεζαςτογνω- 
στό χάρτινο κάδο ανακύκλωσης. Πλησίασα και 
κοίταξα µε κάποιο φόβο τα κουφάρια των λα- 
΄ µπτήρων. Εκεί είδα πεταµένη, μεταξύ των άλλων 
λαμπτήρων, µια σπασμένη λάμπα «οικονομίας» 
η οποία ξερνούσε το τοξικό υδραργυρικό περι- 

Η φωτογραφία είναι παρµένη το 2014 έξω εχόμενό της σε όλουςτους ανύποπτους εργαζό- 

από κατάστημα σε δρόµοτής Καλαμαριάς µενους και πελάτες τής τράπεζας! 

στη Θεσσαλονίκη. Αναζήτησα γεμάτος οργή τον διευθυντή τής 

Δείχνει την τραγική και απίστευτη έλλειψη τράπεζας και όταν τον εντόπισα τον πλησίασα 

γνώσης (ή συνείδησης) για την τοξικότητα προσπαθώντας να φανώ όσο γίνεται πιο ευγενι- 

των λαμπτήρων φθορισμού, οι οποίοι απλά κὀς. Του εξήγησα για την τοξικότητα τού υδραρ- 

πετάγονται στα κοινά σκουπίδια! Η πράσινη γύρου και του ζήτησα να απομακρύνει αµέσως 

τοξική προπαγάνδα καλά κρατε(... τον κάδο ανακύκλωσης, αφού του ανέφερα προ- 

ηγουμµένωςτις επικίνδυνες προεκτάσειςτου ζητή- 

µατος, να υπάρχει δηλαδή µέσα σε έναν κλειστό 

χώρο ένας (µόνο ένας;) σπασµένος λαμπτήρας υδραργύρου, που θα παραμένει για εβδομάδες 
περιμένοντας κάποια στιγµή να έρθειτο συνεργείο περισυλλογής. 

Διευκρίνισα ότι κινδυνεύουν όσοι βρίσκονταν στην τράπεζα εκείνη τη στιγµή, από τον υδράρ- 
γυρο, αλλά και όλοι εκείνοι που θα επισκέπτονται την τράπεζα γιατις επόμενες εβδομάδες επει- 
δή η ρύπανση «κολλάευ στα συστήµατα αεραγωγών, τα ρυπαίνει και στο εξής είναι αδύνατο να 
καθαριστούν. Ο διευθυντής, ένας έξυπνος άνθρωπος, µε άκουσε προσεκτικά και πράγματι ζή- 
τησε την άµεση απομάκρυνση τού κάδου ανακύκλωσης κάτιπου η αρμόδια εταιρεία έκανε µε 
καταπληκτική ταχύτητα... 

Βεβαίως η δηλητηρίαση των καταναλωτών συμβαίνει σε κάθε σηµείο όπου υπάρχουν κάδοι 
ανακύκλωσης Δυστυχώς, για την Ψυχική µου υγεία και ακόµα περισσότερο για το περιβάλλον 
έχω συγκεντρώσει πάµπολλες φωτογραφίες από κάδους ανακύκλωσης, οι οποίοι περιέχουν 
µέσα σπασµένες λάμπες «οικονοµίας». 

Εδώ και πολλές δεκαετίες (από το 1938) είναι καλά γνωστό ότι οι παλαιοί, επικίνδυνοι «οικο- 
νομικοῦ λαμπτήρες φθορισμού (σωληνωτοί, κυκλικοί κ.λπ.), σαπίζουν κάτω από το χαλί τής 
πράσινης περιβαλλοντικής υποκρισίας. Ουδέποτε έγινε συστηματική ανακύκλωση των υπερ- 
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τς 
ας ο ρω 
- ως. -ᾱ- 
Στην αριστερή ροηρπεςτ βλέπουμε, μεταξύ άλλων, µια σπασμένη σωληνωτή λάμπα φθο- 
ρισμού, (γερµένη στα δεξιά), να ξερνά τις τοξικές αναθυμιάσεις τῆς στο περιβάλλον. Κάποια 
στιγµή θα παραλάβει το χαρτοκιβώτιο ένα φορτηγάκι και τα άτοµα που θα την μεταφέρουν 
θα αναπνεύσουν για αρκετή ώρα την δηλητηριώδη άοσµη ευωδία τού υδραργύρου ενώ ταυ- 
τόχρονα θα ρυπανθείγια µεγάλο χρονικό διάστηµα το όχημα και όλα τα άλλα υλικά εντός του! 
Στη συνέχεια θα μεταφερθεί στο κέντρο διακοµιδής. Άλλα άτοµα θα δηλητηριαστούν εκεί. 
Ακολούθως θα μεταφερθούν στο κέντρο ανακύκλωσης, όπου µάλλον όλες µαζίθα πεταχτούν 
στα σκουπίδια επειδή δεν µπορεί να γίνει η ανακύκλωσή τους! Στη δεξιά φωτογραφία βλέπου- 
µε σπασμένη και µια λάμπα «οικονοµίας» µε διπλό κάλυμμα. Τις άθραυστες - ασφαλείς..... 


Εδώ βλέπουμε (αριστερά) τη µεταφορά των χάρτινων κάδων ανακύκλωσης. Οἱ διοικούντες την 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ «επινόησαν» έναν ανασφαλή, άκρως ρυπαρό και επικίνδυνο τρόπο µεταφοράς, 
όταν υπάρχουν σπασµένοι λαμπτήρες µέσα τους. Κάλυψαν τα χαρτοκιβώτια ανακύκλωσης βά- 
ζοντας στο πάνω µέροςτους άλλα χαρτοκιβώτια, πιστεύοντας (λόγω απύθµενης άγνοιας) ότι 
έτσι δεν θα διαχέεται υδράργυρος στο περιβάλλον!!! 

Σημειώστε ότι αυτή ή κατασκευή τοποθετήθηκε στη συνέχεια σε φορτηγό (δεξιά), όπου βρί- 
σκονταν και άλλα αντικείµενα για ναρυπανθούν µε υδράργυρο απότις σπασµένες λάµπες που 
υπήρχαν εντός τους, όπως και οι άνθρωποι που τα μεταφέρουν και στη συνέχεια οι εργαζόµε- 
νοι στους χώρους ανακύκλωσης! Πόσοι άνθρωποι δηλητηριάζονται καθημερινά µόνο στην 
Ελλάδα µε αυτό το παντελώς λάθος σύστηµα ανακύκλωσης; Κάποιος εισαγγελέας; 
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Στην αριστερή φωτογραφία βλέπουμετο σύνηθες; Δύο χαρτοκιβώτια ανακύκλωσης, που βρί- 
σκονται έξω από κατάστημα ἠλεκτρικών ειδών στην Κορώνη Μεσσηνίας. Παραπλεύρως, αυτό 
που δεν βλέπουμε είναι ένα παιδάκι που παίζει αµέριμνο για τον κίνδυνο, παραμένοντας εκεί 
για ώρες αναπνέονταςτις υδραργυρικές αναθυμιάσεις. Στη δεξιά φωτογραφία στον πάτο τού 
κουτιού υπάρχουν σπασµένοι λαμπτήρες φθορισμού, που βρίσκονται -χωρίς να γίνονται αντι- 
ληπτοί - µέσα στο ανοιχτό χαρτοκιβώτιο τής αριστερής φωτογραφίας, ξερνώντας το υπερτο- 
ξικότους περιεχόµενο στο χώρο. 

Πήγα στο κατάστηµα για να αγοράσω κάποιο προϊόν και µόλις αντιλήφθηκα το γεγονός ανα- 
τρίχιασα σπεύδοντας να πληροφορήσωτους ιδιοκτήτες για τον κίνδυνο που διέτρεχετο παιδί 
τους, έναν κίνδυνο στον οποίο έµπαιναν και όλοι οι πελάτες που περνούσαν από εκείµεταβαλ- 
λόμενοι σεπειραµατόζωα και θύματα µιας υποτιθέµενης ανακύκλωσης. 


τοξικών κουφαριώντους µε αποτέλεσµα να έχουν διεισδύσει στο έδαφος και να έχουν διαχυθεί 
στο υπέδαφοςτα υπερτοξικά υποπροϊόντατους καιο υδράργυρος να έχει ρυπάνει κάθε σηµείο 
τής Γης, µε αποτέλεσµα να υπάρχουν περιοχές όπου συνιστάται η αποφυγή κατανάλωσης ψα- 
ριών λόγω αυξημένης περιεκτικότητας σε υδράργυρο. Ακόμα και η Μεσόγειος εμφανίζει είδη 
ψαριών που περιέχουν υδράργυρο πάνω από τα ασφαλή όριαί 

Φυσικά δεν είναι δυνατό να αναμένουμε σε µια χώρα περιβαλλοντική µπανανία, όπως η δική 
μας, στην οποία δεν έχει θεσπιστεί ακόµα εθνικό σχέδιο διαχείρισης τοξικών αποβλήτων” και 
όπου ουδείς γνωρίζει πόσα τοξικά απόβλητα παράγονται, να υπάρχει καλύτερη μεταχείριση 
στο ζήτημα τής ανακύκλωσης λαμπτήρων «οικονοµίας». 

Σημειώστε αυτή την πληροφορία: Η πρώτη νομοθετική προσπάθεια ανακύκλωσης των λα- 
µπτήρων υδραργύρου, σωληνωτών και «οικονοµικών» εμφανίσθηκε µε τη µορφή νόµου στην 
Καλιφόρνιατο 2006. Δηλαδή εξήντα πέντε χρόνια µετάτην εισαγωγή χρήσηςτους.ὄδ Μόνο στις 
ΗΠΑ στο µικρό χρονικό διάστηµα ενός έτους υπήρξε διάχυση στοπεριβάλλον 13τόνων υδραρ- 
γύρου από τη χρήση 680 εκατομμυρίων υδραργυρικών λαμπτήρων. Έρευνα τής Υπηρεσίας 

67 Πολύ πίσω στη διαχείριση τοξικών αποβλήτων, τού Γιώργου Λιάλιου - Πίρ://νννννν ΚαίπιεγΙηί,στ/δ75265/ατίςΙε/ερικαἰτοίιπία/ρετίνα[]οπ/ 
Ροῖγ-ρίςνν-οί]ι- ἀἰαχεἰσίς]ι-(ο3κννπ-αρον Βίννη 


6δ “Ἱς (πο Ίαν) - ΑΙΙ ΕΠποτοδεεπί Γ απιρς απά Ταδες Ποιά Βο Βοογε]εά οἱ Ὠϊδροςεά ας Ηαζατάοιις Ὑλαςίε” - Πιρ://ννννν.απἱοΚΙΡΠίτεςγε[ίης.οοπα/ 
Ἡ 5 {πο Ιανν.Πίπι! 
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Στην αριστερή φωτογραφίατο σύνηθες: Έξω από πολυκατάστημα στη Θεσσαλονίκη µια 
σπασμένη λάμπα εξοικονόμησης, σωληνωτής τεχνολογίας, εκλύει τον θανατηφόρο υδράρ- 
γυρό της στο περιβάλλον και δηλητηριάζει ανθρώπους και περιβάλλον, ενώ βρίσκεται µέσα 
σε κάδο ανακύκλωσης. Στο µέσο και δεξιά βλέπουμε χάρτινους κάδους ανακύκλωσης κατά- 

φορτους µετοξικές λάμπες. 

Δεξιά µια λεπτομέρεια τής µεσαίας φωτογραφίας µετο σύνηθες: Μια σπασµένη λάμπα (στο 
κόκκινο «εδώ»),ἠ οποία ρυπαίνει το περιβάλλον και δηλητηριάζει ανθρώπους. Μπορούμε 
να τη δούμε επειδή βρίσκεται στην επιφάνεια. Σκεφτείτε πόσες ακόµα λάμπες έχουν σπάσει 
µέσα σε αυτό το κιβώτιο, ρυπαίνοντας συνεχώς το περιβάλλον ή θα σπάσουν κατά τή µετα- 
φορά τους ρυπαίνοντας τα φορτηγά, οδηγούς και άλλους εργαζόμενους που θατις µεταφέ- 
ρουν στον τόπο περισυλλογής τους; 

Εκείθα ρυπάνουν το περιβάλλον και θα δηλητηριάσουν άλλους εργαζόµενους οι οποίοι 
πρέπει νατις συσκευάσουν σε κοντέινερ για το μακρύ και ενεργειακά δαπανηρό ταξίδιτους 
σε εργοστάσια ανακύκλωσης τού Βελγίου ή τής Γερμανίας, όπου µ άλλον θα πεταχτούν στα 
σκουπίδια... 


Προστασίας τού Περιβάλλοντος έδειξε ότι σηµαντικό ποσοστό τους καταλήγει στα σκουπίδια. 

Αυτό αποκαλύπτει την απόλυτη ασυνειδησία παραγωγών και επιστημόνων που γνώριζαν για 
δεκαετίες τις θανατηφόρες επιδράσεις τού υδραργύρου χωρίς να κουνάνε καν το δαχτυλάκι 
τους.Τινα πει κάποιος γιατις περιβαλλοντικές οργανώσεις ήτα πολιτικά κόµµατα στο χώροτής 
οικολογίας. 

Για να γίνει πράξη η ανακύκλωση λαμπτήρων υδραργύρου απαιτούνται διαστημικά µέσα 
προστασίας. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι τα µέτρα προστασίας που λαμβάνονται σε χώ- 
ρους ανακύκλωσης, όπου το περιβάλλον, εάν υπάρξει διαρροή υδραργύρου, μετατρέπεται σε 
Κόλαση. Οι παλαιοί σωληνωτοί λαμπτήρες περιέχουν τριπλάσια έως τετραπλάσια ποσότητα 
υδραργύρου. Για σχεδόν έναν αιώνα δημιουργούν πολύ µεγαλύτερη σχεδόν «διαβολική» ρύ- 
πανση στο περιβάλλον και ασθένειες στους ανθρώπους, σε σχέση µετουςνέους συμπαγείς λα- 
µπτήρες φθορισμού, που κι αυτοί προκαλούν τεράστια ρύπανση και ασθένειες. 

Φυσικά σε άλλες χώρες πωλούνται ορισμένα «πακέτα» όπου είναι δυνατό να τοποθετηθούν 
εντόςτουςλαμπτήρες φθορισμού και σχεδόν ασφαλώς και άλλα πακέτα ὀπουτοποθετούνταιοι 
«οικονομικοῦ για να αποσταλούν σε µονάδες ανακύκλωσης. Το κόστος αποστολής και αγοράς 
των ειδικών συσκευασιών βαρύνειτους (Αμερικανούς και άλλους) καταναλωτές. 
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Αριστερά στο βάθος τού κάδου ένα κομμάτι σπασµένης λάµπας οικονοµίας, έξω από ένα 
σουπερμάρκετ στη Θεσσαλονίκη. Ζήτησα από τον επικεφαλής να µην μεταφέρει το κιβώτιο 
εντός τού καταστήµατος µε το Κλείσιμο το βράδυ και αυτός δήλωσε... πολυάσχολος, λέγοντάς 
µου: «έχω άλλες σοβαρότερες δουλειές να κάνω.!».... Ευτυχώς τηλεφώνησα και παρενέβη 
η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΚΙ έτσι, πελάτες και κυρίως οι εργαζόµενοι γλίωσαν τα χειρότερα. 

Η δεξιά φωτογραφία δείχνει ένα απίστευτο Χάλι στο ράφι ενός πολυκαταστήµατος στη 
Θεσσαλονίκη, όπου η άγνοια των καταναλωτών ή τού προσωπικού έχει προκαλέσει σπάσιμο 
λάμπας «οικονοµίας». Το αποτέλεσµα είναι η συνεχής δηλητηρίαση των εργαζομένων καιτων 
πελατών, ή συνεχής ρύπανση τού χώρου αλλά και των συστηµάτων κλιματισμού, όπως και 
η μόνιμη ρύπανση κάθε ηλεκτρικής σκούπας που καθαρίζει το χώρο, ακόµα και εάν περάσει 
(ρουφώντας αέρα και υδράργυρο), σε απόσταση πολλών µέτρων από αυτή τη λάμπα. 


Στην Ελλάδα «ξεπεράστηκε» η οικονομική επιβάρυνση των καταναλωτών (και αυξήθηκαν οι 
κίνδυνοι για την υγείατους καιτο περιβάλλον) µετην αφελή και επικίνδυνη πρακτικήτής απόρ- 
ριψής τους σε «πράσινο» ανοιχτά (και χάσκοντα) χαρτοκιβώτια τοποθετημένα σε µέρη πρό- 
σβασης τού κοινού, όπου αρκετοί λαμπτήρες σπάνε διαχέοντας για εβδομάδες υδράργυρο σε 
ανύποπτους εργαζόμενους και καταναλωτές µέχρινα συλλεχθούν µε πρωτόγονα µέσα, προκα- 
λώντας στο μεταξύ μέγιστη βλάβη στην υγεία µας καιτο περιβάλλον. 

Αυτή η επικίνδυνη ανοησία μετατρέπεται σε κραυγαλέα, στα όρια τού εγκληματικού, όταν 
τα κιβώτια ανακύκλωσης βρίσκονται σε κλειστούς χώρους, όπως τράπεζες, σουπερμάρκετ 
κ.λπ. Εκείτο εγκληµατικό που συμβαίνει είναι το εξής: 

Τα συστήµατα εξαερισμού καιοι συσκευές καθαρισμού ρυπαίνονται σχεδόν μόνιμα µε υδράρ- 
γυρο απότις σπασµένες λάμπες που σχεδόν πάντοτε υπάρχουν µέσα στα χαρτοκιβώτια µετα- 
φέροντας «αιωνίως»τις αναθυμιάσεις τού υδραργύρου σε εργαζομένους και πελάτες. 

Ανύποπτοι οι καταναλωτές αγοράζουν αγαθά τα οποία είναι και αυτά δηλητηριασμµένα µε 
υδράργυρο από τους κάδους ανακύκλωσης, οι οποίοι µπορεί να βρίσκονται όχι µόνο σε σού- 
περ μάρκετ, αλλά και σε κλειστές «Θωρακισμένες τράπεζες, όπου ο αέρας παρέχεται αποκλει- 
στικά από συστήµατα εξαερισμού τα οποία ρυπαίνονται µόνιμα απότις διαρροές υδραργύρου 
µε αποτέλεσµα να δηλητηριάζουν εργαζομένους και πελάτες σε μόνιμη βάση. 

Οι χάρτινοι κάδοι γίνονται µόνιμα τοξικοί επειδή κατά διαστήματα βρίσκονται µέσα τους και 
θραυσμένες λάμπες «οικονοµίας».Το αποτέλεσµα είναι οι αναθυμιάσεις υδραργύρου να ρυπαί- 
νουν τα χαρτοκιβώτια και στη συνέχεια να ρυπαίνεται για µήνες ο χώρος καθώς οι αναθυµιά- 
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Αριστερά, μεταξύ πολλών άλλων λαμπτήρων και µια σπασµένη λάμπα (στο κέντρο) ξερνά 
το τοξικό περιεχόμενό της στη γύρω περιοχή. Η φωτογραφία είναι απότους γνωστούς χάρτινους 
κάδους ανακύκλωσης σε πεζοὀρόµιο τής Θεσσαλονίκης. 
Δεξιά φωτογραφία από μεταλλικό κάδο ανακύκλωσης έξω από πολυκατάστημα τής 
Θεσσαλονίκης το 2013. Η φρίκη και το τοξικό έρεβος µέσατου... 
Τι είδους ανακύκλωση είναι αυτή; 


σεις υδραργύρου εισέρχονται στο σύστηµα εξαερισμού ρυπαίνονταςτις σωληνώσεις και δηλη- 
τηριάζοντας αδιάκοπατους ατυχείς καταναλωτές. 

Ακριβώς γι΄ αυτή την κατάσταση οι επίσηµες οδηγίες δηλώνουν σαφώς ότι σε περίπτωση 
θραυσµένου λαμπτήρα κλείνουμε αµέσως τα συστήµατα ψύξης-θέρµανσης ή εξαερισμού και 
δεν χρησιμοποιούμε ηλεκτρική σκούπα γιατα απορρίµµατα επειδή ο υδράργυρος ρυπαίνει µό- 
νιµα κάθε συσκευή... 

Βεβαίως θα έπρεπε να έχει γίνει «εξοντωτική» πληροφόρηση των καταναλὠτών για την επι- 
κινδυνότητα τού υδραργύρου αλλά δεν πρόκειται να γίνει ποτέ επειδή κατ’ αρχήν θα αποκάλυ- 
πτετο πράσινο παραμύθι και πιθανώς θα έσπρωχνε αντικοινωνικά άτοµα να σπάζουν επίτηδες 
«οικονομικές λάμπες ρίχνοντάςτες σπασµένες µέσα στα χαρτοκιβώτια, απλά και µόνο για να 
προκαλέσουν καταστροφή, µετην ίδια λογική που βάζουν φωτιά σε δάση, αυτοκίνητα, κάδους 
σκουπιδιών ή καταστρέφουν οτιδήποτε που μισούν εξαιτίας των δικών τους τραυματικών παι- 
δικών και ανεξιχνίαστων βιωµάτων. 

Το δυστύχημα είναι ότι δεν ακούγεται ούτε καν ένας ψΨίθυρος από οποιαδήποτε περιβαλλοντι- 
κή οργάνωση, επειδή προφανώς δεν θέλουν να ξυπνήσουν τους καταναλωτές από το πράσινο 
παραμύθι που τους σέρβιραν στο παρελθόν. Ωστόσοτο ζήτημα είναι επικίνδυνο, κρίσιμο και 
γι΄αυτό είναι αναγκαία η επέµβαση τής Δικαιοσύνης. 

Σημειώνεται ότι σε κανένα κράτος, πολύ περισσότερο στην Ελλάδα, δεν υπήρξε συστηµατι- 
κή και ασφαλής ανακύκλωση των υπερτοξικών λαμπτήρων φθορισμού απότις αρχές τού 1940 
όταν εισήχθη το «τοξικό» φως καιτο τοξικό περιεχόμενό τους στην καθημερινή ζωή των πολι- 
τών, έως σήµερα. Προφανώς αυτό το έγκληµα δεν έχει παραγραφεί...5”) 

Τοτραγικό τής ιστορίας είναι ότι σε σχετική εργαστηριακή µελέτη τού 2009, η οποία διεξήχθη 
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από ομάδα επιστημόνων αμερικανικού πανεπιστημίου, αποδείχτηκε ότι η εκροή υδραργύρου 
συμβαίνει ακόµα και από πολύ καλά κλειστά χαρτοκιβώτια, τα οποία ὠστόσο δεν ήταν κατα- 
σκευασµένα για να συγκρατούν τις αναθυμιάσεις υδραργύρου, κάτι που συνιστά σοβαρό κίν- 
δυνο για την ασφάλεια καιτην υγεία των ανθρώπων! 


Σεποια χαρτοκιβώτια δεν διαχέεται υδράργυρος 


Για να αντιληφθούμε εὐκολατην αποκρυπτόµενη τραγικότητα τής κατάστασης, αρκεί να διευ- 
κρινισθεί ότι η µελέτη δεν έγινε για τα γνωστά ανοιχτά και μονίμως χάσκοντα χαρτοκιβώτια τής 
υποτιθέµενης ανακύκλωσης, τα οποία αποτελούν ασύλληπτη απειλή για την υγεία όσων βρί- 
σκονται στην ευρύτερη περιοχή τους, αλλά για την περίπτωση θραύσης λαµμπτήρων υδραργύ- 
ρου κατά τη µεταφοράτους, όταν αυτοί βρίσκονται σε ειδικά χαρτοκιβώτια κλεισμένοι µε φύλ- 
λο χαρτιού στα οποία υπάρχει επιπλέον ενίσχυση µε νάιλον σακούλα, όπως και σε χαρτοκιβώτια 
διπλού χάρτινου τοιχώματος µαζί µετο νάιλον κλειστό περιτύλιγμα. Όπως αποδείχτηκε ακόµα 
και η δεύτερη κατά πολύ καλύτερη συσκευασία δεν απέτρεψε την εκροή υδραργύρου. Ακόμα 
και αυτή η εξαιρετικά ασφαλής συσκευασία μεταφοράς ληγµένων «οικονοµικών» αποτελεί Κίν- 
δυνο για το περιβάλλον καιτην υγείατων ανθρώπων! 

Η µόνη κατασκευήπου έδειξενα προσφέρεικάποια ασφάλεια µη επιτρέπονταςτη διαρροή 
υδραργύρου είναι εκείνη που έχει διπλό χάρτινο περιτύλιγμα, Και πλαστικοποιηµένο αλου- 
µινένιο σάκο, κλείνοντας αεροστεγώς µε ένα είδος φερμουάρ τοποθετημένο μεταξύ των 
χάρτινων περιτυλιγµάτων. Δηλαδή πρόκειται για κατασκευή τριών στρωμάτων. Ἐχει εξωτε- 
ρικό στρώμα από χαρτονένιο κουτί. Μεσαίο στρώμα µε πλαστικοποιημµένη σακούλα αλου- 
µινίου. Εσωτερικό στρώμα µε χΧαρτονένιο χοντρό κουτί για να µπορεί να σταματήσει τη διά- 
τρησή του από τα γυαλιά σε περίπτωση θραύσης! 

Σεπαρόµοια έρευνα που διεξήχθη στις ΗΠΑ κατά το 2011 διαπιστώθηκε ότι µια και µόνο «οικο- 
νομική» λαμπίτσα µπορεί να διαχέει στον αέρα ακόµα για µήνες, τον τοξικό υδράργυρο, σε όρια 
10 φορές υψηλότερα από εκείνα που έχουν τεθεί για την ασφάλεια των παιδιών. Το απίστευτο 
που συμβαίνει στη δεύτερη περίπτωση, είναι ότι οι «οικονομικές» που ελέγχθηκαν θεωρούνται 
από τους παραγωγούς τεχνικά θαύματα επειδή ο υδράργυρος εντόςτους είναι ελάχιστος!0ῦ 

Βεβαίως, η επικίνδυνη διαδικασία των ανοιχτών χαρτοκιβωτίων για την περισυλλογή τοξικών 
λαμπτήρων ξεκίνησε από εμπορικούς κολοσσούς τού εξωτερικού καθαρά για λόγους µείωσης 
κόστους και εξαιτίας τής άγνοιας είτε τής αδιαφορίας των «ειδικών» περιβαλλοντολόγων για 
τις επιπτώσεις στην υγεία των καταναλωτών, οι οποίοι καταναλωτές λόγω τής παραπληροφό- 
ρησης συνήθως πετάνε «άτσαλο µια λάμπα «οικονοµίας» ή σωληνωτή λάμπα φθορισμού στα 
ανοιχτά χαρτοκιβώτια, µε αποτέλεσµα αρκετές να σπάνε. 

Αξίζεινα θυμόμαστε ένα γεγονός που δεν θα σχολιασθεί: «Μόλις 300.000 λαμπτήρες συλλέγο- 
νται και ανακυκλώνονται απότους συνολικά 35-40 εκατομμύρια που κυκλοφορούν στο εμπόριο 
κάθε χρόνο» δήλωσε) οκ. [. Αργυρός γενικός διευθυντής της εταιρίας «ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε». 

Ο Ὀι. ΓΙ Ηοπο από το Ινστιτούτου Ενεργειακών Ερευνών, τής Κίνας, ειδικός σε θέµατα υδραρ- 
γύρου, δήλωσε ότι οι 650.000 λάμπες «οικονοµίας» που χρησιμοποιήθηκαν µόνο στην πόλη 
(«μδποάοπο κατά το 2010, ρύπαναν 117 εκατομμύρια τόνους νερού! 
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Ανακύκλωση λαμπτήρων «οικονοµίας»: Η άκρως επικίνδυνη κωμωδία 
«Μια Και μόνη λάμπα εξοικονόμησης ενέργειας -τόνισε -που περιέχει 0,5 πιο υδραργύρου είναι 
ικανή να ρυπάνει 360 τόνους νερού» 
Σε όλα τα ανωτέρω που δείχνουν απίστευτα, χρήζει να λάβουμε υπόψη µας ορισμένα άλλα 
σηµαντικά γεγονότα. 


Η ρυπαρή διαδικασία ανακύκλωσης υδραργύρου 


Το πρώτο αφορά τη ρυπαρότατη διαδικασία που απαιτείται για να ανακυκλωθεί ο υδράργυ- 
ρος καιτην ανύπαρκτη (αποκρυπτόµενη) δαπάνη ενέργειας άρα παραγωγή αερίων τού θερµο- 
κηπίου που εκλύονται κατά τη διαδικασία ανακύκλωσης. Ο υδράργυρος µέχρι να φτάσει στη 
φάση ανακύκλωσης, απαιτείτη δηµιουργία υψηλήςτεχνολογίας εργοστασιακών μονάδων ανα- 
κύκλωσης, οι οποίες µε τη σειρά τους, απαιτούν για την κατασκευή και λειτουργία τους µεγά- 
λη δαπάνη ενέργειας. Η ανακύκλωση υδραργύρου βασίζεται επιπλέον αυτών στην ανάπτυξη 
θερμότητας στους 600 βαθμούς Κελσίου. Χαρακτηριστικό παράδειγµα για την Ελλάδα είναι η 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. Πρόκειται για εταιρεία µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που ιδρύθηκε εξαιτί- 
ας τής ανάγκης συμμόρφωσης τής Ελλάδας στην κοινοτική νοµοθεσία. 

Στον κατάλογο των συσκευών και υλικών που επιβλέπειτην ανακύὐκλωσή τους βρίσκονται και 
οι συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού. Οι συγκεκριμένοι λαμπτήρες κυκλοφορούν στην ελληνι- 
κή αγορά, εδώ και δύο δεκαετίες, αλλά η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.ιδρύθηκε (στα χαρτιά) µε προεδρι- 
κό διάταγµα το 2004. Αυτό σηµαίνει ότι ακόµα και σήµερα το 2019, µέσω της θυγατρικής της 
ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗΣ δεν έχει καταφέρει να πληροφορήσει πλήρωςτο κοινό για τον τρόπο ανακύ- 
κλωσης, να αναπτύξει παντού και να παρέχει αποδεκτό, αποδοτικό σύστηµα συλλογής και ανα- 
κύκλωσης αυτών των τοξικών λαμπτήρων, κυρίως λόγω τής παραπληροφόρησης τού κοινού 
µετην υποβάθμιση των κινδύνων από τους «οικονομικούς από την (ἄἴ66ηῥρεαςθ, ΝΝΝΝΕ καιλοι- 
πούς οικολογούντες, οι οποίοι έχουν πληροφορήσειτους καταναλωτές ότι αυτές οι υπερτοξικές 
λάμπες είναι πράσινα αγγελουδάκια. 

Το χειρότερο, μεταξύ πολλών άλλων μειονεκτηµάτων που έχει αυτό το σύστηµα µε τα χάρτι- 
να κιβώτια περισυλλογής, είναι ότι µετην παραλαβή τους δεν στέλνονται για ανακύκλωση στις 
υπάρχουσες στην Ελλάδα µονάδες, αλλά λόγω έλλειψης τής κατάλληλης τεχνολογίας, µεταφέ- 
ρονται έως το Βέλγιο ή τη Γερμανία. Σημειώστε ότι αυτή η ενεργειοβόρα και ρυπογόνα διαδι- 
κασία ξεκίνησε το 20071! 

Φυσικά εδώ δεν αναφερόμαστε στο άλλο αίσχος ανακύκλωσης, αυτό µετους λαμπτήρες ΕΡ, 
επειδή εδώ δεν υπάρχει καμία ανακύκλωση όχι µόνο στην Ελλάδα, αλλά πουθενά στον κόσμο,» 
ενώ όπως έχει δειχθεί µε σχετική µελέτη τα απόβλητα που αφήνει ένας λαμπτήρας πυράκτωσης 
είναι σηµαντικά λιγότερα και µελιγότερη επιβάρυνση στο περιβάλλον από έναν λαμπτήρα ΕΟ. 

Ένα ακόµα µειονέκτηµα των λαμπτήρων «οικονοµίας» είναι οι βιομηχανίες και βιοτεχνίες πα- 
ραγωγής τους ειδικά εκείνων που βρίσκονται σε Κίνα και Ινδία. Εκεί σύµφωνα µε επίσηµα δε- 
δοµένα οι δηλητηριάσεις χιλιάδων εργαζομένων από τις εκροές ατμών υδραργύρου είναι γε- 
γονός.”’ Ένα ακόµα σχεδόν απίστευτο που συμβαίνει εδώ είναι ότι ακόµα και αν υφίστανται 
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ΕΟΠΕΞΤΗΥ : 
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8) Ἱι 
Πράσινα και υποκριτικά αμερικανικά μπλα, µπλα, μπλα... 


αυστηρότατα µέτρα περιβαλλοντικής και εργασιακής ασφάλειας η διαφυγή υδραργύρου στο 
χώρο επεξεργασίας υδραργύρου και στο ευρύτερο περιβάλλον είναι ένα αποδεκτό γεγονός! 

Βρίσκεται προ των πυλών ένα δυστύχημα εξαιτίας τής μεταφοράς των παραχθέντων τοξικών 
λαμπτήρων υδραργύρου, µεπλοία,τρένα, φορτηγά και απλά αυτοκίνητα, όπου δεν τηρείται κα- 
νένα µέτρο ασφαλείας και αυτό πιθανότατα θα έχει εφιαλτικές διαστάσεις. 

Το επόμενο στάδιο είναι η τοποθέτηση των λαµμπτήρων στα ράφια των εμπορικών καταστη- 
µάτων, όπου σχεδόν ουδείς από τους εργαζόμενους γνωρίζειτα ειδικά µέτρα που πρέπει να τη- 
ρούνται κατά την τοποθέτηση και µεταφοράτους. 

Μια ακόµα επικίνδυνη κατάσταση αφοράτην άγνοια των καταναλωτών εξαιτίας τής παραπλη- 
ροφόρησης, για την ειδική διαδικασία τοποθέτησης στα ντουί των λαμπτήρων και τους τρό- 
πους ασφαλούς χρήσης,που εάν δεν τηρηθούν υπάρχει ο σαφήςκίνδυνος ακόµα καιπυρκαγιάς. 

Τοτελικό στάδιο αφοράτη διαδικασία τής ανακύκλωσης, η οποία είναι σχεδόν σε κάθε σηµείο 
τής Γης ανύπαρκτη ή επικίνδυνα ελλιπής,” µε αποτέλεσµα να ρίχνονται στο περιβάλλον τόνοι 
υδραργύρου. 

Μια ακόµα «άγνωστη» παράμετρος στα κόστη ενέργειας και στη ρύπανση τού περιβάλλοντος 
αποτελούν τα ατυχήµατα στα βιοτεχνίες και εργοστάσια ανακύκλωσης. Μέχρι σήµερα δεν έχει 
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συμβεί ατύχηµα σε συγκροτήματα ανακύκλωσης λαμπτήρων φθορισμού, ωστόσο σε εργοστά- 
σια ανακύκλωσης άλλων ειδών τα ατυχήματα είναι γεγονός.” 


Η κωμωδία τής ανακύκλωσης από µεγάλες εταιρείες 


Η φαρσοκωμωδία τής ανακύκλωσης έχει βαθιές ρίζες παραπληροφόρησης. Κατά το 2007 η 
γιγάντια επιχείρηση ΝΝαΙ-ΜαΓί εν µέσω κροκοδείλιων δακρύων που έχυνε υπέρ του περιβάλλο- 
ντος ζήτησε απότους παραγωγούς λαμπτήρων να μειώσουν τον υδράργυρο που περιέχεται σε 
αυτές επειδή η µείωσήτου θα επιφέρειλιγότερη ρύπανση στο περιβάλλον και άλλα παχιά «πρά- 
σινα» µπλα μπλα. 

Μετά έξι χρόνια, το 2013, η ίδια εταιρεία παραδέχθηκε την ενοχή της για ρύπανση τού περι- 
βάλλοντος και καταδικάστηκε να πληρώσει 110 εκατομμύρια δολάρια ως πρόστιµο επειδή ρύ- 
πανε σχεδόν όλη την Αμερική µε την σκόπιµη απόρριψη τοξικών αποβλήτων, χωρίς καμία µέ- 
ριµνα για το περιβάλλον! 

Βεβαίως, αυτότο γεγονός συνέβαινε ήδη από το 2006, δηλαδή ένα χρόνο πριν από την εποχή 
που διαφήµιζε την ευαισθησία της για την προστασία τού περιβάλλοντος ζητώντας λιγότερο 
υδράργυρο στις τοξικές λάμπες «οικονομίας». 

Η φαρσοκομωδία δεν σταματά εδώ. Η γιγάντια αμερικανική εταιρεία Ηοπιθ Ώθρογί πρωτο- 
στάτησε στην πώληση καιτην κωμωδία ανακύκλωσης των «οικονοµικών». Χαρακτηριστικό γε- 
γονός τού εμπαιγμού των καταναλωτών είναι τα ταρατατζούµ που ξεκίνησετο 20083 και ολο- 
κληρώθηκαν µε ένα ρεπορτάζ που εμφανίστηκε τον Ιανουάριο τού 2013, το οποίο τόνιζε ότι 
«δεν υπάρχουν πλέον δικαιολογίες η Ηοππε Ώοροῖί προσφέρει ένα απλό και χωρίς κόστος πρόγραμ- 
µα ανακύκλωσης χρησιµοποιηµένων συμµπαγών λαμπτήρων φθορισμού σε όλα τα κατά τόπους κα- 
ταστήµατά της».δΌ 

Μόλις δύο µήνες µετά από αυτήτη γελοιότητα αναφερόταν σε ένα άλλο ρεπορτάζ ότι η Ηοπιθ 
Γορογί «ησύχως βγάζει από την πρίζα το πρόγραµµα ανακύκλωσης των συμπαγών λαμπτήρων 
φθορισμού αναστατώνοντας περιβαλλοντικές οµάδες που έχουν συλλέξει χιλιάδες από αυτές τις 
λάμπες»! δ0 

Το μυστικό πίσω από αυτή την απόφαση πιθανώς βρίσκεται στη διαπίστωση ότι είναι κο- 
στοβόρα και αδύνατη η ανακύκλωση λαμπτήρων «οικονοµίας» µε δεδομένο το γεγονός ότι 
οι καταναλωτές αδιαφορούν ή δεν είναι ενήµεροι γιατο σωστό τρόπο ανακύκλωσης, κάτι που 
συμβαίνει παντού, µε αποτέλεσµα να ρίχνουν τις τοξικές λάµπες «άτσαλα» στους κάδους ανα- 
κύκλωσης. Η επακόλουθη θραύση τους δημιουργεί ανυπέρβλητα προβλήµατα ανακύκλωσης 
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και η εταιρεία πρώτη από όλες διαπίστωσε ότιθα έπρεπε να φύγει από το προσκήνιο µε μικρά 
πλάγια πηδηµατάκια.δ” 


Ανακύκλωση µε... σφαίρες και παλαιστές... 


Η παράνοια τής κατάστασης έχει πολλές άλλες πλευρές. Ορισμένοι κάνουν ανακύκλωση των 
«οικονοµικών» χρησιμοποιώντας τους ως στόχους σκοποβολής. 

Ἀλλοι χρησιμοποιούν τις σωληνωτές λάμπες φθορισμού, ὡς σπαθιά σε αγώνες που παρακο- 
λουθούν θεατές. 

Οι υπερ-τοξικές λάµπες σπάζουν - όπως είναι αναμενόμενο - και το πλήθος ουρλιάζει υπέρ 
κάποιου «υδραργυρικού» πολεμιστή, ενώ ορισμένοι θεατές κρατούν στα χέρια τους τέτοιους 
λαμπτήρες! 

Όλη αυτή η ουρανοµήκης παράνοια επιτρέπεται να συντελείται χωρίς να ακούγεται το παρα- 
µικρό κιχ από περιβαλλοντικές οργανώσεις ή από οποιονδήποτε άλλο κρατικό φορέα.ὅ” 8566 


Τιλένε οι καταναλωτές γιατην ανακύκλωση 


Ὑπάρχουν παντού σε όλο τον κόσµο οι διαμαρτυρίες γιατην παραπληροφόρηση των κατανα- 
λωτών για το χρόνο ζωής των λαμπτήρων, τα προβλήµατα στη χρήση τους καιτα προβλήµατα 
ανακύκλωσης.Σ 

Ενδεικτικό είναι το σχόλιο που έγραψε δημοσιογράφος στον Καναδά µε τίτλο: «Ο εφιάλτης τού 
ὁρόμµου µου µετις συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού» στο οποίο σημειώνει ότι αφού διαπίστωσε 
κατ΄ αρχήν ότι η ζωή τους κράτησε µόνο ένα χρόνο, στη συνέχεια αναρωτιέται για το αυτονό- 
ητο το οποίο δεν έχει υπολογισθεί σε καµία µελέτη σύγκρισης δαπάνης ενέργειας μεταξύ λα- 
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µπτήρων πυράκτωσης και «οικονομικών». 

«..Γώρα θα πρέπεινα απαλλαγώ απότις λάμπες οικονοµίας. Δυστυχώς περιέχουν υδράργυρο και 
αυτό σηµαίνει ότι είναι τοξικά απόβλητα και απαγορεύεταινατις ρίξω στα σκουπίδια µου. 

Για να τις ανακυκλώσω κατάλληλα θα πρέπει να µεταβώ σε εἰδική περιοχή ανακύκλωσης τοξικών. 
Με αυτό τοντρόποη εξοικονόμηση ενέργειας απότη χρήσητουςθα υπερκαλυφθεί από τα θερµοκη- 
πιακά αέρια που θα παραχθούν µετην οδήγηση τού αυτοκινήτου µου έωςτο σηµείο ανακύκλωσης». 

Βεβαίως, αυτό το κόστος είναι ένα µέρος τού συνόλου επειδή δεν έβαλε στους υπολογισμούς 
του ο εν λόγω δηµοσιογράφοςτο κόστος µεταφοράςτους µε φορτηγά από τα σηµεία όπουτις 
ρίχνουν οι καταναλωτές στα σηµεία περισυλλογής τους και από εκείτη µεταφοράτους µετρέ- 
να ή πλοία στα εργοστάσια ανακύκλωσης. Όπως δεν πρόσθεσε ένα άλλο το κόστος ενέργειας, 
αφού πλέον έχει αφαιρεθεί ο υδράργυρος από αυτέςτις λάμπες, µετη μεταφορά τού υδραργύ- 
ρου πίσω ξανά στην Κίνα και Ινδία γιατην παραγωγή νέων λαμπτήρων.... 


Οι διαμαρτυρίες καιτα προβλήµατα καταναλωτών 


Οι διαμαρτυρίες αλλά και η παραπληροφόρηση ξδ καταναλωτών δεν έχουν τελειωμό. Πολλές 
σελίδες αυτούτού βιβλίου δεν θα έφθαναν για να παρατεθούν ορισμένες από αυτές, οιοποίες κα- 
λύπτουν αμέτρητα προβλήµατα που προκύπτουν στη χρήση των «οικονομικών». Σ2Φ9Φ9Φ2ΟΣΡΟ9 

Ιδού αυτά που παρατήρησε νοήµων Ἐλληνας καταναλωτής όταν παρατήρησε στο σπίτι του 
ότι υπάρχει µια μυρωδιά απότις νέες λάμπες «οικονοµίας» που είχε εγκαταστήσει. 

«Αυτό που διαπίστωσα κατεβάζοντας τους λαμπτήρες οικονοµίας (σ.τ.Χ.Μ.: από τα ντουι στο τα- 
βάνι) ήταν ότι ενώ τους είχα το πολύ δύο άντε δυόµισι χρόνια, οι πιο παλιοί είχαν αρχίσει να καστα- 
νίζουν στη βάση και να µυρίζουν άσχηµα καµένο πλαστικό. Μάλιστα, επειδή τους µάζεψα όλους σε 
ένα κουτί, άρχισαν να µυρίζουν όλοι µαζί προσθετικά ανυπόφορα και αναγκάστηκα να τους πάω 
γρήγορα για ανακύκλωση στη µόνη δυνατότητα που έχουµε εδώ στο Ρέθυμνο, στον Μαρινόπουλο. 
Εκείµε έπιασε νέος ίλιγγος, γιατί διαπίστωσα ότι ο΄/κάδος” ανακύκλωσης (ένα χάρτινο κουτίµε πα- 
λιές λάμπες φθορισμού, ορισμένες σπασµένες και αρκετές νέες λάμπες πεταµένες φύρδην - µίγδην) 
ήταν τοποθετημένος στο πέρασμα µπροστά από τα ταμεία, δηλαδή όλοι οι πελάτες του μαγαζιού 
περνούσαν αναγκαστικά µπροστά από αυτήντη βόμβα υδραργύρου, χωρίςνατο προσέχουν καν...» 

Παραθέτω εδώ µέρος από την απάντησή µου όταν σκέφτηκα καλύτερα το ζήτημα και ένιωσα 
έκπληκτος αλλά και εξοργισμένος επειδή αντιλήφθηκα ότι είναι εξωφρενικό να περνά απαρα- 
τήρητο το γεγονός τής δηλητηρίασης µε υδράργυρο των καταναλωτών και των παιδιών τους 
και τα αρμόδια συνεργεία ανακύκλωσης που παίρνουν αυτέςτις λάμπες κάνοντας πως δεν κα- 
ταλαβαίνουν το τεράστιο κόστος στην υγείατων ανθρώπων, όσο και στη δικήτους, δεδομένου 
ότι εκτίθενται στις τοξικές αναθυμιάσεις κατά τη µεταφορά των σπασµένων λαμπτήρων. Εκτός 
κι αν δεν εκτίθενται φροντίζοντας να αδειάσουν τα υπερτοξικά απορρίµµατα στο κοντινότε- 
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93 7 ἂρς {οι Πο {ο Ἡνε γίπ ΟΕΙΙ5 Επειργ-ε[Πεἰοπί, 5πτε. Βιί ΟΕΓ;5 ατεπ ἀῑτοοί τερ]ασεπποηίς {ο Ιποαπάεςοαπί Ὀα]0ς. Ηετε”ς ΠΟΥ’ {ο πιαΚο (ΕΤ/5 ποήκ 
{οι γοι””. Ὁγ ΟΗΠῖς ΒαςΚίπά. 1/4/2010 - Πίίρ:/ΑΝ/νν πιπῃ «εοπι/γοι{-Ποπιε/αί-Ποπιε/5ίοτῖες/7-1ρ5-[οι-Ππονν-ίο-Ινε-ν({π-εῆς 

94 “Τπε ἸΜεϊτάεςί 6οαπι [νε Ενει «οπιε Αοτοςς”, ὃν Επιϊν (αγ ΒΙκεπ.3/9/2013 - Πρ://οοπιπιαπΙ(γ.ςίτείοΠετ.οοπ]/Ρἱοσ5/1νε Ικε α πιεηςοΠ/ 
ατοΠἰνε/2013/09/03/Πο-ννεϊγάοςί-ςοαπι-ῖ-νε-ενοαί-οΟΠΊ6-80{055.Δ5ΡΧ 


Χρήστος Μουσουλιώτης - ΓΠερ://Πἱρ] ]απα2Ι{6.ννογάργεςς.οοπι/ - 31 


Ανακύκλωση λαμπτήρων «οικονοµίας»: Η άκρως επικίνδυνη κωμωδία 
ρο κάδο απορριμμάτων ή ρεματιά και 
όποιον πάρει ο χάρος. 

Γεγονός είναι ότι όσο περισσότερο ψά- 
χνει κάποιος αυτό το ζήτημα τόσο µεγα- 
λύτερη βρώμα ανακαλύπτει κάτω από 
τα πράσινα τοξικά χαλιά του. 

Απαντώντας εκνέου στον άγνωστο κύ- 
ριο Κώστα διευκρίνισα τα εξής: 

«Αγαπητέ Κύριε, 

Αυτά που αναφέρεται είναι απίστευτα. 
Κακώς δώσατε τις λάμπες για ανακύκλω- 
ση. Θα έπρεπε να τις στέλνατε για ανάλυ- 
ση των εκπεµπόµενων αερίων τους και 

Το γνωστό σήµα, µετο κρανίο και ταχιαστή κόκαλα, στη συνέχεια να στέλνατετα αποτελέσµα- 
ζήτησε από την κυβέρνησή της νατοποθετηθείστους τα σε µια µεγάλη καταναλωτική οργάνω- 
«οικονομικούς» λαμπτήρες, ή Σουἠδή περιβαλλοντο- ση, στην ἄΙΘεηρεαεε µαζί µε το κείμενό 

λόγος μα σ//ρο, πα να προριοοποιετα! ΤΟ ος µου στο οποίο σχολιάζω την τακτική της, 
σχετικά µετους κινδύνους σε συνθήκες καθημερινής και στον εισαγγελέα. 


ἁρήσης Τα ίδια πάνω κάτω έχω διαπιστώσει κι 

εγώ. Το γεγονός είναι ότι οι καταναλωτές 

πλήττονται πανταχόθεν µε αυτό το «πράσινο» προϊόν και οι καταναλωτικές ενώσεις ροχαλίζουν. Το 
υπουργείο Υγείας ας µην το συζητάµετι κάνει» 

Πάντως όσα ανέφερε ο κ. Κώστας µε έσπρωξαν να ερευνήσω πολύ περισσότερο το ζήτημα 
για να διαπιστώσω προσωπικά, αλλά και µέσω εμπειριών άλλων καταναλωτών, ότι το στάδιο 
τής ανακύκλωσης συνιστά µια απίστευτα φαρσοκωμωδία, µε απροσδιόριστες συνέπειες για την 
υγεία µας µε αποτέλεσµα να γράψω αυτότο κείµενο που ήδη διαβάζεται. 

Με λίγα λόγια η ανακύὐκλωσήτους δεν εἰναιτίποτα άλλο παρά µιατοξική, απαράδεκτη καιπρω- 
τόγονη διαδικασία, καλά κρυμμένη πίσω από παχιές λέξεις και πράσινα τοξικά χαλιά, που ρυπαί(- 
νειτο περιβάλλον και δηλητηριάζειτους ανθρώπους µετον τοξικό υδράργυρο. 

Είναι χαρακτηριστικά αυτά που γράφει καταναλωτής (κρατώ την ορθογραφία) αναδεικνύοντας 
τη φρίκη τής κατάστασης και ταυτόχρονα την ευρύτατη άγνοια γιατους κινδύνους: 

«...Εκει που πηγα τις προαλλες να δωσω την λαµπα οικονοµιας για ανακυκλωση οι περισσοτερες 
στον καδο ηταν σπασµενες. µηπως φοβουµενοιτην καταναλωτικη χαλαροτητα καιγια να αποσοβη- 
σουν µια οικολογική καταστροφη µεγαλοποιουν το θεµα µετον υὃραργυρο/ Αν σεκαθετετραγωνο 
σπανε 3--4λαμπες δεν θα έπρεπε να εἰµαστανγεµατοι υδραργυρο αν ειναιη ποσοτητα 5 Μα αρκετη 
για να δηµιουργησει προβληματα». 

Και αλλού γράφονται τα εξής ανατριχιαστικά: 

«..Ἔτρεξα απότους πρώτουςνατους αγοράσω καινα αντικαταστήσωτους παλιούς λαμπτήρες πυ- 
ρακτώσεως για να κάνω καλό στο περιβάλλον. Εκτέθηκα στην επικίνδυνη για την υγεία ακτινοβολία 


ημων 


.) υπ 


95 Παρ:/ Αν ν/ν/.αἀδ]δγ.εοπι/{οπαπ]/{ητεκαάς/184410-σοςΕΦΟΒΦΟΕΟΦΒΙΦΟΕΟΒΟΦΕΕΟΦΕΟσςΕΟδ4ΦςΕσΟΑΕΦΟΕΟΦΕΙΦςΕΕΦΒΣΦςΕΟδ2-ΦΟΕ 
σοΒΣ5ΦΟςΕΖΟΒΕΦΟΕΦΒΕΦςΕΦΟΒΟΦςΕΦΟΒΑΦΟΟΕΦΟΒΕΠςΕΦΟΒΡΟΦςΕΟΟδς2ΖΟΟΕΦΟΒΟΖΟΟΕΦΒΗ/ΟΟΟΕΟΟΣΔΦςΕΦΒΤΟΦΕςΕΟΣ2-0ΟΕΦΒΣΟΟΟΕΟΦΒ 
ΡΟΦςΕΦΟΑΡΟΦςΕΟΟδΙΦ0ςΕΟΟΒΔΦΟςΕΟΟΒΣΦςΕΟΟΒΟΦςΕΟΟΒΙΦΟςΕΟ0Σ2-00ΟΕΦΘΑΦςΕΖΟΑΕΦςΕΖΟΒΡΖΟΟΟΕΦΒΑΟΟΟΕΟΟΣ5ΦςΕΦΒΡΟΟΟΕΦΒΕΣΖΟ 
ΟΕ (0δ2/ΡαΡεΙ5 
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Ανακύκλωση λαμπτήρων «οικονοµίας»: Η άκρως επικίνδυνη κωμωδία 


τους για χρόνια καιτους 9 µήνες της εγκυμοσύνης µου, εξέθεσα το παιδίµου για αρκετούς µήνες και 
έμαθα λίγο πριν τις γιορτές, µετο χειρότερο τρόπο, πόσο επικίνδυνοι και καθόλου οικονομικοί είναι. 
Μας έσπασε µια λάμπα. Τιπιο εύκολο να συμβεί; 

Ο άνδρας µου έσπευσε να βάλει σκούπα και να μαζέψει τα γυαλιά γιατί έσπασε στο καθιστικό και 
έπεσαν πάνω στα παιχνίδια του παιδιού που έπαιζε στον χώρο που είχαμε διαμορφώσει για αυτό το 
σκοπό. Εγώ επειδή Κάτι είχα ακούσει ότι όταν σπάσει µια τέτοια λάμπα χρειάζεται ειδική διαδικασία 
συλλογής των απορριμάτων µπήκα στο Ιπίειηοαί να δωτι γίνεται και έπαθα ένα σοκ. ΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ 
ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΟΤΑΝ ΣΓΙΑΣΕΙΕΝΑΣ ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ (Σ.Λ.Φ.) 
ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΙΑ. Πατίοι Σ.Λ.Φ. περιέχουν ΥΔΡΑΡΓΥΡΟ. 

Καιο υδράργυρος γίνεται πτητικός και πάει παντού. Σε κατάσταση πανικού µετο µωρό στην αγκα- 
λιά φύγαμε µέσα στο κρύο και τη νύχτα από το σπίτι, λείψαμε πάνω από µια εβδομάδα αναζητώ- 
ντας τόπους για να καθαρίσουµετο σπίτι. Πετάξαμετο χαλίτου καθιστικού, ολοκαίνουρια ηλεκτρική 
σκούπα 40θων ευρώ που την είχαμε πάρει ειδικά για το μωρό, ένα ειδικό χαλάκι του παιδιού χωρίς 
φθαλάτες και χημικά που του είχαμε πάρει για να παίζει, παιχνίδια ,ρούχα, παπούτσια, παντόφλες 
κ.α. Ωραία οικονοµία...»Η 5 

Εδώ έχουµε µια απίστευτη καταγγελία που αφορά το δήµο Ναυπλίου που δύσκολα θα την 
πιστέψετε: 

«Το πρόβληµατο όποιο πρόεκυψε είναι, τι κάνω µετους τοξικούς αυτούς λαμπτήρες που ήδη έχω. 
Τηλεφώνησα στο Δήμο Ναυπλίου, στο τµήµα ανακυκλώσεων, εξήγησα την κατάσταση και ως απά- 
ντηση του προβλήματος έλαβα την πληροφορία, να τους βάλω σε ένα κουτί (για να µην σπάσουν) 
καινατους πετάξω στο κάδο των σκουπιδιών, διότι δεν έχουν άλλο τρόπο σε ένα ολόκληρο δήµο να 
χειρίζονται τοξικές ουσίες. Όλα πάνε στα σκουπίδια!»Ώ7) 

Ὡστε έτσι ε’... Πράσινες λάμπες, οικολογικές;... 


96 Πίίρ://ννν/νν πιαπαραία.στ/{οταπι/16-Ζ6ςΕΦΟΑΣ(ΟςΕΟΟΒΞΦΟςΕΟΟΒΣΦςΕΘΟΑΕΦςΕΖΟΒΙ-ΟοΟΕΦΘΣ(ςΕΟΟΒΣΦςΕΟΟδΙ20ςΕΦΟΒΙΖο0ΕΟΟ802Φ0ΟΓΕσ0 
Β5ΦΟΕΟΖΑΠΟΖΟΕΟΒΙ-πΟΕΡΦΒΑΦΟΕΖΒΙΦΟΕΟΒΟ-σςΕσΟΙΠΟΕΡΟδΣΠςΠΟδΑ4ΦςΕσΒΕΓΠΟΕΦΑΠΦΟΕΟΖΒΙΦΟΕΓΠΕ2ΞΠΦΟΕΠΗΒΤ/4445-00ςΕ 20 
ΒΕΦΟΕΦΒΙΦΕΕΠΒΟσΕΠΟΣδΟσΦΟΓΦΠΕΦΠπΟΕΦΒ7ΤΦΟΕΓΦΕΙΦΟΕΠΒΣΠΟΓΟΣ2-πΟΕΦΒΣΠΟΕΦΒΕΠΟΕΦΒΕΠΟΕΦΒΟΠΟΕΦΒΑΦΟΕΦΒΕΠΟ 
ΕΦΒΡΟΟΟΒΦΒΕΟΦΟΕΦΒΟΦΠΟΕΠΗ7ΤΦΠΟΠΟδΔσΦςΕσΠΗ7σΕςΓΟΩΕ2-σςΕΠπΒσποΕσΦΒΡΦΟΕΟΦΒΣΦΟΓΟΦδΙΦΟΕΕΠΒΣΞΠΟΕΠΒΣΠΟΕΦΒΟΠΟΕΦΒΙ 
σο0Ε50053-σοςΕοβ»δσπςξΕΟοΒΕΠΕςΕΟΒΙΦςΕΖΟΒΟΦΟΕΟΣΙΦςΕ20ΟΒ»ΦςΕΟΟδ84ςΕΦΒΟσΟΟΕΦΒΑΦςΕΟΒΙ-2ΟςΕΦΟΒΣσοςΕσοδ0ΦΟΕΦΒΟΟΟΟΕσ0 
ΒΑΦΟΕΦΒΟΦΕΕΒΦΒΡΠΟΕΠΒΑΠΟΠΟδΣΠΦςΕσΦΒΡΠΟΕΠΒΕΦςΕΦΠΒΟ-πΟΕΦΒΑΟσΟΕΦΒΙΖςΕΟσΒΟ-ΦΟΡΦΕ4σςΕΠΦΒΕΟΦΟΕΦΒΕΟσςΕΟΒΟ 
σςΕσΒΑΦΟΕΦΒΕσΕςΕΟσΒΟ 


07 «Κίνδυνος-θάνατος οι «οικονομικοί λαμπτήρες»!» - Πίέρ://νννν οἵγροξποννς.σ{/ατοµἰνος/42225ήοοπηπιοπί-1750 
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Ανακύκλωση λαμπτήρων «οικονοµίας»: Η άκρως επικίνδυνη κωμωδία 


ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΕΡΩΤΗ/ΠΜΑ ΕΙΝΑΙ: ΜΠΟΡΕΙ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ 
ΕΞΟΥΣΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 
ΜΑΣ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΚΡΩΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 
ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΣΥΝΕΧΩΣ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΣΑ ΡΥΠΑΝΣΗ; 


Επειδή: 


Το Συμβούλιο τής Επικρατείας µε απόφασή του τονίζει ότι είναι υποχρεωμένη 
η Εκτελεστική Εξουσία από το Σύνταγμα καιτους νόµους να λαμβάνει τα 
απαραίτητα µέτρα για την προστασία τού περιβάλλοντος. Αυτό αφορά υπουργούς, 
περιφερειάρχες, νομάρχες, δημάρχους κ.λπ. 'ὃ 


96 «Σ.τ.Ε.: «Ναι» στην κατεδάφιση του αυθαίρετου στο δάσος της Καισαριανής» - Πέρ://νννν είμηος.στ/ατίῖοἰε.α5ρ)οα[ιάΞ2216δδιςυδιάΞ2 
ἀριβΙάΞ6401438δ8 
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«Κόψτε το λαιμό σας» όταν σπάσει στο 


σπίτι σας λαμπτήρας «οικονοµίας» και 


βάλτε βαθιά το χέρι στην τσέπη 


Ελκυστικά χαμόγελα, αίσθηση άνεσης, χαλάρωσης 
και πιθανώς ευτυχίας! Προπαγανδιστική και άκρως, 
παραπλανητική εικόνα από ενημερωτικό έντυπο τής 
Γκρινπίς. Οινέες και νέοι τής φωτογραφίας πιθανό- 
τατα δεν γνώριζαν την εποχή τής φωτογράφισης το 
2007, ότι εάν σπάσει λαμπτήρας «εξοικονόμησης» 
στο σπίτι τους, αυτό θα µετατραπείσε εξαιρετικά επι- 
κίνδυνη περιοχή, καθώς κανένας δεν θα μπορούσενα 
το καθαρίσει σωστά. Διαφημιστική εικόνα, µε όλη τη 
σημασία τής λέξης και σε όλο τῆς το μεγαλείο... 


Αποτελεί τραγικό γεγονός, το επίπεδο 
τής γνώσης καιτο είδος τής προσφερόµε- 
νης βοήθειας φορέων και υπηρεσιών, στην 
Ελλάδα όταν συμβεί θραύση λαμπτήρα 
«οικονομίας». 

Το συμβάν που ακολουθεί είναι απολύ- 
τως πραγµατικό και αποδίδει µε σαφήνεια 
τον τρόπο που βλέπουν (στο Ελλαδιστάν) 
δηµόσιες υπηρεσίες «ειδικού» και ειδικοί το 
μέγα θέµα ρύπανσης µε υδράργυρο από 
τους συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού 
(Σ.Λ.Φ.. 


Τρία αγοράκια 5,5 ετών το μµεγαλύτε- 
ρο και 3,5 ετών τα δύο μικρότερα έπαι- 


' ζαν ένα απόγευµα σε κάποιο βιοκλιµατικό 


σπίτι που βρίσκεται σε πόλη τής Βόρειας 
Ελλάδας, σε ένα ηµιυπόγειο χώρο ο οποί- 
ος είχε μετατραπεί σε παιχνιδότοπο. Ο µι- 
κρός φιλοξενούμενος τής παρέας, ηλικίας 
3,5 ετών µε ένα «σπαθύ έσπασε κατά λά- 
θοςτον Σ.Λ.Φ.,που βρισκόταν στο ταβάνι. 
Κατά κακή τύχη τής οικογένειας, δεν αντι- 
λήφθηκαν αµέσως το συμβάν οι γονείς, 
αλλά και επειδή δίπλα στον σπασμένο λα- 
µπτήρα βρισκόταν λαμπτήρας πυράκτω- 
σης. Αυτό το γεγονός, δηλαδή ότι το δω- 
µάτιο δεν βυθίστηκε στο σκοτάδι ήταν ο 
παράγοντας που ξεγέλασε τους γονείς, 


επειδή το φως παρέμενε από το δεύτερο λαμπτήρα πυράκτωσης. 
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«Κόψτετο λαιμό σας» όταν σπάσει στο σπίτι σας λαμπτήρας «οικονοµίας» και ῥάλτε βαθιά το χέρι στην τσέπη 


ΟΣΑ ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΣΤΟ ΕΛΛΑΔΙΣΤΑΝ ΟΤΑΝ ΖΗΤΗΘΗΚΕ 


ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ 


ΑΤΜΩΝ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ ΑΠΟ ΣΠΑΣΜΕΝΟ «ΠΡΑΣΙΝΟ» ΛΑΜΠΤΗΡΑ 


Τα παιδιά τρομαγµένα από τη ζημιά που έκαναν αποσιώπησαν το γεγονός. Η µητέρα σκούπισε 
µετην ηλεκτρική σκούπα το δωμάτιο, µετά πέντε ηµέρες περίπου τη θραύση τού «οικονομικού» 
λαμπτήρα (συμπαγούς λαμπτήρα φθορισμού - ήΣ.Λ.Φ.. 

Πέρασαν περίπου 10 ηµέρες και οι γονείς αντιλήφθηκαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά µε το φωτι- 
σµό τού δωματίου. Η μητέρα (εκπαιδευτικός) στρέφοντας τα µάτιατης στην οροφή είδετον σπα- 
σµένο λαμπτήρα «οικονοµίας». σκέφτηκε να τον αλλάξει µε την πρώτη ευκαιρία, αλλά ευτυχώς 
η τύχη τηςτο έφερε να µάθει την ίδια ηµέρα ότι οι Σ.Λ.Φ.περιέχουν υδράργυρο καιτότε άρχισαν 
νατη ζώνουν τα φίδια. 

Ο γράφων δέχτηκε τηλεφωνική κλήση από τον δικηγόρο πατέρα των παιδιών, ο οποίος είχε 
µάθει τα σχετικά για τη συγγραφή τούτου τού βιβλίου µέσω τρίτων κι έτσι συμφώνησα µαζίτου 
να ξεκινήσω µια οδύσσεια για να µάθω τιισχύει στην Ελλάδα καιτι µπορεί να γίνει για να περιο- 
ρισθεί η οποιαδήποτε τυχόν βλάβη υγείας στα παιδάκια, αλλά και πώς έπρεπε να ολοκληρωθείο 
καθαρισμός τού εναποµείναντος υδραργύρου από τη σπασμένη λάμπα. Αν υπήρχε δηλαδή κά- 
ποια υπηρεσία που θα μπορούσε να καθαρίσει τον υδράργυρο και επιπλέον εάν υπήρχε κάποια 
γνώση αλλά και οι δυνατότητες µέτρησης των επιπέδων υδραργυρικής ρύπανσης στην οικία. 

Αρχικά έστειλα ηλεκτρονικό ερώτημα στη ΡΠΙΙρς. Από το τµήµα εξυπηρέτησης η απάντηση 
ήρθε γρήγορα. Ζήτησαν περισσότερες λεπτομέρειες γιατο συµβάντις οποίες έστειλα. Μετά μισό 
µήνα περίπου, η απάντηση ήρθε στα αγγλικά και η μετάφρασή της είναι η εξής: 

«Τιθα πρέπει να κάνετε όταν σπάσει µια λάμπα; 

Απότη στιγµή που οιΣ.Λ.Φ. φτιάχνονται από γυαλί, είναι δυνατό να σπάσουν εάν πέσουν στο έδαφος 
ή πιεσθούν. Π αυτό το λόγο θα πρέπει να προσέχουμε όταν βγάζουμε τη λάμπα απότο περίβληµάτης, 
όταν την τοποθετούμε ή όταν την αντικαθιστούμε. 

Η σπασμένη λάμπα είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επιπτώσεις στην υγεία σας. 0 σωστός καθαρι- 
σµός τού χώρου και οικανοποιητικός εξαερισμός, μειώνει περαιτέρωτις πιθανές επιπτώσεις. Εάν σπά- 
σει µια λάμπα αερίστε το δωμάτιο για 20-30 λεπτά, διευθετήστε κατάλληλα τα απόβλητα κατά προτί- 
µηση πιάνοντάς τα µε γάντια και βάζοντάς τα σε κλειστό πλαστικό σάκο µέσα σεκάδο απορριμμάτων. 
Συνιστάται να µην χρησιμοποιήσετε ηλεκτρική σκούπα καθαρισμού για να µην µείνουν τα υπόλοιπα 
απόβλητα σε αυτή». 

Βλέπουμε εδώ να δίνονται οδηγίες καθαρισμού και να γίνονται εκτιμήσεις για πιθανούς κινδύ- 
νους στην υγεία, που δεν έχουν καμία σχέση µετην πραγματικότητα καιτις αναθεωρηµένες οδη- 
γίες τής υπηρεσίας Προστασίας Περιβάλλοντος τής Πολιτείας Μέιν, ούτε καν µε τις οδηγίες κα- 
θαρισμού τής αμερικανικής Υπηρεσίας Προστασίας Περιβάλλοντος, αλλά ούτε και µετις οδηγίες 
αυτής τής ίδιας τής ΡΠΙήρς, οι οποίες βρίσκονται σε πακέτο µε σύνεργα καθαρισμού:) για σπα- 
σµένη λάμπα «εξοικονόμησης» που απευθύνονται µόνο σε Αμερικανούς καταναλωτές! 


1. Πιρ:/ν Ην. εατίπρτο.οοπι/ΡΠΙΗρ5/ 
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Την ίδια ηµέρα µε την απο- 
στολή τού ηλεκτρονικού ερω- 
τήµατος προς την ΡΠίρς, 
κάλεσα την Πυροσβεστική 
Θεσσαλονίκης, η οποία µέσω 
τού αρµοδίου υπαλλήλου μού 
δήλωσε αρχικά, αναρμόδια. 
Ακολούθως, µετά τον σχετι- 
κά έντονο διάλογο, ειπώθη- 
κε απὀ τον τηλεφωνητή, (ο 
οποίος φαίνεται πως έχει πολύ 
περισσότερες εξουσίες από 
έναν απλό τηλεφωνητή), ότι 
υπάρχει υπηρεσία που ανα- 
λαμβάνει το χειρισμό χημι- 
κὠν καταστροφών, αλλά όχι 
για τον υδράργυρο. Όταν πλη- 
ροφορήθηκε ότι ο υδράργυ- 
ρος είναι πολύ περισσότερος 
τοξικός - το δεύτερο τοξικό 
μέταλλο µετάτο πλουτώνιο- συγκριτικά µετα συνήθη χημικά που διαχειρίζεταιη Πυροσβεστική, 
δεν άλλαξε γνώµη και δήλωσε πως δεν θα καλέσει την ειδικευµένη υπηρεσία διαχείρισης χηµι- 
κών. Στα ενδιάµεσα τής συζήτησης, πρότεινε να απευθυνθούµε σε κάποιο φαρμακείο(!) επειδή 
εκεί,ίσως γνωρίζουν τιπρέπει να γίνεται όταν σπάνε υδραργυρικά θερμόμετρα... 

Ακολούθησε τηλεφωνική κλήση στο γραφείο τού Νομάρχη Θεσσαλονίκης. Δήλωσαν αναρµό- 
διοι παραπέμποντας το ζήτημα στη Διεύθυνση Υγείας και Περιβάλλοντος τής Νομαρχίας. Η αρ- 
µόδια υπάλληλος δήλωσε εκ νέου αναρµόδια. 

Ακολούθως θεωρήθηκε ως καλή πηγή το ΥΠΕΧΩΔΕ. Μετά από αρκετές παραπομπές εδώ κι εκεί, 
βρέθηκε µια ευγενική κυρία, που µε παρέπεμψε στην ΕΑΡΘ (Υπηρεσία Ελέγχου Ατµμοσφαιρικής 
Ρύπανσης και Θορύβου), η οποία ίσως μπορούσε να κάνει κάτι. 

Για τρεις συνεχείς ηµέρες έκανα συνεχείς τηλεφωνικές κλήσεις σε αυτή την υπηρεσία, χωρίς να 
έχω απάντηση, για να πληροφορηθώ εν τέλει ότι στο γραφείο όπου στεγαζόταν, η ΕΑΡΘ γίνο- 
νταν επισκευές... 

Ακολούθησε τηλεφωνική κλήση στο Δημαρχείο Καλαμαριάς στο τµήµα Πολιτικής Προστασίας. 
Ο διευθυντής, κ. Λαζαρίδης, - ευγενέστατος άνθρωπος - δήλωσε αναρµόδιος, ωστόσο ζήτησε 
τηλεφωνικό αριθµό για να µε πληροφορήσει εάν µάθει κάτι περισσότερο. 

Πράγματι, µετά µια ώρα περίπου, η χημικός τού Δήμου Καλαμαριάς, η κ. Ἰσουμάκη, µε πληρο- 
φόρησε ότι υπάρχει ίσως κάποια λύση μείωσης τής ρύπανσης, εάν πάνω στον υδράργυρο ρίξου- 
µε θειάφι. Όπως είπε, η γνωστή κίτρινη σκόνη τού θειαφιού έχει τη δυνατότητα να μετατρέπει 
τον υδράργυρο σε θειούχο υδράργυρο, που είναι λιγότερο τοξικός. Ωστόσο για να είµαστε σί- 
γουροι πρότεινε να τηλεφωνήσω στο τµήµα Χημείας τού Α.Π.Θ. 

Η τηλεφωνική κλήση στο Πανεπιστήµιο έφερε διαφορετικά αποτέλεσµα, επειδή ο διευθυντής 


Στο κέντρο µετον κύκλο το πακέτο τής ΡΗΙ]ἡρ»ς, απαραίτητο για 
τον (μερικώς) σωστό καθαρισµό υδραργύρου από µια σπασμένη 
λάμπα «οικονοµίας». 
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τού τμήματος Χημείας κ. Παπουτσής δεν έδειξε ενθουσιασμένος µετη λύση τού θειαφιού.Η πρό- 
ταση που έκανε ήταν να μαζευτείτο χαλίπου πάνωτου έσπασε ολαμπτήρας και να πεταχτείἰ. 

Ακολούθησετηλεφωνική κλήση στην ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.Η εκπρόσωπος επικοινωνίας κ.Βορηά, 
µε καθησύχασε δηλώνοντας ότι δεν έγινε τίποτα σπουδαίο που έσπασε µια λάμπα υδραργύ- 
ρου, επειδή ένα θερμόμετρο περιέχει πολλαπλάσια ποσότητα και θερμόμετρα σπάνε συνήθως 
σε σπίτια, χωρίς να συμβαίνει τίποτα τρομερό. (Δείτε την έρευνά µου σχετικά µε τα υδραργυρι- 
κά θερμόμετρα καιτους κινδύνους που εμπεριέχει αυτή η άποψη, η οποία είναι και άποψη τής 
(Πθεηρεαςθ σε σχετικό θέμα). 

Όταν αναφέρθηκε στην κ. Βορηά ότι τα εργαστηριακά ευρήµαταθ τής Υπηρεσίας Προστασίας 
Περιβάλλοντος τής πολιτείας Μέιν για το ίδιο θέµα αποκάλυψαν ότι η υδραργυρική ρύπανση 
από µια µικρή λαμπίτσα υδραργύρου ξεπερνά κατά πολύ τα όρια ασφαλείας, δεν έδειξε να το πι- 
στεύει και ζήτησε να τής αποσταλεί η σχετική εργασία, κάτι που έκανα. 

Η ηλεκτρονική απάντηση που έλαβα από την ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ υποστήριζε πως η εργασία των 
επιστημόνων τής Μέιν και οι οδηγίες καθαρισμού τού υδραργύρου στην περίπτωση θραύσης 
ενός Σ.Λ.Φ. είναι ίδιες µε αυτές τής Εµίορθεαᾶῃ | ΑΠΠρ (οπιραπίες Εθεάειαϊίοη. Διευκρινιζόταν επί- 
σης, ότι δεν είναι στην αρμοδιότητα τής ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε.η διαχείριση τέτοιων περιπτώσεων 
θραύσης Σ.Λ.Φ..Σωστά, σωστότατα. Ακριβώς έτσι είναι. ΠΠ’ αυτό το λόγο επειδή το θέµα δεν είναι 
στην αρμοδιότητα τής ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, δεν θα έπρεπε να συμβουλεύουν µε επικίνδυνες από- 
Ψεις τους καταναλωτές. Δείτε αυτά που αναφέρονται στην ιστοσελίδα τής ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ. 

Η εκπρόσωπος τής ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, κ. Βορηά, δήλωσε επίσης ότι οι οδηγίες καθαρισμού τού 
υδραργύρου απότην ευρωπαϊκή ένωση συμφερόντων «ΕµΙΟΡΘΕΔΠ | ΑΠΙρ (οπιραπίθς ΓΕθάΘΓ{Φ[ἱοΠ» 
είναι ίδιες µετις οδηγίες τής υπηρεσίας Προστασίας Περιβάλλοντοςτής πολιτείας Μέιν. Η επίσκε- 
ψη στην ιστοσελίδα” αυτού τού εμπορικού οργανισμού έδειξε ότι οι οδηγίεςΌ των πολυεθνικών 
κολοσσών απέχουν µερικά έτη φωτός απότις οδηγίες καθαρισμού τής υδραργυρικής ρύπανσης 
από τις αντίστοιχες τής Υπηρεσίας Προστασίας Περιβάλλοντος τής πολιτείας Μέιν των ΗΠΑ, 
αλλά και επιπλέον ότι υφίσταται τεράστια απόκλιση στις οδηγίες καθαρισμού τού υδραργύρου 
από φορέα σε φορέα! Μετά από αυτό το αδιαφιλονίκητο γεγονός τα ερωτήματα που τίθενται εἰ- 
ναι δύο: 

Ίο. Πώς είναι δυνατό να παραπέμπονται οι καταναλωτές για να λάβουν συμβουλές προστασίας 
απότον υδράργυρο σεεπιχειρήσεις πουτο συμφέρον τους είναινα παρουσιάσουν τον υδράργυ- 
ρο σχεδόν σαν αγγελάκι µε άσπρα φτερά ή ακόµα και σε φορείς πουτο µόνο που πράττουν είναι 

2 ΠΗΡ://Ννννν/ πιαίπα.σον/ἀορ/τννπι/ποπιεον/ποτ/οΠτοροΠ.Είπι 
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4 Ηαπά[ῃρ Ιη[ογπια[ῖοη ΓοΓ ΌτοΚεῃ Ιαπ1ρ5 

ΤΠε Ιαπρ πιηςί Όε δν/ίοΠοά ο πιπιεάΙαίεΙγ ννπεῃ {Πε Ὀι]0 ταρίατες. Μεαςιτος πιιςί δε ίαΚεπ {ο εΠςήτε 

ελαί (πο Ιαπ1ρ οαηποί Όε δνίοΠοά οἨ αδαίπ ἵπ {Πὶς σίαΐο. ΤΠο πιείαἱ ρατίς ἵΠ (πο Ιαπ1ρ ατε Ἡνε. Βε[οτο τοπιον]ης {ο 
τοπ]αίῃς ΟΕ {Πε Ιαπιρ. πἹαΚε 5υΤε (Παί ΡΟοΝΟΙ {5 ἀἰδεοππεείοά (τίς οἳ Γαΐαἱ ο]εοίτῖο 5Ποςζ). 

ΤΟ ανοίά Πεα[ίΠ τῖς]ς, ίπε ΓοΠον/πς Ργοοεάπτε ἶς τεοοπππιεπάεά ἴΓα Ιαπιρ ΌτεαΚς, 

5 (ατεβ!γ νοη(ϊ]αίΐε (Πε {οοπῃ Γο: 20 {ο 30 παπηίες 

9 Ἐεπιογο αἱ! {Πε Ιαπῖρ απά σἶαδς [Γασπιεπίς, άϊδροςε ίπεπι οἱ ας Παζατάοις νναςίο αοσοτά(πς {ο παϊῖοπαἱ 
]εσίς]αίῖο 

5 Ἐεπιογο αἱ! Ότοκεπ Ιαπ1ρ εοπιροπεπίς Ποπ (Πε Παπη]παϊτε Ὀο[οτε τειςίπς Π. Το ανοὶά οοπίαοί γηίΠ {πο «Κίπ. 

ἴπε 5ο ΟΓ ἀἱςεροςαδ]ε σ]ογες ἰ5 τοεοπιπιεπάεά. 

Ηεα[ίῃ τίςΚς 

ΜετειτΥ ἵς τε]εαςοά ΙΓ (Πε ἱαπ1ρ ΌτεαΚς. ΓπΠα Πρ πιετο{Υ ΟΙ πιεΓο{Υ οοπιρουηάς ἵΠ ναροι ΟΓ Ρον/άεί ΓΟΓΠΙ «8Π 
]εαά {ο Πεα]ίΠ ρτοῦ]επις. Μετοτγ «αΠ αἱσο ὃε αΌςοτβρεά (Πτοιρῇ {πε 5ΚΙπ. 


5 ΑΡρρεπάἰχ Ε; Κονίςοά (]εαπιρ (πἱάαποε - Πίίρ://ΑΝ/νν.πιαϊπε.σον/ἀερ/Γν/πι/ΠοπιθονπεΓ/οβτεροτί.Πίπι 
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να παραπληροφορούν τους καταναλωτές; 

2ο. Πώς είναι δυνατό να µην υπάρχει επί- 
σηµη ιστοσελίδα τού ελληνικού κράτους ή 
κάποια υπηρεσία, στην οποία θα μπορούν 
να ανατρέχουν οι καταναλωτές για να πλη- 
ροφορούνται αρµοδίως και σωστά κρίσιμα 
ζητήµατα που αφορούν την ίδια τους την 
υγεία; 

Στη συνέχεια κατάφερα να επικοινωνήσω 
µε την υπηρεσία τού ΥΠΕΧΩΔΕ, την ΕΑΡΘ., 
(υπηρεσία Ελέγχου Ατμοσφαιρικών Ρύπων 
και Θορύβου). Ο αρμόδιος υπάλληλος δή- 
λωσε πως η Υπηρεσία του δεν έχει την τε- µῥίψη θειαφιού (σχετικό πέτρωμα στη φωτογραφία) 
χνική δυνατότητα να διεξάγει έλεγχο των Μήταν µια προτιµητέα λύση, από ορισμένους επιστή- 
επιπέδων τής υδραργυρικής ρύπανσης σε µονες γιατην αντιμετώπιση υδραργυρικής ρύπανσης 
οικίες, ούτε και σε εργασιακούς χώρους. από σπασμένο Σ.Λ.Φ.. Άλλοι τη θεώρησαν ατελή. 
Επιπλέον δήλωσε πως δεν γίνονται τέτοιες Πίέρ:/ν νυν ΠΠ. οτς/ΜΙπεταΙ5/ρΠοίοςι|.ΠίΠΙΙ 
μετρήσεις σε οικίες, ούτε καν σε χώρους ερ- 
γασίας. Το αντικείμενό της αφορά µετρήσεις σε ανοιχτούς χώρους και αυτές δεν περιλαμβάνουν 
τον υδράργυρο)... Επιπλέον δήλωσε άγνοια για τα όρια ασφαλείας από αυτό το νευροτοξικό µέ- 
ταλλο, το χειρότερο επί τής [ης µετάτο πλουτώνιο. 

Η συνέχεια µε βρήκε να τηλεφωνώ στο Κέντρο Δηλητηριάσεων. Μια υπάλληλος δήλωσε αρχικά 
ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα µε τη θραύση τού λαμπτήρα και όταν εξέφρασα την έντονη 
δυσαρέσκειά µου για τη σαφή άγνοιά της, η κυρία µε παρέπεμψε στη Διευθύντρια, αφού πρώ- 
τα υψώνοντας τη φωνή της υποστήριξε πως ήθελα να την παγιδεύσω αφού «έτσι κάνετε εσείς 
οι δημοσιογράφοι». Ευτυχώς, η Διευθύντρια τής Υπηρεσίας έδειξε να γνωρίζει ελαφρώς καλύτε- 
ρα το θέµα. Μας συμβούλευσε να γίνει άµεση απομάκρυνση τού υδραργύρου χωρίς ηλεκτρική 
σκούπα, µόνο µε τη χρήση σκούπας και φαρασιού και να μείνει κάποιο παράθυρο ανοιχτό για 
µερικές ηµέρες. Οι συμβουλές αυτές εάν συγκριθούν µετις οδηγίες τής υπηρεσίας Προστασίας 
Περιβάλλοντος τής πολιτείας Μέιν, γίνεται σαφές ότι απέχουν παρασάγγες μεταξύτους. 

Η επόμενη απελπισμένη προσπάθεια έγινε στο Τµήµα Χημείας τού Δημοκρίτου. Ο διευθυντής 
του κ. Πολύκαρπος Φαλάρας, ένας ευγενέστατος επιστήμονας, πρότεινε να πεταχτεί το χαλί και 
ίσως η ηλεκτρική σκούπα που χρησιμοποιήθηκε για να καθαριστεί ο χώρος. Πρότεινε επίσης 
το ρίξιµο θειαφιού πάνω στο σηµείο που έσπασε ο λαµπτήρας, επειδή το θειάφι έχειτη δυνατό- 
τητα να δεσμεύει τον υδράργυρο κάνοντας ευκολότεροτον καθαρισµότου. 

Δήλωσε επίσης πως δεν υπάρχει καμία υπηρεσία που να ασχολείται µετο ζήτημα τής υδραργυ- 
ρικής ρύπανσης και συμπλήρωσε, διευκρινίζοντας, πως ίσως δεν υπάρχει ούτε καν σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο! Εξέφρασετέλοςτην καλυμμένη δυσαρέσκειά του γι αυτή την έλλειψη, η οποία δεν υφί- 
σταται στην περίπτωση τού αμµίαντου. Ανέφερε µάλιστα τη θυγατρική εταιρεία τού Δημοκρίτου, 
την «Πλίνιος» µετην οποία δεσμεύτηκε να έχει επαφή µαζί µου καινα µε εἰδοποιήσει εάν έχει κάτι 
περισσότερο. 

Πράγματι µετά µερικές ώρες μού τηλεφώνησε στη Θεσσαλονίκη από την Αθήνα ο μαθηματικός 
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και Διευθύνων Σύμβουλος τής «Πλίνιος» κ. ἰωάννης Πέτρου, ο οποίος δαπάνησε αρκετό χρόνο 
μαζί µου. Μεταξύ άλλων δήλωσε ότι η καλύτερη λύση για την αδρανοποίηση τού υδραργύρου 
είναιτο θειάφι πάνω στην περιοχή που υπάρχει υδράργυρος. Ο κ. Πέτρου εξέφρασε τη λύπη του 
επειδή η «Πλίνιος» δεν ασχολείται προς το παρόν µε μετρήσεις υδραργυρικής ρύπανσης και κα- 
θαρισµό περιοχών που έχουν ρυπανθεί µε υδράργυρο, αλλά µόνο µε μετρήσεις και καθαρισμό 
από αµίαντο, μόλυβδο και χρωστικές ουσίες. Μου ανέφερε επίσης άλλες εταιρείες, οι οποίες, 
όπως είπε, ίσως έχουν τα µέσα και γνωρίζουν τρόπους για να λύσουν το πρόβλημα, ώστενα βο- 
ηθήσουν στο χειρισμό τού υδραργύρου. 

Στη συνέχεια ζήτησα την άποψη τού κ. Νικόλαου Κατσαρού,πρώην προέδρου τού ΕΦΕΤ,πληΡρο- 
φορώντας τον για την απόλυτη ανυπαρξία βοήθειας στο συγκεκριµένο ζήτημα. Ο κ. Κατσαρός 
εξέφρασε την ἐκπληξή του για το γεγονός τής αδυναμίας τού κράτους να βοηθήσει µε κά- 
ποιο τρόπο στο συγκεκριµένο ζήτημα, προσθέτοντας την άποψη πως οι συμπαγείς λαμπτή- 
ρες φθορισμού είναι επικίνδυνοι. Πρότεινε δε να καθαριστεί ο χώρος µερικές φορές µεηλε- 
κτρική σκούπα και ακολούθως να πεταχτεί το χαλί και η σκούπα! 

Στην πορεία επικοινώνησα µε εταιρείες που είναι εγγεγραμµένες στο Μητρώο Επιχειρήσεων 
Διαχείρισης Τοξικών Αποβλήτων τού ΥΠΕΧΩΔΕ, σύµφωνα µετη σύσταση τού κ. Πέτρου. Με πλη- 
ροφόρησαν για τις επιχειρήσεις που ασχολούνται µε τοξικά απόβλητα και ιδού ορισμένα από 
όσα αναφέρθηκαν από αυτές. (Η αρίθµηση είναι τυχαία): 


Ίη. ΕηνΙΓοςΏαμ.ό Μίλησα µε τον χημικό μηχανικό κ. Παναγιώτη Γεωργουδή ο οποίος δήλωσε 
πως η εταιρεία που εργάζεται δεν ασχολείται µε παρόμοια περιστατικά. Εξέφρασε ωστόσο τη 
δυσαρέσκειά του για την πολιτική περιβάλλοντος που υπάρχει στην Ελλάδα, αναφέροντας ως 
παράδειγµα το αντίστοιχο υπουργείο τής Γερμανίας το οποίο διαθέτει οη-ἱίπς σύνδεση µε καµι- 
νάδες εργοστασίων ελέγχοντας ανά δευτερόλεπτοτις εκροέςτους. 

2η. ΙΠῖειοθο Εηνἰγοπιεηϊαἱ Τεςηποἰοογ.”) Ο χημικός μηχανικός κ. Δημήτρης Αἰγκίνης πρότει- 
νε να απευθυνθώ σε κάποιο νοσοκομείο, επειδή υπάρχει ήδη σε αυτά η γνώση περισυλλογής 
υδραργυρικών αποβλήτων απὀ σπασμένα θερμόμετρα κ.λπ. Πάντως η εταιρεία που εργάζεται 
δεν ασχολείται µε τον καθαρισμό υδραργυρικής ρύπανσης. Διαθέτει ωστόσο τη δυνατότητα πε- 
ρισυλλογής, εάν ο υδράργυρος βρίσκεται σε δοχείο. Η επεξεργασία τού υδραργύρου δεν γίνεται 
στην Ελλάδα, αλλά στέλνεται σε πιστοποιημένα εργαστήρια στη Γερμανία. 

3η. ανν». Ο χημικός μηχανικός κ. Πώργος Κουρούπης δήλωσε ότι δεν υπάρχει εμπειρία από 
την εταιρεία του γι΄ αυτό το θέµα. 

4η. 50.) Προσπάθησα αρκετές φορές. Τελικά µίλησα διεξοδικά για το πρόβλημα µε τον ευ- 
γενέστατο χημικό μηχανικό κ. Παναγιώτη Αγγελακόπουλο. Η ἀποψή του ήταν να ριχτεί θειάφι 
στο χώρο, στην περίπτωση που υπάρχει διαρροή υδραργύρου στο πάτωμα, κάτι που απέκλεισε 
λόγω τής µικρής ποσότητας υδραργύρου που υπάρχει σε κάθε Σ.Λ.Φ.. Πρότεινε επίσης, το χαλί 
να μεταφερθεί σε χώρο τοξικών αποβλήτων όπως και η ηλεκτρική σκούπα. Δυστυχώς, ούτε 
η εταιρεία που εργάζεται έχειτη δυνατότητα να πραγματοποιήσει μετρήσεις για να διαπιστωθεί 
εάν υπάρχει υδραργυρική ρύπανση στη συγκεκριμένη οικία. 
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5η.ΡοΙγεςο.«Η απάντηση που έλαβα µέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ανέφερεότιδεν ανήκει 
στη ὁραστηριότητα τής εταιρείας η διαχείριση των Σ.Λ.Φ. στην οικιακή τους χρήση. Με άλλα λό- 
για δεν καθαρίζουµε υδραργυρικά απόβλητα, ούτε κάνουμε μετρήσεις υδραργυρικής ρύπανσης. 
Σημειώνεται ωστόσο ότι η εταιρεία αυτή είναι εκείνη που έχει αναλάβει από την ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
τη µεταφορά των χρησιµοποιηµένων λαμπτήρων «οικονοµίας» από τους αρχικούς τόπους συλ- 
λογής οι οποίοι βρίσκονται σε κάθε σηµείο τής ελληνικής επικράτειας, ένα άλλο καυτό καιτοξικό 
θέµα που αποδεικνύει από άλλη πλευρά την ασχετοσύνη, αβελτηρία, ανικανότητα των αρμοδί- 
ων παραγόντων να κάνουν το καθήκον τους. Να προστατεύσουν την υγεία των Ελλήνων και το 
περιβάλλον µας. 


Το νέο «μοντελάκι» προστασίας από τον υδράργυρο 


Είχα απελπιστεί. Τελικά σκέφτηκα να ψάξω στο {ντερνετ. Εκεί βρήκα ότι το 2008 επιστήµο- 
νες κατάφεραν να κατασκευάσουν ένα ύφασμα εμποτισµένο µε νανοσωµατίδια που απορρο- 
φά τον υδράργυρο από σπασµένες λάμπες «οικονοµίας». 9 Φυσικά αυτό το εύρημα δεν αφορά 
τις οικογένειες που θα βρίσκονται ξαφνι- 
κά σε τραγικό αδιέξοδο όταν θραύονται 
κατά λάθος λαμπτήρες «οικονομίας». 
Επιπλέον, το έµαθα πολύ αργά, κοστίζει 
αρκετά (αποτελώντας µια ακόµα κρυφή 
ενεργειακή δαπάνη στο κύκλωμα «παρα- 
γωγή - διάθεση - χρήση - ανακύκλωση» 
των συμµπαγών λαμπτήρων φθορισμού 
(Σ.Λ.Φ. και αναγκαστικά επιφέρει εκροή 
περισσότερων αερίων τού θερμοκηπίου. 
Φυσικά, λειτουργεί µόνο όταν ο λαμπτή- 
ρας υδραργύρου σπάσει εντός τού πε- 
ριβλήµατος µεταφοράς. Από τη στιγµή 
ο κ ο. που βρίσκεται εκτός τού απορροφητικού 
Επι μπιν εξ! επηπεβήπα ΞΙηήΠῖξ [ΝΕ α811 {ΕΠ υφάσματος δεν υπάρχει σωτηρία. 
ΠΠ ΗΠΞΠΙ 6Β ΠΙΕΙ 3 ΠΒΠΟΞΕΙΕΠΙΗΠΙ-ΕΠΠΓΙΒΠ ΕΙΠίη 


Ἠιβί τ8η ΓΞΠΙΙΙΙΕ ΠΙΕΙ ΥΠΑ Π ση ΠΙΚΡΗ ΓΠΠΊῃΒΕΙ ενα ο νο δύο ος στην 
πια Ξεβῃ! Ι8ήήµς (ΟΕΙ 5] Ξάνθη, που είχαν την ατυχία να διασκορ- 


πιστεί υδραργυρική ρύπανση από λάµπα 
«εξοικονόμησης» στο σπίτι τους, αναγκάστηκαν να ακολουθήσουν τις συμβουλές των ειδικών, 
να μαζέψουν το χαλί και να το βγάλουν εκτός οικίας. Κράτησαν επίσης σε γυάλινο βάζοτο υπό- 
λοιπο από τον θραυσµένο λαμπτήρα. Επίσης έβγαλαν εκτός οικίας την ακριβή ηλεκτρική τους 
σκούπα. Η επόµενη ενέργειά τους θα είναι να προσπαθήσουν να µάθουν εάν τα τρία παιδάκια 
που έπαιζαν στο συγκεκριµένο χώρο έχουν μολυνθεί µε υδράργυρο. 
Όλα αυτά συνέβησαν ύστερα από τη θραύση ενός μικρού λαμπτήρα «εξοικονόμησης» 
ενέργειας... 
Ἐγραψα... εξοικονόμησης; 
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Συμπέρασμα 


Τα απολύτως υπαρκτά γεγονότα που περιγράφονται δείχνουν µε τον πλέον σαφή τρόπο πέντε 
αρνητικά σηµεία σε βάρος τής υγείας των καταναλωτών, αλλά και τού περιβάλλοντος: 


Ίο. Το κράτος δεν παρέχει καµία βοήθεια και ουδεμία πληροφόρηση προς τους καταναλωτές 
στην περίπτωση που σπάσει κάποιος Σ.Λ.Φ. ἡ οποιοσδήποτε άλλος υδραργυρικός λαµπτήρας ή 
συσκευή µε υδράργυρο. 

2ο. Δεν υπάρχει καμία εταιρεία στο χώρο τήςιδιωτικής πρωτοβουλίας που να µπορεί να διαχει- 
ριστείτο συγκεκριµένο ζήτημα, έστω και µε υψηλή αμοιβή, όπως π.χ. συμβαίνει στις ΗΠΑ. 

3ο. Η προσπάθεια «εξοικονόµησης» ενέργειας µε «οικονομικούς» (ή κατ’ ευφηµισµό λαμπτήρες 
«οικονοµίας»), καταλήγει µερικές φορές σετραγικά και πολύ δαπανηρά αποτελέσµατα. Αποτελεί 
δυσμενή πραγματικότητα ότι το συμβάν που αναφέρθηκε δεν αποτελεί εξαίρεση, αλλά επανα- 
λαμβανόμενο γεγονός. Μόνο σε ένα στενό Κύκλο 50 γνωστών µου γνωρίζω δύο - τραγικά στις 
συνέπειές τους - περιστατικά θραύσης λαμπτήρων «οικονοµίας». Η αναγωγή αυτού τού ποσο- 
στού από τον µικρό ελληνικό χώρο, σε όλη τη Γη, ανεβάζει τους αριθμούς ατυχημάτων, τη ρύ- 
πανση στο περιβάλλον και την τοξίνωση των πολιτών τού πλανήτη σε εφιαλτικά ύψη. 

4ο. Αποτελεί δυσάρεστο και επικίνδυνο γεγονός γιατην υγεία των καταναλωτών η άγνοια και οι 
διαφορετικές απόψεις αρμόδιων και αναρµόδιων φορέων για το σωστό τρόπο καθαρισμού τής 
υδραργυρικής ρύπανσης από θραύση λαμπτήρων φθορισμού. 

5ο. Υφίσταται απίστευτη παραπληροφόρηση. Αν προσπαθήσουμε να βρούμε κάποιες οδηγίες 
καθαρισμού τής υδραργυρικής ρύπανσης, γραμμένες στο περίβλημα ενός Σ.Λ.Φ. δεν θα βρού- 
µε τίποτα. Εάν συγκρίνουμε τις οδηγίες που υπάρχουν εδώ κι εκεί µε τις οδηγίες καθαρισμού 
τού υδραργύρου που εξήχθησαν ύστερα από τη συστηµατική εργαστηριακή έρευνα των επι- 
στηµόνων τής Υπηρεσίας Προστασίας Περιβάλλοντος τής πολιτείας Μέιν, τότε διαπιστώνουμε 
πως, εµείς οι καταναλωτές, παραπληροφορούμαστε ωμά σε κρίσιμα ζητήµαταπου αφορούν την 
υγεία µας και ότι αρμόδιοι φορείς γυρίζουν πλευρό και ροχαλίζουν προκλητικά σε βάρος µας. 
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Γεμάτες λάθη οι μελέτες αξιολόγησης 


γιατις λάμπες «οικονοµίας» 


Όλα όσα έχουν αποκαλυφθεί σε τούτο το βιβλίο εγείρουν κρίσιµα ερωτήματα για την επάρ- 
κειατης Κομισιόν να προστατεύσει επαρκώςτην υγείατων πολιτώντής Ευρωπαϊκής Ένωσης.Τα 
επιστημονικά δεδοµένα που παρουσιάσθηκαν µε βάση τη στοιχειώδη λογική υποδεικνύουν ότι 
υφίσταται πληθώρα προβλημάτων και λαθών στιςτεχνικές εκθέσεις που αποτέλεσαν το υπέδα- 
φος πάνω στο οποίο προχώρησε η Κομισιόν στην προδιαγεγραμµένη όπως φαίνεται απόφασή 
της «να αλλάξειτα φώτα» στους λαούς τής Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ἡδη από τατέλη τού 1980, οι πολυεθνικές φωτισμού αναζητούσαν τρόπους αὐξησηςτων κερ- 


15 οοπιρ. Πμοτεδοεῃί 60 Υ/ ἱποππάεεοεπι 


1.4 ΚΝΗ 0,15 ΚΝ 


120 Κι 60Η 
εεταρρίπρ ρία5θ - ΟΚΝΙΙ - ΟΓΝΗ 
Τοια] 121 ΚΥΠ 60 ΝΑ 


ΕΠΕΓΡΥ σεγνἰζε 7.23106 Ἱμπιεῃ Πνουσς 07133106 Ίμππεη Πουσςὶ 


Ρε 106 Ίμπιεη Πουσς; 

Ρτοάμοιίο ρΏᾶδα 0.19 ΚΝΗ 0021 ΚΝΙ 
οροταίἴηρ ράσα ΙΤΚΝΗ 82 ΚΙ 
εταρρίηρ ρ]ᾶδε ΟΚΧΠ ΟΚΝΗ 
Τοιαὶ ΤΚ 82 ΚΙ 


δών τους, κάτι απολύτως θεµιτό, µέσω τής προώθησης νέων τεχνολογιών φωτισμού. Ειδικοί 
διαφόρων τομέων αντάλλασσαν απόψεις και συνεδρίαζαν τακτικά ανακοινώνοντας τα ευρήµα- 
τά τους µέσω επιστημονικών εργασιών και συνεδρίων Ὁ για τα μειονεκτήματα και πλεονεκτή- 
µατα των τεχνολογιών φωτισμού, ενώ στην πορεία ένα από τα πλέον ισχυρά λόμπι στον τοµέα 
φωτισμού πέτυχε να πείσει την Ε.Ε. τις ΗΠΑ καιτο περιβαλλοντικό κίνημα, ότιτα επικίνδυνα για 
τους ανθρώπους και ρυπαρά για το περιβάλλον φώτα «οικονοµίας» ήταν φαεινή ιδέα, πράσινα 
και απολύτως ασφαλή. 


Γεµάτες λάθη οι μελέτες αξιολόγησης για τις λάμπες «οικονομίας» 
Οιµελέτεςπου εξετάζουν τον κύκλο ζωής λαμπτήρων «οικονοµίας» 


Ὄλεςοι αναφορές που ακούμε από την Ε.Ε. τους εκπροσώπους κρατών, ειδικούς, και ΟΙΚΟλο- 
γούντες έχουντη βάσητους σεπέντετεχνικές µελέτεςπου έκριναν τον κύκλο ζωήςτων λαμπτή- 
ρων «οικονοµίας» βγάζοντας το συμπέρασμα και οι 5 ότι είναι συμφέρουσα η χρήσητους. Μια 
έκτη µελέτη που διεξήχθη εκ µέρους τής Γκρινπίς, εκτιµά ότι δεν είναι συμφέρουσα η χρήση 
τους και ότι είναι επικίνδυνοι γιατους ανθρώπους και το το περιβάλλον. 

Η άγνωστη µελέτη τής (ἄ(θ66ηρεας6 και τα ερωτήματα που εγείρει, αναλύονται σε ξεχωριστά 


θέµατα. Εδώ παρουσιάζω όσα μειονεκτήματα αντιλήφθηκα και αξίζει να σημειωθεί αυτό χω- 
ρίς να είμαι ειδικός(!) δεδομένου ότι είναι εξόχως πιθανό επιστήμονες µε εξειδίκευση στο τοµέα 
φωτισμού να βρουν πολύ περισσότερα μειονεκτήματα διαβάζοντας τις υπάρχουσες τεχνικές 
μελέτες. 


Πλήρης λαθών η δανική µελέτη 


Ας ξεκινήσουμε µε λίγη ιστορία.Το 1991 διεξήχθη ένα συνέδριο στο οποίο παρουσιάσθηκαν 
26 εργασίες, μεταξύ των οποίων και η πρώτη που ερευνούσε και συνέκρινε πλεονεκτήματα 
και μειονεκτήματα των λαμπτήρων «οικονοµίας καιτων λαμπτήρων πυράκτωσης, στον πλήρη 
κύκλο ύπαρξηςτους. Διεξήχθη υπό τη σκέπη τού Τεχνικού Πανεπιστηµίου τής Δανίας (Αηπεῖῖε 
ἀγάθςεη και Ὠογίς Μαἰηπιαπηϐ) και είχε τον τίτλο: «ΙΙ{ς Ογεἰθ Απαἰγςες οἱ Ιηΐθιοα (οπιραςί 
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Γεμάτες λάθη οι μελέτες αξιολόγησης για τις λάμπες «οικονοµίας» 
Ειµοε/εςςεηί | ἂΠιρς - ΕΠΕΙΟΥ αΠά ΕΠΙἰςσἰοης».0 

Στη δεύτερη σελίδα τής δανικής μελέτης τονίζεται ότι κατά τη φάση παραγωγής των Σ.Λ.Φ. 
«είναι σηµαντικό να ερευνήσουµε εάν τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι δυνατό να προκαλέσουν 
προβλήµατα στην υγεία των ανθρώπων καινα επιφέρουν ρύπανση στο περιβάλλον». Πραγματικά 
είναι συγκινητικό µέχρι δακρύων όταν βλέπουμε τεχνοκράτες να ενδιαφέρονται τόσο πολύ για 
την ανθρώπινη υγεία, αλλά ως συνήθως µένουμε παγωμένοι όταν στην πορεία αντιλαμβανό- 
µαστε ότι δεν υπάρχει στην ίδια µελέτη η παραμικρή αναφορά για το θέµα και φυσικά δεν έγι- 
νε ο παραμικρός έλεγχος από την Κομισιόν στην προπαρασκευαστική φάση των συζητήσεων. 
Αντίθετα, όταν άτοµα που εκπροσωπούσαν πάσχοντες έθεταν το ζήτημα των παρενεργειών 
στην υγεία η µόνιμη απάντηση ήταν πως αυτό το ζήτημα πρέπει να ελεγχθεί από ειδικούς. 

Η µόνη αναφορά που γίνεται σε αυτή την πρώτη µελέτη αφοράτην εκτίµηση ότι στη διάρκεια 
παραγωγής των Σ.Λ.Φ. µπορεί να προκύψουν κίνδυνοι για τους εργαζόμενους και για το περι- 
βάλλον επειδή περιέχουν ορισμένα χημικά, όπως αντιμόνιο, βάριο, μόλυβδο, κάποια είδη σπά- 
νιων γαιώνΏ και υδράργυρος. 

Καμία εκτίµηση κόστους για αυτά τα γεγονότα, ούτε καν σε επίπεδο πιθανοτήτων, όταν είναι 
γνωστό στους επιστήμονες που ασχολούνται µε θέµατα υγείας ότι οι θάνατοι και οι βλάβες 
στην υγεία από τοξικά υλικά είναι καθημερινό γεγονός. 

Ενδεικτικό γεγονός είναι η αποκάλυψη τού σκανδάλου από αμερικανική εφημερίδα το 2009, 
µε λαμπτήρες «οικονοµίας» εξαιτίας των οποίων εκατοντάδες εργαζόµενοι στην Κίνα ασθένη- 
σαν σοβαρά εξαιτίας τής ἐκθεσήςτους στον υδράργυρο κατά τη φάση παραγωγής.5 

Στην ίδια δανική µελέτη δεν λαμβάνεται καν υπόψη το ενεργειακό κόστος καιο αυξηµένος κίν- 
δυνοςτής µεταφοράςτους, εξαιτίας των πρόχειρων υλικών πουτις περιέχουν, το κόστος απότο 
σκληρό πακετάρισµάτους, το οποίο σύµφωνα µε πανεπιστημιακή µελέτη συνιστά και κίνδυνο 
γιατη δηµόσια υγεία!) 

Μια άλλη «λεπτομέρεια» από την εν λόγω µελέτη είναι σηµαντική. Σημειώνεται ότι στη φάση 
τής χρήσης, δηλαδή στο διάστηµα που παράγουν φως οιλαμπτήρες, «είναι σηµαντικόνα συµπε- 
ριλάβουµετις ανάγκες για δαπάνη ενέργειας στην εξόρυξη καιτις δαπάνες για τη µεταφοράτους». 
Κιεδώ βλέπουμε, κατάπληκτοι ξανά, ότι ουδείς υπολογισμός υπάρχει για τη δαπάνη ενέργειας 
που απαιτείται για την εξόρυξη και τη µεταφορά των πρωτογενών υλικών από τα ορυχεία στα 
εργοστάσια παραγωγής. Ούτε βεβαίως για την τρομερή ρύπανση που επιφέρει στο περιβάλ- 
λον η εξόρυξη ή αφαίρεση υλικών δεδομένου ότι αφήνει κατάλοιπα ραδιενέργειας στο έδαφος 
µετά το διαχωρισμό των σπάνιων γαιών. 

Επιπλέον δεν λαμβάνεται υπόψη η δαπάνη ενέργειας για τη µεταφορά των Σ.Λ.Φ. από µακρι- 
νές περιοχές παραγωγής τους, όπως είναι η Κίνα και Ινδία προς τις αγορές τής Ευρώπης και 
Η.Π.Α., ούτε τα τεράστια κόστη και οι µεγάλες εκροές θερµοκηπιακών αερίων που συμβαίνουν 
µέχρι να μεταφερθούν στα εργοστάσια ανακύκλωσης όταν λήξει η σύντομη ζωήτους, η οποία 
για πλείστα όσα ευρωπαϊκά κράτη όπως π.χ. Ελλάδα και Ιταλία γίνεται στο Βέλγιο. 
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5 Στ.Χ.Μ.: Ο τέως διευθυντής τής Γκρινπίς στο Αμβούργο Κλάους Στέινεκ βρήκε ότι ορισμένες από τις σπάνιες γαίες των λαμπτήρων 
"οικονοµίας" είναι ραδιενεργές.. 
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Φυσικά ούτε λόγος για το κόστος μεταφοράς και την δαπάνη ενέργειας για την επιστροφή 
τού υδραργύρου και άλλων υλικών αφού, έχουν περάσει από τη φάση ανακύκλωσης, από την 
Ευρώπη ξανά προς τη µακρινή Κίνα, για να γίνουν εκ νέου λάμπες «οικονοµίας». 

Το κερασάκι στην τοὐρτατής παραπληροφόρησης συμβαίνει µετα όσα καταπληκτικά γράφο- 
νται όταν τα δύο προϊόντα (λάμπες «οικονοµίας» και λάµπες πυράκτωσης) έχουν τελειώσει τη 
φωτεινή ζωήτους και προορίζονται είτε γιατις χωματερές, είτε για την ανακύκλωση. 

Εδώ διαβάζουµετο απίθανο και απίστευτο λάθος ότι η µεγάλη δαπάνη ενέργειας που απαι- 
τείται για την ανακύκλωση των Σ.Λ.Φ. ισούται, (κρατήστε την αναπνοή σας), µετη δαπάνη 
ενέργειας που χρειάζεται γιατους λαμπτήρες πυράκτωσης. 

Οι«οικονομικοῦ λαμπτήρες πρέπει να μεταφερθούν µε µεγάλο ενεργειακό κόστος σε ειδικούς 
κάδους ανακύκλωσης και από εκεί µε µια ατέλειωτη διαδικασία μεταφορών και επεξεργασίας 
να καταλήξουν τελικά ανακυκλωνόµενοισε ειδικά εργοστάσια. 

Αντίθετα, οι λαμπτήρες πυράκτωσης χρειάζονται... την «τεράστια» και «ασύλληπτη» δαπάνη 
ενέργειας των χεριών µας για νατους ρίξουµε στον κάδο απορριμμάτων! Παρά ταύτα εκτιμάται 
ότι εἰναιισοδύναµη η δαπάνη ενέργειας γιατην ανακύκλωση αυτών των δύο εντελώς διαφορε- 
τικών λαμπτήρων! Ευτυχώςπου ο Θεός κρατά µε µεγάλη προσπάθεια στη θέση τουςτακεραµί(- 
δια τής επιστηµονικής δεοντολογίας... 

Ένα ακόµα λάθος φορά την εκτίµηση ότι ο υδράργυρος που περιέχεται σε έναν Σ.Λ.Φ. είναι 
αμέτρητες Φορές λιγότερος από εκείνον που δηλώνουν οι ίδιοι παραγωγοί. Η ποσότητά του 
κρίνεται ότι είναι µόλις 0,69 πιο. 

Παρά τις ανακολουθίες, τα µικρά ή τερατώδη λάθη και παραλείψεις, συνέβη το απίστευτο. 
Αυτή η συγκριτική µελέτη αποτέλεσε µια απότις καλύτερες βάσεις για να ξεκινήσει η προώθη- 
ση των Σ.Λ.Φ.και να καθιερωθείο όρος Ε(ΓΟ-ΠΒεσίἰοῃµ,ο οποίος στη συνέχεια έλαβετη µορφή νο- 
μοθετικού περιεχοµένου το 2003 από την ΕΕ. 

Στη ίδια δανική µελέτη γίνεται (ευτυχώς) η µόνη σωστή παραδοχή ότι για να φτιαχτεί ένας λα- 
µπτήρας «οικονοµίας» απαιτούνται 3,5 ΚΙΝΠ ηλεκτρισμού, ενώ για έναν πυρακτώσεως χρειάζο- 
νται µόνο 0,4 ΚΙΝΠΙ(!/) αν και χρησιµοποιείτα δεδοµένατής εποχήςγιατην κατανάλωση κάρβου- 
νου, η οποίατο 1991 ήταν 9500. Σήµερα η κατανάλωση έχει µειωθεί σχεδόν κατά 6090.3) 

Ας προσθέσω και κάτι άλλο, πριν πάθω αμνησία απὀ αυτά τα τερατουργήµατα. Η Αηπεῖϊίϊθ 
ἀγαεςεη, µια εΚκτων συγγραφέων τής μελέτης, εµφανίζεται αργότερα στις «συζητήσεις» τωντε- 
χνικών θεμάτων για τους Σ.Λ.Φ., που οργανώθηκαν από την εταιρεία (σύμβουλο) τής Κομισιόν. 
Αυτή τη φορά εµφανίζεται ως εκπρόσωπος τής Δανικής Επιτροπής Ενέργειας και ταυτόχρο- 
να εκπρόσωπος εμπορικής εταιρείας... Όπως γίνεται ορατό η τοποθέτησή της ήταν σαφώς 
διαπλεκόµενη. 


Η µελέτη τής ΝΙἴο για λογαριασμό τής Ε.Ε. 
Μια από τις αξιολογότερες τεχνικές μελέτες είναι αυτή τού τεχνικού οίκου ΝΙΤΟ«Ό συμβούλου 
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[πμ διαή Ε Ποῤή; [παπι ή Ε Γή 


Μακ μκες να  ΜΕΜΕΜΜΗΓΣΗΝΕ ἡωλλως Λα πλω Ἰαμήζίι Θεία -Ίπαί Βὶς 
Τα υλικά ενός λαμπτήρα «οικονοµίας», όπως ἍΤαυλικά ενός λαμπτήρα πυράκτωσης, όπως υπο- 
υπολογίζονται στην αμερικανική µελέτημετις  µλογίζονται στην αμερικανική µελέτη µετις στή- 
στήλες που έχουν ἐντονοχρώμα. Το ανοιχτό  λἈλεςπου έχουν έντονο χρώμα. Το ανοιχτό χρώμα 
χρώμα αποδίδει τα µεγέθη των μετρήσεων αποδίδει τα µεγέθη των μετρήσεων στην αυστρα- 
στην αυστραλιανή µελέτη. Οι διαφορές είναι λιανή µελέτη. Οι διαφορές είναι εμφανείς. 
εμφανείς, 


τής Κομισιόν. (Μια άλλη αξιόλογη µελέτη είναι τού Αυστραλού καθηγητή Ώανίά Ρᾶίςοης). 

Το αποτέλεσµα αυτής τής γεµάτης άγνοια και λάθη µελέτης τεχνικής μελέτης τής Κομισιόν 
από την ολλανδική εταιρεία ΝΙΤΟ ήταν υπέρ των Σ.Λ.Φ. Η συνέπεια ήταν το άνοιγµα µιας τερά- 
στιας πόρτας για την προώθηση των λαμπτήρων «οικονοµίας» σε όλα τα κράτη µέλη, και µέσω 
τού κύρουςπου διαθέτει η Ε.Ε.την προώὠθησήτους σε όλοτον κόσµο, δημιουργώντας µια ασύλ- 
ληπτη σε μέγεθος παγκόσμια τοξική αγορά µε όσα αυτή συνεπάγεται. 

Κατ’ αρχή βλέπουμε την πρώτη και κύρια αστοχία τής µελέτης στο βασικό τοµέα τής ανακύ- 
κλωσης. Η εκτίµηση τής Νο ήταν ότι η ανακύκλωση θα γίνεται στα κράτη - µέλη σε ποσοστό 
2090. 

Αστεία πράγματα. Στην Ελλάδα μόλις το 1-2960 εκ των 30.000.000 λαμπτήρων «οικονοµίας» 
ανακυκλώνεται ετησίως.Το αποτέλεσµα είναι µια απερίγραπτη ρύπανση τού περιβάλλοντος µε 
υδράργυρο και πλαστικά που µένουν στο έδαφος, τα υπόγεια ύδατα, τη θάλασσα για χιλιάδες 
χρόνια καιτη συνεπακόλουθη δηλητηρίαση των ανθρώπων. 

Τα εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά ανακύκλωσης των «οικονομικών» (Σ.Λ.Φ.) στην Ελλάδα και 
Ευρώπη, αναλύω το ζήτημα σε προηγούµενη ξεχωριστή έρευνα(2 και αυτές οι λάθος εκτιµή- 
σεις µάς βάζουν να εικάσουµε βάσιµα ότιτο 20960 τής ανακύκλωσης που αναφέρεται από την 
ΥΠο ως ποσοστό στην Ε.Ε. είναι «μαγειρεµένο» µε σαφή στόχο την εξαγωγή θετικών συµπερα- 
σµάτων γιατις λάµπες «οικονοµίας» στις μελέτες τής Κομισιόν. 

Μια άλλη µαγική παραδοχή τής ΝΙἴίο, που άνοιξε(όπως στο παραμύθι µετο «άνοιξε σουσάμι»), 
τις πύλες τής κατανάλωσης γιατις λάμπες «οικονοµίας ήταν οισχυρισµόςγιατη µακρά διάρκεια 
ζωήςτους. Η διάρκεια ζωής υποτίθεται ότι ελέγχθηκε πολλαπλά κάτω από αυστηρές εργαστη- 
ριακές προδιαγραφές, µια κατάσταση που όπως έχω εξηγήσει σε αυτό το βιβλίο δεν έχει καμία 


12 «Ανακύκλωση λαμπτήρων «οικονοµίας»: Η άκρως επικίνδυνη κωμωδία» οἩ ρᾶρε 2905 
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σχέση µε τη χρήση σε πραγματικές συνθήκες. 

Η μειωμένη διάρκεια ζωής τους ήταν γνωστή στους τεχνοκράτες των ΗΠΑ, ήδη από το 2007. 
Ο αμερικανικός οργανισµός λαµμπτήρων και ειδών φωτισμού ΟΝΙΡΙΡ γνώριζε ότιτο συχνό ανα- 
βόσβημα μειώνει δραματικά τη διάρκεια ζωήςτων Σ.Λ.Φ. και συνιστούσε να αποφεύγεται. 

Ένα ακόµα λάθος ήταν η αναλογία σε βατ.Το υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ από το 2007 ση- 
μείωνε ότι «η συντριπτική πλειοψηφία» των λαμπτήρων που υπάρχουν στα αμερικανικά σπίτια 
δηλαδή το 96900 χρησιμοποιεί λάμπες πυρακτώσεως και ότι η αλλαγή µετους Σ.Λ.Φ. «αποδίδει 
µόνο το 50900 τού φωτισμού λόγω τού ότι το φως των Σ.Λ.Φ. εκπέµπεται κυρίως από τα πλά- 
για και όχι από την κορυφή τής λάµπας. Αυτό ακριβώς κάνει την αποτελεσματικότητα φωτι- 
σμού των Σ.Λ.Φ. εξαιρετικά μειωμένη, ένα ακόµα γεγονός από τα πολλά, που δεν γνωρίζουν οι 
καταναλωτές. 

Ένα ακόµα µειονέκτηµα των Σ.Λ.Φ. είναι οι συνθήκες θερμοκρασίας στις οποίες πρέπει να λει- 
τουργούν. ΟΙ παραγωγοί δηλώνουν ότιοιλάμπες πρέπει ναλειτουργούν σεθερμοκρασίεςγύρω 
στους 25 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο δεδοµένα από το ΝΙΡΙΡ, αποκαλύπτουν ότι οι Σ.Λ.Φ.που 
βρίσκονται σε φωτιστικό που «κοιτά»το άνοιγμα προς τα κάτω, «σχεδόν πάντοτε» η θερµοκρα- 
σία είναι μεγαλύτερη από τους 25 βαθμούς Κελσίου, προκαλώντας έτσι δυσλειτουργία τής λά- 
µπας και συνακόλουθα μειωμένη απόδοση επειδή σε αυξημένες θερμοκρασίες μειώνεται κατά 
20900 η ακτινοβολία των Σ.Λ.Φ. 

Τα λάθη στην αξιολόγηση τής ολλανδικής εταιρείας Νο, δεν µόνο αυτά Ένα από τα βασικότε- 
ρα ήταν η απουσία εκτίµησης για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα από τα ορυχεία υδραργύρου 
και φωσφόρου, µετο γελοίο επιχείρημα ότι δεν είχαν στοιχεία... και ένα ακόµα σηµαντικό λάθος 
ήταν η εκτίµηση ότι οιλάμπες «οικονοµίας» θα παράγονταν στην Ευρώπη, ἐναςισχυρισµόςπου 
ήταν καλά γνωστός πως δεν θα συνέβαινε. Ωστόσο, µε αυτή τη λάθος µέτρηση (και µε πλήθος 
άλλες) μειώθηκε σηµαντικά το περιβαλλοντικό αποτύπωµα των λαμπτήρων «οικονοµίας». 

Σε αυτό το λάθος έκαναν ακόµα ένα βήμα αναξιοπιστίας. Έβαλαν στο ίδιο τσουβάλι εκτιµήσε- 
ων απόδοσης όλες τα ποικίλα είδη λαμπτήρων «οικονοµίας και τράβηξαν από το τσουβάλιτον 
πλέον αποδοτικό λαμπτήρα για να τον ανακηρύξουν ὡς εκπρόσωπο όλων των άλλων! Έβαλαν 
δηλαδή µαζί λαμπτήρες που είχαν διπλό κάλυμμα, αυτούς που μπορούσαν να πετύχουν µείω- 
ση φωτός, αυτούς που ήταν εξωτερικών χώρων κ.λΠ., κ.λπ. για να πετύχουν το θαύμα «σωστής» 
αξιολόγησης και να δώσουν στην Κομισιόν αυτά που ήθελε για να προχωρήσει στα ὅρομολο- 
γηµένα σχέδιά της. 

Φυσικά ούτε λόγος γιατις επιδράσεις στην υγεία. Τα εξηγώ αυτά αναλυτικότερα, όπως για πα- 
ράδειγµα την άγνοια τής ΝΙϊο για την εκροή εκτων «οικονοµικών» των άκρως επικίνδυνων υπε- 
ριωδών Γ από τους «οικονομικούς και τη σωρεία λαθών στις εκτιμήσεις για τον αριθµό των 
ατόμων που θα πληγεί η υγείατους."2 


Η µελέτη στις ΗΠΑ 
Μια ακόµα ανάλυση διεξήχθη στις ΗΠΑ, η οποία συγκρίνει τον κύκλο ζωής των λαμπτήρων 
«οικονοµίας» µετον κύκλο ζωήςτων λαµμπτήρων πυράκτωσης. 3Η σύγκρισητων μεγεθών αφο- 
ρά αυτή τη φορά το χρόνο ζωής που ανέρχεται σε 10.000 ώρες για να φωτιστεί ένα δωμάτιο µε 
13 «Το «τηγάνισµα» τού δέρματος από την υπεριώδη ακτινοβολία των «οικονομικών» λαμπτήρων» οἩ ρᾶρε 247 
14 Πρ: //ν/νν. ΓΙ ο{ϱ/τπαΙ/1 1Ὀτατγ/(0δ-12 ΙΑ ΕΙπογεςοσπί[πσαπάοςοεπίΤ απιρς 
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1.600 Ιµπιθης συμπεριλαμβάνοντας τα τοξικά υπολείµµατα αυτής τής διαδικασίας, µε την ίδια 
αναλογία χρόνου ζωής, ισχύος φωτός και υπολειμμάτων για µια λάµπας πυρακτώσεως. 

Μαθαίνουμε επίσης από τη συντάκτρια τής μελέτης, | αγία ΒαπηΓοίῃ, ότι για να εξαχθούν τα 
σχετικά συμπεράσματα χρησιμοποίησετο λογισμικό πρόγραµµα 5ἰΠΙΑΡΙΟ/ το οποίο δίνει ποι- 
κίλες συνιστώσες στον μελετητή για να εισάγει τα δεδοµένα του. Εδώ ακριβώς βρίσκεται το 
πρόβλημα. Όπως Φαίνεται κανένα πρόγραµµα που έχει χρησιµοποιηθεί για την ανάλυση τού 
κύκλου ζωήςτων λαμπτήρων «οικονοµίας» και των λαμπτήρων πυράκτωσης δεν εμπεριέχει τη 
δυνατότητα ανάλυσης των παραμέτρων ρύπανσης και δαπάνης ενέργειας κατά την εξόρυξη 
των πρωτογενών υλικών, ούτε συμπεριλαμβάνειτις πιθανές βλάβες στην υγεία, από τυχαίους η 
εργασιακούς παράγοντες καιτις συνακόλουθες δαπάνες στην ενέργεια. 

Επιπλέον τούτων των δύο παραμέτρων, που παραλείπονται σε όλες τις µέχρι τώρα σχετικές 
μελέτες, οι ερευνητές επιλέγουν κατά περίπτωση και σύµφωνα µετη δικήτους εκτίµηση, να πα- 
ραλείψουν ή να ερμηνεύσουν µετο δικό τους τρόπο τα ίδια δεδομένα. 

Για παράδειγµα µια όµοια µελέτη που διεξήχθη στην Αυστραλία από τον Ραΐςσοης, εµφανί- 
ζει διαφορετικά µεγέθη για δύο ίδια προϊόντα (λάµπα πυράκτωσης και λάµπα «οικονοµίας)). Η 
ερευνήτρια κ. | αμιίθ ΒαπηΓοίῃ, τη µελέτη τής οποίας εξετάζουμε, παραθέτει σχετικούς πίνακες 
στους οποίους φαίνεται σαφώς η διαφορά εκτιμήσεων. Το ερώτημα που ανακύπτει είναι πώς 
είναι δυνατό να έχουµε τον εργαστηριακό υπολογισμό τού βάρους δύο προϊόντων, και να υφί- 
στανται πολύ µεγάλες διαφορές.Το συμπέρασμα που προκύπτει στην περίπτωση που εισάγου- 
µετις πολύπλοκες συνιστώσες, που είναι κάθε άλλο παρά εργαστηριακές, όπως π.χ.τη δαπάνη 
ενέργειας γιατη µεταφοράτων Σ.Λ.Φ. από Κίνα ή Ινδία στην Ευρώπη ήτις ΗΠΑ, τότε οι διαφορές 
δείχνουν τεράστιες. 

Η µέτρηση τού βάρους δύο λαμπτήρων αποκαλύπτει σημαντικές διαφορές. Η αμερικανική 
εργασία υπολόγισετο βάρος ενός λαμπτήρα πυράκτωσης 100 Ν σε26,37 γραμμάρια καιη αυ- 
στραλιανή σε 31,5 γρ.Το βάρος ενός λαμπτήρα «οικονοµίας 23 ΝΝ στην αμερικανική εργασία 
έδειξε ότι είναι 95,4 Υρ. ενώ στην αυστραλιανή 90,6 γραμμάρια. Το γεγονός των διαφορών, 
πολλαπλασιαζόμενο επί δισεκατομμύρια λαμπτήρες δίνει τεράστια νούμερα βάρους, και άρα 
εντελώς διαφορετικές αποδόσεις σε µια σειρά μεταβλητών στις εξισώσεις δαπάνης ενέργειας. 

Στη σελίδα 23 βλέπουμε µια ακόµα διαφορά εκτιμήσεων μεταξύ τής επιστήµονος που διεξή- 
γετη συζητούµενη έκθεση και τού εμπορικού κολοσσού 1Λ/α|-ΜαΓί. Η διαφορά βρίσκεται στην 
εξοικονόµηση κατανάλωσης κάρβουνου. Η ερευνήτρια εκτιµά ότι εάν γίνει αναγωγή τής χρή- 
σηςτων Σ.Λ.Φ.σε 100.000 άτοµα, τότε γίνεται οικονομία 8,73 διςτόνων, ενώ η ΝΝα|-Ματί βρίσκει 
ότιη εξοικονόμηση είναι 9.97 δις τόνοι. Κι εδώ οι διαφορές είναι τεράστιες εάν αναχθούν σε δι- 
σεκατομμύρια ατόμων. 

Τα ανωτέρω αποκαλύπτουν σε εµάςτους καταναλωτές µια άγνωστη παράμετρο, που θέτει δι- 
καιολογηµένους προβληματισμούς σχετικά µε την αξιοπιστία των μετρήσεων καιτων υπολογι- 
σµών κάθε τεχνικής µελέτης. 

Στην ίδια εργασία έχουµε την ερµηνεία για την έννοια Ανάλυση τού Κύκλου Ζωής ενός προ- 
Ἰόντος, η οποία είναι η μεθοδολογία εύρεσης τού περιβαλλοντικού αποτυπώµατος ενός προϊ- 
όντος στη διάρκεια τής ζωής του και δίνεται η σηµαντική διευκρίνιση όπως την τονίζει η συγ- 
γραφέας ότι σε αυτή την ανάλυση θεωρείται ότιτο προϊόν θα ζήσει 10.000 ώρες καιθα παράγει 
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Ὀίπι νι: ΑΙ Τπε πιεεήπα ἴπ 20408, ΤΠΕ 
ὤμεεῃ αρρεαΓεᾷ ο ϱ6 5ΙΤΗΩΟΙΙΠΑ {ο 
γεςῦ ἴπε παπιες οἳ πε ΒΙΙΕ Γπαἳ εγε 
υβίπᾳ ΤογπιαΙν πιασε Ιπίο ΙΙ 


Η βασίλισσα τής Βρετανίας προσπαθώντας 
να διαβάσει µετο ισχνό φως των λαμπτή- 
ρων «οικονοµίας» τους τίτλους των εἰισηγ- 
µένων νοµοθετηµάτων, που έγιναν νόμοι, 
αναφέρεται ειρωνικά στη λεζάντα τής 
«ΛΙαἰ]Οοπ//πο». 

Πιίρ.://νννννν. ἀα[γηιαί[.ςο.Κ/ΠΘνΝΣ/ 
αγί{ς[ϱ-21 1208 1/Ηονν-Οιεεη-ίοοΚ-αίπι- 
ν/θνν-Θ6ΠΘΙΦΥ-5αν/πσ-/ἰσηί-θι[ῦ5-Γοἰσίεα-Ευ. 
Πί/ 


1.600 Ίµππεης, κάτι που γνωρίζουμε ότι δεν έχει κα- 
µία σχέση µε την πραγματικότητα. 

Το ερώτημα που ανακύπτει ύστερα από αυτό εἷ- 
ναι αυτονόητο. Πώς εµείς οι καταναλωτές, μπορού- 
µε να δεχθούμε ὡως αξιόπιστες τις µετρήσεις ενός 
προϊόντος όταν στηρίζονται σε υποθέσεις και όχισε 
πραγματικά γεγονότα; 

Η ἴδια επιστήµονας που προαναφέρθηκε, η |. αυιίθ 
Εαπηγοίῃ, προχώρησε στη συγγραφή δεύτερου συ- 
νοπτικού πονήµατος µε το οποίο αποφαίνεται ότι 
οι λάµπες «οικονοµίας» είναι πράγματι πράσινεςῦϐ 
επειδή όταν διαρκούν 10.000 ώρες (που δεν διαρ- 
κούν) και υπολογίζοντας το χειρότερο σενάριο να 
µην ανακυκλώνονται, τότε εκλύουν στο περιβάλλον 
συνολικά 9,6 πια, υδραργύρου, ενώ η χρήση ενός 
λαμπτήρα πυράκτωσης για 1.000 ώρες εκλύει στο 
περιβάλλον 16 πιο. Είναι σχεδόν φανερό ότι όλοι οι 
υπολογισμοί είναιλάθος, επειδή ένας «οικονομικός» 
δεν διαρκεί 10.000 ώρες, η ποσότητα υδραργύρου 
είναι πάντα µεγαλύτερη από όση αναφέρεται εντός 
του, επειδή είναι λαθεµένος ο τρόπος µέτρησης ο 
οποίος ορίσθηκε από τις τεχνικές υπηρεσίες τής 
Κομισιόν, και το κυριότερο δεν καίνε όλα τα εργο- 
στάσια παραγωγής ενέργειας λιθάνθρακα, ενώ δεν 
λαμβάνονται υπόψη δεκάδες παράγοντες που αυ- 
ξάνουν κατακόρυφα την ανάγκη δαπάνης ενέργει- 
ας, όπως π.χ. η άεργη ισχύς, ενέργεια δηλαδή που 
καταναλώνει ο «οικονομικός λαμπτήρας αλλά δεν 
καταγράφεται πουθενά. 


Η σουηδική µελέτη 


Το ίδιο έτος έναρξης τής νομοθετικής αλλαγής στο 
είδος φωτισμού, δημοσιεύθηκε το 2018 µια ακόµα 
συγκριτική µελέτη μεταξύ λαμπτήρων «οικονοµίας» 
και πυράκτωσης, από τον Σουηδό πανεπιστημιακό 
καθηγητή περιβάλλοντος ΗΙϊθςῃ 5ομθ’1. 

Και σε αυτή την έρευνα, όπως σε όλες τις άλλες, 
αγνοούνται βασικές παράμετροι, αναγκαίες για τη 


σωστή αξιολόγηση. Για παράδειγµα στη συγκεκριμένη µελέτη παραβλέπεται, προφανώς λόγω 
άγνοιας ότι οι λάµπες «οικονοµίας» παράγουν εκτός των υπεριωδών Α, Β καιτις [, κάτι που δεν 
θα έπρεπε να συμβαίνει. Αυτές είναι άκρως επικίνδυνες µορφές ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας 
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και ευτυχώς κατακρατούνται από τη στρατόσφαιρα. Η διάχυσή τους στο ανθρώπινο περιβάλ- 
λον θα επέφερε ολική καταστροφή, και εδώ συµβαίνειτο αλλόκοτο, αυτές οι λάµπες «οικονοµί- 
ας» φέρνουν την επικίνδυνη ακτινοβολία, µαζί µετις άλλες λιγότερο επικίνδυνες υπεριώδεις Α 
και Β, πάνω στα κεφάλια µας, µέσα στα σπίτια και σε κάθε χώρο όπου ζούμε! 

Στην ίδια µελέτη παραβλέπεται ότι είναι ἀκρωςτοξικότο μπλε φάσμα τους γιατην ανθρώπινη 
υγεία και οι μύριες όσες παρενέργειες (δηλαδή ασθένειες, οδύνη και ενεργειακή δαπάνη), που 
επιφέρει. 

Παραβλέπεται επίσης ότι η απουσία ανακύκλωσης (υπολογίζεται στο 290/,θα πλημμυρίσειτο 
περιβάλλον µε χιλιάδες τόνους υδραργύρου, ενώ δεν υπολογίζονται σωστά τα κόστη ανακύ- 
κλωσης, τα οποία περιλαμβάνουν πλήθος παραμέτρων µη αναγνωρίσιµων από τον μελετητή. 

Επιπλέον των ανωτέρω γίνονται λάθη στην εκτίµηση τής αναλογίας των βατ που αντιστοι- 
χούν μεταξύ µιας λάµπας πυράκτωσης και µιας «οικονοµίας» και παραβλέπονται µια σειρά άλ- 
λες συνιστώσες, ενώ γίνεται η ειλικρινής παραδοχή ότι οι εκτιμήσεις τής µελέτης βρίσκονται 
στο περίπου. 

Πάλι καλά... 

Επίσης αναγνωρίζεται ότι «...το µεγαλύτερο πρόβλημα είναι η έλλειψη κατάλληλων δεδοµένων 
και πληροφοριών σχετιζόµενων µε τη διαδικασία παραγωγής των συµπαγών λαμπτήρων φθορι- 
σμού», και παρά αυτά και άλλα λάθη και παραλείψεις, όπως την παραδοχή ότι δεν υπήρξαν 
στοιχεία ενεργειακής δαπάνης για τα υλικά µετα οποία γίνεται η εσωτερική επικάλυψη των λα- 
µπτήρων «οικονοµίας», ο ερευνητής καταλήγει στο συμπέρασμα ότι συμφέρει για το περιβάλ- 
λον η χρήση των «οικονοµικών» φώτων. 0) 

Όσογιατις επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία, οὐτετσιμουδιά. 

Έχοντας ὡς βάση αυτές και αρκετές άλλες µελέτες που κινούνταν, περίπου, στο ίδιο μοτίβο λα- 
θών και παραλείψεων, τα περιβαλλοντικά σαϊνια τής Ε.Ε. αποφάσισαν µε δικτατορικότρόπο να 
μάς αλλάξουν τα φώτα σε βάρος τής υγείας µας. 


Η Βρετανία στο χορό τής παραπληροφόρησης 


Μια ακόµα προσπάθεια παραπληροφόρησης των καταναλωτών προέρχεται από την έρευνα 
τού βρετανικού υπουργείου Περιβάλλοντος µε τίτλο: «ΙΙ{6 Ογεἰθ Α5ςεςςπιεπί οἱ /{Γα-ΕΠΠεἰεηϊ 
| απηρς». Στη σελίδα 15 αναφέρεται ότι «σε αυτή την αναφορά επιλέχθηκε ο τρόπος αξιολόγησης 
που διερευνά τη ζωή τού προϊόντος σε όλη την πορεία τής ζωής του. Δηλαδή ολόκληρο τον κύκλο 
ζωής από΄την κούνια στον τάφο’. Η΄κούνια” θεωρείται πως είναιη εξαγωγή των αρχικών υλικών, µέ- 
χριτοτέλος τής ζωήςτους τον ΄τάφο”», που είναι η διαδικασία ανακύκλωσης. Θα περίµενε να δει 
κάποιος την πλήρη και σωστή αξιολόγηση όλων των σταδίων ζωήςτων λαμπτήρων «οικονοµί- 
ας», αλλά δυστυχώς κάτιτέτοιο δεν συμβαίνει, όπως για παράδειγµα αυτό που αναφέρθηκε σε 
ΜΜΕ τής Βρετανίας το Νοέμβριο τού 2009. 

Αναφέρθηκε ότι οι λάµπες «οικονοµίας (Σ.Λ.Φ.) χάνουν το 40900 τής λαµπρότητάς τους µε την 
πάροδο τού χρόνου. 

Τα ερωτήµαταπου προκύπτουν από το γεγονός πολλά και αμείλικτα. 

Α. Πώς είναι δυνατό να δέχεται η Κομισιόν χωρίς τον παραμικρό έλεγχο τους ισχυρισμούς των 
παραγωγών γιατη µακρά διάρκεια ζωής των λαμπτήρων «οικονοµίας»; 
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Β. Γιατί οι εξειδικευµένοι τεχνικοί οίκοι 
που κατέθεσαν στην Κομισιόν τεχνικές 
αναφορές εκατοντάδων σελίδων, δεν έλεγ- 
ξαν τους ισχυρισμούς των παραγωγών και 
π δεν βρήκαν τα προφανή μειονεκτήματα 
--.. λειτουργίαςτωνΣ.Λ.Φ; 

[Γ. Γιατί δεν ελήφθησαν υπόψη τα ευ- 
ρήματα άλλων ερευνητών, (Τοπαλής 

Τα δύο σπίτια - μοντέλα, στον Καναδάτα οποία και συνεργάτες) ή οργανισμών, όπως το 
χρησιμοποιήθηκαν για να ελεγχθείη εξοικονόµηση Ὑπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ και ενώσεις 
ενέργειας µετη χρήση λαμπτήρων «οικονοµίας». Τα Καταναλωτών; 

αποτελέσµατα ήταν πενιχρά. ΓΠία ένα ολόκληροχρόνο Το µειονέκτηµα στη διάρκεια τής φωτει- 
η εξοικονόμηση ηλεκτρισμού βρέθηκε ότι ήταν µόνο 
3,706 
μιίρ://ννννν.ηίς-εη/ςσς.«α/οθ//Ιγο/ἄος/ριῦ/ 
ΠΙΕςΓΣΟδ74/ΠΓΕΥ50Οδ874.ράΓ 


νότητας των Σ.Λ.Φ. δεν ήταν καθόλου δύ- 
σκολο να γίνουν αντιληπτά. Σχεδόν ενάµι- 
ση χρόνο νωρίτερα από το Νοέμβριο τού 
2009 που ήρθε στο φως το (άγνωστο για 
τους οικολογούντες, ακόµα και σήµερα) 
σκάνδαλο υπολειτουργίας των Σ.Λ.Φ., δημοσιεύθηκε το καλοκαίρι τού 2008 σε ελληνικό τεχνι- 
κό περιοδικό άρθρο πανεπιστημιακών ερευνητών που αποκάλυπτε την κατάσταση. Οι κύριοι 
Φραγκίσκος Τοπαλής και Ιωάννης Γκόνος δήλωναν σαφώς ότι δεν περιέχουν καµία αλήθεια οι 
ισχυρισμοί και οι αντίστοιχοι υπολογισµοίτής µακράς διάρκειας ζωής και σταθερής φωτεινότη- 
ταςτων Σ.Λ.Φ.. 

Με εργαστηριακό έλεγχο διαπίστωσαν ότι όλοι οι λαμπτήρες «οικονοµίας» «εμφάνισαν σηµα- 
ντική µείωσης της φωτεινής τους απόδοσης. Μετά τις πρώτες 1.000 ώρες - τόνιζαν - μειώνεται η 
απόδοσή τους κατά 796 περίπου ενώ στις 9.000 ώρεςτης ζωήςτους αποδίδουν µόνο δ0-8596της αρ- 
χικής απόδοσης. Προςτοτέλοςτης ζωήςτουςη απόδοσήτους φθάνει µόλις στο 6δ-/59ότης αρχικής 
απόδοσης»! 

Το σηµείο που πρέπει να τονισθεί εδώ είναι ότιο εργαστηριακός έλεγχος απότους κ.Τοπαλή 
και Γκόνο, δεν αποδίδει την αληθινή µείωση φωτεινότητας που εμφανίζουν οι Σ.Λ.Φ. επει- 
δή δεν διεξήχθη σε συνθήκες πραγματικής χρήσης. Ο έλεγχος των λαμπτήρων «οικονοµίας» 
έγινε από τους Ἐλληνες ερευνητές, αφού τοποθετήθηκε στο σύστημα ηλεκτρικής παροχής, το 
οποίο άναβε και έσβηνετουςΣ.Λ.Φ.(ανά τρίωρο) µετη βοήθεια ενός σταθεροποιητή τάσης. 

Στην πραγματικότητα τής καθημερινής χρήσης δεν υπάρχουν τακτικά αναβοσβήµατα ανάτρί(- 
ωρο και πολύ περισσότερο δεν υπάρχουν σταθεροποιητές τάσης, µε αποτέλεσµα οι καταναλω- 
τές να βιώνουν πολλές φορές την καταστροφή ηλεκτρονικών συσκευών λόγω των βυθίσεων 
τής τάσης. Έχει παρατηρηθεί µάλιστα το φαινόμενο να εκρήγνυνται λαμπτήρες «οικονοµίας» 
ύστερα από τέτοιες βυθίσεις! 

Αυτά λοιπόν τα ευρήματα (δεν είναιτα µόνα) των πολύ αξιόλογων Ελλήνων πανεπιστημιακών 
ερευνητών δεν ελήφθησαν υπόψη από την ελληνική κυβέρνηση, ούτε από την Κομισιόν, ούτε 
από τους οικολογούντες, που συνέχισαν το τροπάρι τής παραπληροφόρησης. Επίσης στο ίδιο 
άρθρο τους το καλοκαίρι τού 2008, οι Έλληνες ερευνητές, ενηµέρωναν την επιστημονική κοι- 


18 "Ὑπάρχει λόγος να αντικαταστήσουμε τους λαμπτήρες πυρακτώσεως΄των Φραγκίσκου Β. Τοπαλή και Ιωάννη Φ. Γκόνου. 
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Γεμάτες λάθη οι μελέτες αξιολόγησης για τις λάμπες «οικονοµίας» 
νότητα και την ελληνική κυβέρνηση, ότι δεν πρέπει 
να εγκατασταθούν λαμπτήρες «οικονοµίας. σε πο- 
σοστό µεγαλύτερο από 2590 στα ελληνικά νοικοκυ- 
ριά επειδή δεν έχει λυθεί ένα ακόµα σοβαρό µειονέ- 
κτηµα που είναι η παραγωγή αρµονικών. ο ας ας 

Ὑπενθυμίζω εδώ ότι η πανεπιστημιακή ερευνή- μμ Ἠμα[ 
τρια ΜαΦαα Ηανᾶς µαζί µε άλλους επιστήμονες έχει στα 0 
αναφέρει ότι η παραγωγή αρµονικών επιφέρει σο- ο 
βαρές βλάβες στην ανθρώπινη υγεία. Οι Ἑλληνες 
ερευνητές επικεντρώθηκαν απλώς στα τεχνικά δε- Απιάὰ σσ πα αν νο 
δοµένα τού θέµατος. Όπως ανέφεραν οι κ. Τοπαλής αλεαή ος 
και Γκόνος δεν έχουν επιλυθεί «τα προβλήµατα της ο. σαι 
αρμονικής παραμόρφωσης, η οποία θα εγχυθεί στο ----ἵ--ι ο σοκ σνκν εκ» 
ηλεκτρικό δίκτυο από το σηµαντικό φορτίο των ηλε- 
κτρονικών λαμπτήρων”, µε αποτέλεσµα την πρόκλη- Η εξοικονόμηση χρημάτων που δίνειτο αυ- 
ση µπλακ άουτ! τόµατο σύστηµα υπολογισμού τής 4θ8ΠοΓαΙ 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι κ. Τοπαλής και Γκόνος ΕΙθεἰγίς είναι δ6,43 δολάρια το ετήσιο όφε- 
ήταν οι πρώτοι σε παγκόσμιο επίπεδο, (και όχιτο λος µετην αντικατάσταση δ λαµπτήρων των 
υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ, ούτε η οργάνωση  /00Ι/ χωρίς να διευκρινίζειµετι είδος και 
Γερμανών Καταναλωτών Λαιθεηϊαςί, ούτε οποιοσ- πο αμ κά ή αν τανιας 

: ; .... . μιέρ://νννννν.σεΙ(σἠίπσ.«ΟΙΠΊ/Πα/ΠΟΠΊΘ 
δήποτε άλλος καταναλωτικός ή επιστημονικός ορ- ... 

, ) , ἳ ΙΙσΗΙΠα/ργοάιείςσ/ρορ ΙΙσφηίίπα «αἰ[ς.ίΠι 

γανισµός), που τράβηξαν το πέπλο και αποκάλυψαν 
ότι ο λαµπερός βασιλιάς, το απαστράπτον προϊόν 
τής νέας τεχνολογίας, ήταν γυμνό, προβληματικό και µε σοβαρά μειονεκτήματα λάμψης. Σε µια 
άλλη εργασία τού 1998/32 οι ερευνητές τού ΕΜΠ κ.Τοπαλής και Χονδράκης έλεγξαν τη διάρκεια 
ζωήςτων Σ.Λ.Φ. ανάλογα µετο χρόνο που άναβαν και έσβηναν. Αυτό που βρήκαν επιβεβαίωσε 
το γεγονός που βιώνει κάθε καταναλωτής, ότι όσο πιο γρήγορα αναβοσβήνει ένας Σ.Λ.Φ.τόσο 
περισσότερο μειώνεται η ζωήτου. Οι πανεπιστημιακοί βρήκαν ότι όταν ανάβει και σβήνει ένας 
Σ.Λ.Φ.σε διάστηµα που κυμαίνεται από 5 έως 15 λεπτά, τότε η διάρκεια ζωήςτου μειώνεται από 
70906 έως και 8500! 


Το παραμύθιτής εξοικονόµησης χρημάτων: 


Στοζήτηµατής εξοικονόμησης χρημάτων απότους καταναλωτές µετη χρήση των λαμπτήρων 
«οικονοµίας» λειτουργεί ένας ανεµόμυλος. 

Αυτό που βγάζει από τη χοάνη του είναι φουσκωμένα λόγια τού αέρα, «πράσινες φανφάρες 
και «ευσεβείς πόθους, επειδή τα συμπεράσματα εκείνων που θέλουν να βοηθήσουν το πορ- 
τοφόλι των καταναλωτών, την υγεία τους και το περιβάλλον, διαφέρουν από χώρα σε χώρα, 
από οργανισμό σε οργανισμό, από οικολογούντα σε «οικολογούντο» και από ειδικό σε «ειδικό», 
αποδεικνύοντας έτσι ότι όλα είναι λόγια αέρα κοπανιστού. 
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Βλέπουμε ὁτι διαφορετικά 


Ταµα | ἱπιρα α[ηβηάπα σπεεν ο κύση [οὗ 11 Β όρήι α ρεχή, οι: Ίο «ΕΙ. πες ποσά εξοικονόµησης ισχύουν 
| [ρα ναι μμ  μ [λα ] για την Ελλάδα και διαφορετι- 
ποπισνττ ἾἸ Ἡὴ πτ ] ο Γπππᾶ Ἱ ΜΕ: Ι μα « { { . 
με Γκ --σ----ακ-- π--ἷ---εκ---| Κά για τη Γαλλία, η οποία στη 
νο πο ο] Ἡπ  ] ας Γι μμ... ρίζεται στα πυρηνικά εργοστά- 
η μα ετσαι 18 κ πα 18 .3 ας 
[μλκκρας ἵ πε 1 ε 5 | ἵτ Γστ τας σια, ενώ εντελώς διαφορετικά 
ου ὰ πὴ μὸ Ε πλ "α / , ῃ 
[καν ἵπαν π Γ τ τπτ τος στην Ισπανία που έχει σχεδόν 
προ μα Ὁν ο] 18960 ανανεώσιμες πηγές ενέρ- 
ἵμρ τς --------ι-----ε--- πα γειες και άλλα στην Ισλανδία 
μμ» μας πα πες Ἡ) " Ἡ ο πο που έχει 309060. Με διαφορετικά 
κ Ἡᾱ ἵ πει ὃς Ἱ τα . 1 -- ΄ ' 
Ηαίκο 113 η πὰ 1 "3 1. . 
ο. -ᾱ να αυ 3 : ο λόγια Βλέπουμε τα «στρογγυ 
[προς - μα ππαππαςτπαα Ἡ : Ἱσ δο 1 λεµένα» νούμερα εξοικονόµη- 
Εελτέπα ταν, ἠόψολα ᾷ πὲ 8 µ | η] "α , . 
η ..σ” Γ-μ Γ - πμ σης εκ τής Ε.Ε., καιτων λοιπών 
ὑπ μη Τὰ αν | 19 | 1 | η | πας π η 
β. ----τ-- -. -. | τς ἵπε προπαγανδιστώὠν και «φίλων 
.. ο. αν . - τς των λαμπτήρων «οικονοµίας». 
να ατα 3 να Όλα είναι υποθέσεις επί υπο- 
ππαροα 13 κ ΕΕ. 13 18 πα 
ιών ο... αδΚΗ( τε | ἃς πας... θέσεων µε μοναδικό στόχο την 
Ενήνον ἠβόππη δι πὴ 8 18 Π μα 
ἵω ο Ἱ Ἱπ Τ πμ Τα να πλύση εγκεφάλου των κατανα- 


λωτών, ότι δήθεν έχουν µε- 
γάλα οικονομικά οφέλη, κα- 
θησυχάζοντας ταυτόχρονα 
τις συνειδήσεις τους ότι µε 
φώτα οικονοµίας βοηθούν 
το περιβάλλον και συνακό- 
Μίίρ:/ννννν.επ]ῃς.«α/οάριθ/ράί(/65830.ρά{ λουθατην υγείατους. 

Ωστόσο η αλήθεια για τα 
οικονομικά οφέλη είναι εντελώς διαφορετική, ενώ για τη βοήθεια που υποτίθεται προσφέρουν 
στο περιβάλλον έχουµε ένα τεράστιο ψέμα ή ογκωδέστατο λάθος. 

Επειδή απουσιάζει παντελώς µια πάγια και εὐκολα µετατρεπόµενη αναφορά σχετικά µε την 
εξοικονόµηση χρημάτων το ζήτημα γίνεται γρίφος και παραμένει αδύνατο να εξακριβωθεί εάν 
και κατά πόσο διαφέρουν οι υπολογισμοί των επαϊόντων την «πράσινη» επανάσταση, δεδοµέ- 
νου ότιεάν αναφερθούμε µόνο στην Ελλάδα, ποικίλες πηγές δίνουν διαφορετικό χρόνολειτουρ- 
γίαςτων λαμπτήρων, διαφορετικά βατ κατανάλωσης, αλλά και διαφορετικό αριθµό λαμπτήρων. 

Λαμβάνοντας υπόψη µας ότι υφίστανται κατά πολύ διαφορετικά κόστη ρεύµατος ανά χώρα, 
όπως στη Δανία όπου το κόστος τής κιλοβατώρας (σύµφωνα µε πηγές τής Ε.Ε.) είναι κοντά 
στοτριπλάσιο σε σχέση µετην Ελλάδα, ενώ παράλληλα κάθε κράτος έχει διαφορετικό ποσοστό 
παραγωγής πράσινης ενέργειας, το οποίο αυξάνεται χρόνο µε το χρόνο) και άρα διαφορετικά 
πρόστιµα για την αγορά δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου τού άνθρακα, τότε το κομφούζιο 
ολοκληρώνεται. Τα δικαιώµατα εξαγοράς ρύπων είναι ένας (ακόµα) παράγοντας που παραλεί- 
πεται στους υπολογισμούςτους. Η διοίκηση τής ΔΕΗ προειδοποιούσε ήδη από το 2010 απότο 


Ο πίνακας αφορά µια απότις πλέον αξιόπιστες μελέτες σχετικά µε τα 
ποσά ενεργειακής οικονοµίας που προσφέρει η χρήση λαμπτήρων 
«οικονοµίας» αντίτων λαμπτήρων πυράκτωσης. Στη δεξιά στήλη 
καταγράφονται τεράστιες διαφορές, έως και πάνω από πενταπλάσιες 
στην ενεργειακή εξοικονόμηση. 
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Γεμάτες λάθη οι μελέτες αξιολόγησης για τις λάμπες «οικονοµίας» 
2013 πρέπει να πληρώνειτο αστρονομικό ποσό των 1,3 δισεκατομμυρίων ετησίως για την εξα- 
γορά ρύπων! 

Η ποικιλίατων παραγόντων που υπεισέρχονται στο ζήτηµα κατανάλωση ενέργειας δείχνει ότι 
τα πράγματα δεν είναι απλά έως απλοϊκά όπως παρουσιάζονται. Ωστόσο, το γεγονός που ενδι- 
αφέρει εµάς τους καταναλωτές είναι: 1ο. Εάν εξοικονομούμµε χρήματα. 2ο. Εάν βοηθάµε το πε- 
ριβάλλον και 39Ο. Εάν το προϊόν (λαμπτήρες οικονοµίας - Σ.Λ.Φ.) είναι απολύτως ασφαλές, τόσο 
για το περιβάλλον που ζούμε και κυρίως για την υγεία µας. 

Οι απαντήσεις στο πρώτο ερώτημα δεν είναι μονολεκτικές. Ωστόσο, βάσιµα µπορεί να ειπω- 
θεί ότιτα χρήματα που εξοικονομούνται ετησίως από τον λογαριασμό τής ΔΕΗ πρέπει να είναι 
σχεδόν τα µισά από όσα αναφέρονται. 

Στο δεύτερο δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η χρήση «οικονοµικών» δεν βοηθά το περιβάλλον και 
στο τρίτο η απάντηση είναι σαφής. Η χρήση τους είναι εξαιρετικά επιβλαβής για την υγεία µας. 

Αμέσως µετά προκύπτει το ερώτημα; Συµφέρει η εξοικονόµηση μερικών δεκάδων ευρώ ετη- 
σίως, όταν βάζουμε ποικιλοτρόπωςτην υγεία µας σε κίνδυνο; Η Ε.Ε., οι κυβερνήσειςτων κρατών 
µελών, τα πολιτικά κόµµατα, οι κάθε είδους ειδικοί και οι οικολογούντες ούτε καν έχουν τολµή- 
σεινα θέσουν ἐνα τέτοιο ερώτημα. 

Για να δούµε σαφέστερα το απίστευτο αλαλούμπου επικρατεί στις απόψεις εκείνων που υπο- 
στηρίζουν ότι οι λαμπτήρες «οικονοµίας προσφέρουν σηµαντική εξοικονόμηση χρημάτων 
στους καταναλωτές, ας παρατηρήσουμε ορισμένα από όσα αναφέρονται. 

Μελέτη τής Ε.Ε. τού 20043 βασισμένη σε στοιχεία των παραγωγών, αναφέρει ότι η εξοικονό- 
µηση για κάθε ένα λαμπτήρα 20)Ν στη διάρκεια ζωής των 12.000 ωρών είναι 80 ευρώ! 12.000 
ώρες χρήσης σηµαίνει 12 έτη λειτουργίας αν υποθέσουμε ότι θα ανάβει 1.000 ώρες ετησίως. 
Ἆρα η ετήσια εξοικονόµηση (σύμφωνα µε υπολογισμούς που δεν έχουν καµία σχέση µε την 
πραγματικότητα, επειδή η ζωή πολλών «οικονοµικών» είναι σηµαντικά μικρότερη), θα είναι για 
κάθε ένα λαμπτήρα 6,6 ευρώ. Εάν δηλαδή τοποθετήσουµε 8 λαμπτήρες σε κάθε οικία έχουµε 
ετήσια εξοικονόµηση 50 ευρώ περίπου]... 

Αυτό που αποκρύπτεται από τους καταναλωτές είναι ότι οι εκτιµήσεις τής Κομισιόν, που βα- 
σίζονταν βεβαίως στις αναφορές παραγωγών, αναθεωρήθηκαν σηµαντικά προς τα κάτω. 
Ωστόσο οι διαφημίσεις συνεχίστηκαν στο ίδιο μοτίβο, ενώ δεν υπήρξε κανένα νέο κείµενο µε 
το οποίο να αναθεωρείται προς τα κάτω καιτο οικονομικό όφελος των καταναλωτών, καθώς δι- 
ατηρήθηκαν οι προπαγανδιστικές αρχικές αναφορές. 

Ο καθηγητής ενεργειακού σχεδιασμού Άρης Τσαγκρασούλης, δηλαδή ένας κατ΄εξοχήν γνώ- 
στης τού θέµατος, έχει και αυτός τη δική του λαθεµένη γνώµη. Σε συνέντευξη) που γνώρισε 
µεγάλη δημοσιότητα και συνετέλεσε στον αποπροσανατολισµό των καταναλωτών αναφέρει 
κατά λέξη τα εξής: 

«Μια λάμπα 20 Ν/ χαμηλής κατανάλωσης δίνει φως αντίστοιχο µεμια λάμπα πυρακτώσεως 100 
Ι/. (σ.τ.Χ.Μ.: Η πραγματικότητα είναι ότι «οικονομική» λάµπα 20)3Ν έχει αντιστοιχία µελάμπα πυ- 
ράκτωσης όχιτων 100 αλλά των 65 περίπου ΝΝ). Ετσι έχουµε οικονομία τόσο από τη µεγαλύτερη 
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διάρκεια χρήσης όσο και από τη μικρότερη κατανάλωση ενέργειας. Ενας κοινός λαμπτήρας 100 
/ κοστίζει 0,01 ευρώ όταν λειτουργείµία ώρα, ενώ ένα λαμπτήρας χαμηλής κατανάλωσης 0,002 
ευρώ σύμφωνα µε στοιχεία τῆς ΔΕΗ. Αν υπολογίσουμε ότι στο σπίτι µας έχουµε 8 λαμπτήρες, 
οι οποίοι λειτουργούν 3 ώρες ο καθένας ημερησίως, το χρόνο οι λάμπες του σπιτιού µας καίνε 
8.640 ώρες συνολικά και µας κοστίζουν 86 ευρώ αν είναι πυρακτώσεως και 17 ευρώ αν είναι χα- 
µηλής κατανάλωσης». 

Ένας άλλος επιστήµονας, ο µηχανολόγος - μηχανικός Νίκος Κωτούλας µε δηλώσεις του σε 
εφημερίδα τής Βόρειας Ελλάδας αναφέρει ότι ένας λαµπτήρας «οικονοµίας» 11Ν9Ν ισοδυναμεί 
µε λαμπτήρα πυράκτωσης 60 ΝΝ. (Σ.τ.Χ.Μ.: επαναλαμβάνει το ίδιο λάθος). Με δεδομένο ότι κα- 
ταναλώνονται 1.200 κιλοβατώρες ετησίως για φωτισμό σε µια κατοικία, το όφελος θα είναι 100 
ευρώτο χρόνο. 

Στις ΗΠΑ το υπουργείο Ενέργειας εκτιµά ότι η αντικατάσταση 15 λαμπτήρων πυράκτωσης, 
(προσέξτε: 15 λαμπτήρων. Δηλαδή μέγεθος σχεδόν διπλάσιο από τους 8 που αναφέρει ο κ. 
Τσαγκρασούλης), µε λάμπες «οικονοµίας» θα δώσει στον καταναλωτή εξοικονόμηση 50 δολα- 
ρίων ετησίως, δηλαδή ποσό σηµαντικά χαμηλότερο απότις προηγούμενες εκτιµήσειςὁ 

Μια σύντομη διευκρίνιση για να κατανοήσουμε το ζήτημα. 

Τα)Ναϊΐτων λαµπτήρων αποδίδονται εκτός των άλλων καισε [µΠ6η. Αυτό σηµαίνει ότιτο βατ 
δηλαδή η ισχύς, δίνει φως, δηλαδή φωτεινή ροή ή όγκο φωτός. Κατ’΄ αρχήν η αναλογία 1 προς», 
δηλαδή µια λάµπα προς 5 για λαμπτήρα 203Ν «οικονομικού» σηµαίνει ότι αντιστοιχούν σε 100 
Ν ενός λαμπτήρα πυράκτωσης, κάτιπου δεν έχουν σχέση µετην πραγματικότητα. 

Φυσικά οι αρμόδιοι τής Ε.Ε., των κρατών µελών και των περιβαλλοντικών οργανώσεων όφει- 
λαν να γνωρίζουν την πλέον έγκυρη ανάλυση για τα τεχνικά μειονεκτήματα των λαμπτήρων 
«οικονοµίας» καιτην αναλογία σεβατ «οικονοµικών» και πυρακτώσεως, µια ανάλυση{” η οποία 
είχε δει το φως τής δηµοσιότητας, αρκετά χρόνια πριν την ανασκευή προς τα κάτω τής ανα- 
λογίας σε βατ από την Ε.Ε. την οποία ακολούθησε ένας απλός έλεγχος από τη βρετανική 
«ΤΘΙΘΟΓΙαΡΠΗ», οι συντάκτες τής οποίας βρήκαν ότι µια λάµπα «οικονοµίας «των 11 ΑΝ, η οποίαθε- 
ωρείται ισοδύναμη µε λάµπα πυράκτωσης των 60, δεν είναι, επειδή δίνει µόνο το 5890 τής υπο- 
τιθέµενης φωτεινότητάς της όταν ελεγχθεί στις φυσικές συνθήκες ενός νοικοκυριού. 

Το ζήτημα αγγίζει τα όρια τού γελοίου, επειδή µια µείωση σχεδόν στο 5090 πέρασε απαρατή- 
ρητη από το βρετανικό τµήµα τής ά/{θΘ6εηρεαᾶς6 και ΝΝΙΝΕ, αλλά και από όλα σχεδόν τα ΜΜΕ τα 
οποία συνέχισαν να παπαγαλίζουν πιστά τα προπαγανδιστικά νούμερα που δίνουν οι διάφοροι 
παραγωγοί. 

Επιπλέον των ανωτέρω πασίγνωστων γεγονότων, ἄ{θθηρεαᾶςς και ΝΝΝΕ, όπως και οι άνω επι- 
στήµονες και άλλοι συνάδελφοί τους, όφειλαν να γνωρίζουν την πλέον έγκυρη τεχνική µελέ- 
τη για τις ιδιότητες των «οικονοµικών». Σε αυτή βλέπουμε να αναφέρεται, χωρίς περιστρο- 


26 «ΟΟΝΡΙΜΕΚ ΑΕΕΑΙΕΣ: Επεισγ-βανίπο Τὶρς Κε: Ιπάοοι Ηοπιε ΤήδΗίίηρ», ὉΥγ 1οδερί Ρε]Ποσιοίϊ «Τίπιες Βιςίπεςς» (οἰπιπίςί, 15/11/2013 
- Πίέρ://νννν πν/άπιος.εοπι/ρας5ίηοςς/οο]απηπ]ςίς/οδερῃ-ρε]ΠΙοοΙοίε/εοΠςΙπ]ο(-αΠαἰΙς-εΠπείσγ-ςανΊησ-(ἴρς-{ο-Ιπάοοί-Ποπιε-ΠσΠπρ/αγο]ε 51144000- 
36ε54-54ε1|-0{ες-Ὀοθδῦδααεθάδὺ .Ππίπι] 

27. Ππᾶρ://Ννν/ν.Ιτο τρί.εάπ/ρτοβ{αΠΙς/ΝΗΡΙΡ/ΡΡΕ/ΝΙΕΝΜΝ/ΡΕ 5Β 6ΕΙ,ρά 

28 Στ.Χ.Μ. Κάτω από υποκεφάλαιο µε τίτλο: Οοπιραοί Πποτεδοεπί Ιαππρ ρετ[οιπιαπος (απαπί(γ απά απα[Ιέν οἳ Ησμί, Πξείῆπιε είο) η σχετική 
αναφορά τής ΕΕ είναι σαφής: "α 11-12 ἨΝαίί εοπιραεί Πιογεδεεπί Ιαπ1ρ ννου]ά δε (Πε εφι]να]επί οἳ α 60 Ἠλαίί οοπνεπΒοπα! ἱποαπάρδοεπί, ΥΥΠΙΟΠ 15 ποί 
απς". Δηλαδή, η αναλογία 11-12 ΥίαΠ ενός Σ.Λ.Φ. µε 60 ΥΜΜαΠ ενός λαμπτήρα πυράκτωσης δεν είναι αληθής, τονίζει ακόµα χαι η µεροληπτική 
υπέρ των λαμπτήρων "οικονομίας" ΕΕ.. Πί://ειτορα.ει/ταρἰά/ρτοςςΕεεᾶδοδΑοίίοπ.ἀο,Γ6ΓεΓΕΠΟΕΞΜΕΜΟ/Θ0Ο/368{οιπιαΞΗΤΜΙ δασεάΞθδεΙαπσυα 
ΡΘΕεΞΕΝά δι] απσιασεξεη 

29 Πτερ://νήνννν.ἶτο τρί.εάα/ρτοδταπις/ΝΙ/ΡΙΡ/ΡΡΕ/ΝΤΕΝΝ/ΡΕΚ 9Β. ΟΕΙ,ράΓ - Στη σελίδα 4 κάτω από τον υπότιτλο: "1 Οπίρα1". 
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Γεμάτες λάθη οι μελέτες αξιολόγησης για τις λάμπες «οικονοµίας» 
φές, ότι η αναλογία σε 
βατ είναι 1 λάμπα πυρά- 


ΜΕΤΑ : 
αν. κτωσης προς 3 λάμπες 
ΟΕ 149 «οικονοµίας. και όχι Ί 
Ρο 11Ν προς. 

Ρο 14νν Το κρίσιμο ερώτημα 
Ρο 134 είναι γιατί κυβερνήσεις, 
Ρο 20Λ πολιτικά κόμματα και 
ΡΤΊΞΝ περιβαλλοντικές οργα- 

ΞΗΞ ΡΟΗ νώσεις παριστάνουν ή 

σος δή πραγματικά αγνοούν 

ΞΜΙ ΤΑ ότι η αναλογία 1 προς 

ΡΙΜΙ 154 5 είναι ένα τεράστιο λά- 


θος. Το δηλώνει σαφώς 
και άλλη σχετική µελέτη 
µε την επισήμανση ότι 
οι περισσότεροι παρα- 
γωγοί λαμπτήρων στην 
Ε.Ε. αναφέρουν υπερ- 
βολικές αναλογίεςϐῦ. Η 


η 210 0 


Στον άνω πίνακα αποκαλύπτεται ένα µέρος από την παραπληροφόρηση 
των καταναλωτών. Μετις μαύρες µπάρες αποδίδονται τα ποσοστά φω- 
τεινότητας που δίνουν τα αντίστοιχα ἡ/αΐί λαμπτήρων «οικονοµίας», που 
αναγράφονται καθέτως και αριστερά τού πίνακα. Μετις γκρίζες μπάρες 
δίνονται τα ποσοστά φωτεινότητας που μετρήθηκαν, τα οποία είναι πά- 
ντοτε μικρότερα των αναγραφοµένων!(Ο πίνακας είναι από την εργασία: 


η 800 1000 1200 


«ΟΝ ΤΗΕ 5υβΒ5ΤΙΤυΤΙΟΝ ΟΕΙΝ(6ΑΝΡΕΣΕΕΝΤΙΑΜΡ5ΒΥ (ΟΜΡΑςΤ 
ΕΙυΟΒΕΣΕΕΝΤΙΑΜΡΣ:5ΙΗΙΤΟΗ ΟΝ ΡΕΗΑΝΙΟυΗ ΑΝΡ ΡΗΟΤΟΜΕΤΗΙς 
ΡΙ5ΤΗΙΒύΤΙΟΝ» 

Β. βοἰείπα, Μ. βοάαγίθ, Α. Ώεηθγείς, Ρ. 0 Ἠείαίς - 
μιέρ.//νννννν.Ιφμίπσ/αθ.Π/ΙΕΑΑΠΠΕΧ45/ριθ/ἱσαί[ομς/ΤεεΠπίσαΙ ΓΘΡΟΓί5/ 
Οη (πο σιὐσίἡιμίοη οἱ ἱπεαπάεσεεηί /Ιαιηρς.ρά/ 


απάντηση ίσως σχετίζε- 
ται µε τη ζέση τους να 
βοηθήσουν το περιβάλ- 
λον, που στη συγκεκρι- 
µένη περίπτωση µε τον 
τρόπο που το κάνουντο 


καταστρέφουν και επι- 
πλέον βάζουν και την 
υγεία των καταναλωτών σε σοβαρό κίνδυνο. 

Η ΝΝΙΝΕ (βασιζόμενη σε αυτά τα λάθος δεδομένα) εκτιµά ότι µια λάμπα των 11ΝΝ που αντιστοι- 
χεί (σύµφωνα µετις υπερβολικές εκτιμήσεις τής βιομηχανίας) σε λάμπα πυράκτωσης των 60ΝΝ 
αντί των 34ΝΝ, όπως θα ήταν το ακριβές, (ή στην καλύτερη των περιπτώσεων σε λάµπα των 
44ΛΝ) και ότι προσφέρει εξοικονόμηση 30 ευρώ στη διάρκεια ζωήςτης. Με νεότερες αναφορές 
της η ΛΛΝΕ μπερδεύει περισσότερο τα πράγματα, δηλώνοντας μέσω τού επικεφαλήςτης, ότι µε 
κάθε πέντε λάμπες «εξοικονόμησης» (δεν διευκρινίζει τα βατ) προσφέρεται ετήσιο κέρδος για 
κάθε νοικοκυριό 15 ευρώ!590 

Η Γκρινπίςό» θεωρεί πως µε κάθε λάμπα «οικονοµίας» των 20ΝΝ, που αντικαθιστά µια λάμπα 
πυράκτωσης των 1009 (κι εδώ το ίδιο µέγα λάθος µετις αναλογίες) έχουµε εξοικονόμηση 56 
ευρώ σε όλη τη διάρκεια ζωήςτης, χωρίς να αναφέρει πόση είναι τελικά αυτή η διάρκεια. Ἐξι, 

30. Πρ://ννν/.Πσπσ]αῦ .Π/1ΕΑ Αππεχά»5/ραῦΙΙσαίίοης/Τεςμηῖσα| τεροτίς/Όη (πε σι0ςιτίίοη οΓ Ιποαπάεςοεπί Ιαπιρς.ράΐ Εξαιρετικά µεροληπτι- 
κῆ Όπερ των Σ.Λ.Φ. αυτή η µελέτη, σημειώνει ὡστόσο ότι η αναλογία πρέπει να είναι όχι 1 προς 5 αλλά 1 προς 4. 


31 Πάρ:/ΑΝΝ/Νν.ίαπεα.στ/ἀο[αι]{.α5ρ2ΡΙάΞ2δχοίΞ! ὁτατί]άΞ4 5341 δδ 
32 ΠΗΡ:/ΑΝΝΥΝΥ.Θτεεπροαςθ.ΟΙΡ/ΓαΝνΥ/εοπίεπί/ρτθεςς/ρίοςς/1 189523/32554 ράΐΓ 
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Γεμάτες λάθη οι μελέτες αξιολόγησης για τις λάμπες «οικονοµίας» 


οκτώ, δέκα ή δώδεκα χρόνια; Δηλαδή το διπλάσιο από το όριο των 6 ετών που δίνουν άλλες 
μελέτες. 

Ένα ακόµα βασικό ζήτημα που δεν μπαίνει πάνω στο τραπέζι είναι η πραγματική διάρκεια 
ζωήςτων «οικονοµικών».55 Ακόμα καιτο 2015, δηλαδή οκτώ χρόνια µετά την καθιέρωσήτους, 
και ύστερα απότις αναγκαίες τεχνολογικές βελτιώσεις, αυτές οι λάµπες ζουν µόνο δυο χρόνια, 
εάν βρίσκονται σε δωμάτια όπου γίνεται συχνή χρήση τους! Η κατάσταση γίνεται ξανά κωμική 
όταν εµφανίζεται σύσταση ειδικών από το υπουργείο Ενέργειαςτων ΗΠΑπροςτους καταναλω- 
τές, (αναπαραγόµενη στο τηλεοπτικό δίκτυο ΑΒΟ), να µην τις ανάβουν εάν δεν έχουν περάσει 
15 λεπτά από την προηγούµενη χρήση τους! ὅ9) 

Το δεύτερο ζήτημα είναι η µη αναφορά στο φαινόμενο παραγωγής θερμότητας των λαμπτή- 
ρων πυράκτωσης. Σύμφωνα µε μελέτηϐ» 61,490 από την ενέργεια που χρησιμοποιούν οι λα- 
µπτήρες πυράκτωσης ετησίως μετατρέπεται σε χρήσιμη ενέργεια θέρµανσης, θέρµανση που 
αλλιώς θα έπρεπε να χορηγηθεί από το κεντρικό σύστηµα θέρµανσης. Υποθέτοντας ότι το οί- 
κηµα θερμαίνεται από αέριο µε 7090 αποδοτικότητα όπως είναι ο µέσος όρος στη Βρετανία, η 
θέρµανση από τα φώτα µειώνειτην κατανάλωση αερίου σεθ͵,2986 ΜΝΝΠ/ΥΙ»Ι! 

Στατελικά συμπεράσμµατάτηςη µελέτη, κάτω από τον υπότιτλο «Ιπιρ[ϊςαἴΐοις οἱ Γαςυ[ἴ5» ανα- 
φέρειτα εξής χαρακτηριστικά: «Σε ένα µέσο βρετανικό σπιτικό, εάν αγνοηθείη επίδραση τής αντι- 
κατάστασης θερµότητας, στους υπολογισμούς για την εξοικονόµηση µε τη χρήση λαμπτήρων οικο- 
νοµίας, τότε θα υπερεκτιµηθείη εξοικονόμηση χρημάτων γύρω στο 1996 και η εξοικονόμηση στην 
κατανάλωση άνθρακα θα υπερεκτιµηθεί γύρω στο 6790. Δείχνει λογικό να περιµένουμε ένα παρό- 
µοιο μέγεθος υπερεκτίµησης όταν ερευνούµε την πιθανή εξοικονόμηση χρημάτων και ενέργειας σε 
µεγάλο δείγµα παρόμοιων οικιών. Η αδυναμία να αναγνωρίσουμε το γεγονός όταν ασχολούμαστε 
µε εξισώσεις θα καταλήξει σελαθεµένα συμπεράσματα και δυνητικά σελανθασμµένες αποφάσεις». 

Η τρίτη μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής ηλεκτρισμού τού Καναδά,ό5 σημειώνει ότι η αντικα- 
τάσταση, εξαιτίας τής νέας νομοθεσίας, των λαμπτήρων πυράκτωσης µε λάμπες «οικονοµίας»,, 
θα αυξήσει τα αέρια τού θερμοκηπίου στην περιοχή της κατά 45.000 τόνους λόγω τής αυξηµέ- 
νης παραγωγής ενέργειας που θα συμβεί εξαιτίας τής απώλειας θερμότητας από τους λαμπτή- 
ρες πυράκτωσης. 

Μια ακόµα εργαστηριακή µελέτη µε τη σύγκριση δύο οικιών στον Καναδά, που χρησιµοποι- 
ούνται µόνιμα ὡς µοντέλα μέτρησης ενεργειακών συστηµάτων έδωσε για όλο το σπίτιτη µείω- 
ση ηλεκτρισμού µετη χρήση των Σ.Λ.Φ. στο απίστευτα µικρό ποσοστό τού 3,796190 

Μελέτη από το Πανεπιστήµιο τού Υα6,ὃ υποστηρίζει περίπου τα ίδια, αλλά αυτή τη φορά η 
αναφορά γίνεται για τεράστιες περιοχές ή κράτη, τα οποία αναλόγως τού κλίµατος θα έχουν 
και τις ανάλογες επιπτώσεις µε τη χρήση λαμπτήρων «οικονοµίας». Οι συντάκτες τής µελέτης 
προτείνουν στην πολιτεία τής Καλιφόρνιας καιτη Νορβηγία να παραμείνουν στη χρήση των λα- 
µπτήρων πυράκτωσης εάν θέλουν να μειώσουν τα αέρια τού θερμοκηπίου! 


33 «Γἱσ]ί Ὀ]0 Όἶαος», ϱΥ Ματρατεί Ηατί]ευ - Περ://ννννν.ἀαι]γραζείίαε.οοπι/νεβἰοβς/πατ]εγ/2015/πιαγ/1 1/1 6Πί- ρα] 0-Ιαες/ 
34 ΠΗρ:/ΑΝΝΥνν πεάεπνετεΠαπΠε].οΟοΠΙ/ΠΙΟΠΕΥ/6ΟΠ5ΗΠΙΘΓ/ΟΟΠΡΙΠΙΕΙς-οοπιρ]αἰπ-οβς-Όαγη-οπί-{ας5ί04 172015 

35 ΠΗΡ://πια!] πιίρτος.οοπΙ/{«Ώ. Γαγοιί/Ώαγ 2 22.06.06/1400-1545/10Ώ22 ΗΠεπάειεοη βΒπα ράξ 

36 Πάρ:/Ρτεεπ.Ὀἷοσς.πγπιες.οοπι/2009/03/05/4ο-ε[ς-Ιπεγεαςο-στθεπΠοιιςο-σᾶςες/ 


37. Πρ://ννννν/.ητο-οπίς.σς.σα/οῦ/]/Ιτο/άος/ριῦς/ητοςδ08/4/ητος508δ74.Ρ4Γ Δείτε στη σελίδα ἴν κάτω από τον υπότιτλο: Ροϊίεπίῖα| Εδϊπιαίες οἱ 
Ῥεπεβίς οΓ(οπιραοί ΕΠποτοεδεεπί Γσμίπς. 


3δ Πάρ:/ριῦ5.αςς.οΓϱ/ἀοΙ/{α11/10.1021/ε5δ025566 
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Η ισχυρότερη ανατροπή στην καθιερωμένη μυθολογία έρχεται από µελέτηζ») η οποία χρηµα- 
τοδοτήθηκε από τους ίδιους τους παραγωγούς λαμπτήρων µε στόχο να εκτιμηθούν τα κενά 
στη διαφημιστική καμπάνια, µε στόχο να σκαρωθεί µια ακόµα καλύτερη, αλλά και για να βρε- 
θούν τα μειονεκτήματα στους λαμπτήρες «οικονοµίας», µε στόχο να προωθηθεί δυναµικότερα 
το προϊόν. Επειδή η µελέτη δεν είναι προπαγανδιστική, αν και είναι σαφώς µεροληπτική υπέρ 
των Σ.Λ.Φ.,τα γεγονότα εμφανίζονται χωρίς την ὠραιοποίηση τής προπαγάνδας. Μαθαίνουμε 
λοιπόν ότι η εξοικονόµηση ενέργειας που προσφέρουν οι λάμπες «οικονοµίας» (συμπαγείς λα- 
µπτήρες φθορισμού), εμφανίζουν τεράστιες διακυμάνσεις εξοικονόμησης, που κυμαίνονται 
από 20 έως 80 κιλοβατώρες σεκάθε λάμπα! 

Απότην άλλη µεριά έχουµε και ορισμένα απρόβλεπτα που αποκαλύπτουν ότι η όλη κατάστα- 
ση έχει πολλά µα πολλά πράσινα ξύλινα πόδια. Σύμφωνα µε ανάλυση γερμανικής οικολογικής 
οργάνωσης (ὄκο ες) βρέθηκε ότι µια απότις διαφημιζόµενες ως καλύτερεςλάμπες «οικονομί- 
ας» η δννἰςς | Ιοηΐς (|ας5ίς 68, όχι µόνο καίγεται γρηγορότερα από όσο αναφέρεται αλλά δαπα- 
νά 1496 περισσότερη ενέργεια συγκρινόμενη µε µια λάµπα πυράκτωσης των 60 ΝΌ και αυτό 
χωρίς να εισέρχεται στις εξισώσεις η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας µε την άεργο ισχύ, η 
οποία σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν η «οικονομική» λάμπα διαθέτει ηλεκτρομαγνητικό εκκι- 
νητή είναι ελαφρώς μεγαλύτερη, ακόµα και από την ενέργεια που αναγράφεται ότι καταναλώ- 
νει. Δηλαδή η κατανάλωση ενέργειας είναι περίπου διπλάσια από όση αναφέρεται! 

Κατά το 2009 ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ενέργειας εκτιμούσε ότι η εξοικονόµηση που γίνεται µε 
ένα λαμπτήρα «οικονοµίας» στη διάρκεια ζωής του θα είναι 60 ευρώ. 

Το ευρωπαϊκό τµήµατής ΡΠΙΗἰρς διατηρούσε διαφορετικές απόψεις απότην Ε.Ε.Σε σχετικό κεί- 
μενο«Ὁ αναφέρει ότι η διάρκεια ζωής ενός λαμπτήρα 20ΝΝ θα είναι 8.000 ώρες. Εδώ η διάρκεια 
ζωής πέφτει θεαματικά από τις 12.000 στις 8.000 ώρες και η εξοικονόμηση για αυτές τις 8.000 
ώρες, δηλαδή τα 8 χρόνια χρήσης περίπου, πως θα είναι 100 ευρώ! Δηλαδή εάν υπολογίσουμε 
ὀτικάθε ένα έτοςτη χρησιμοποιούμε για 1.000 ώρες,τότε εξοικονομούμµε ετησίως από κάθε ένα 
λαμπτήρα «οικονοµίας 12 ευρώ περίπου και για ένα σπίτι µε 12 λαμπτήρες 150 ευρώ περίπου. 
Αυτό το «ευτυχέο γεγονός µπορεί να συμβεί αφαιρώνταςτο ενδεχόμενο να µην μακροημερεύ- 
σουν οι λάµπες µας στο αναγραφόµενο χρονικό όριο και επιπλέον να ξεχάσουµετις πιθανότα- 
τες βλάβες στην υγείας µας οι οποίες µπορεί να συμβούν µε τη χρήση τους και άρα το κόστος 
χρήσηςτους να έχει ανυπολόγιστα νούμερα. 

Σε µια δημοφιλή ιστοσελίδα που θέτειτο όριο ζωής ενός «οικονομικού» στις 10.000 ώρες δια- 
βάζουμε ξανάτο ίδιο γελοίο καιλαθεμµένο «μάντρα»:. «Μετην αντικατάσταση ενός µόνο λαμπτή- 
ρα πυρακτώσεως 100 γ/αίΐ µε έναν λαμπτήρα οικονομίας αντίστοιχης φωτεινότητας, δηλαδή 20 
Ι//αἲί, επιτυγχάνεται συνολική εξοικονόμηση περίπου 80 6 στη διάρκεια ζωής του λαμπτήρα». 

Ωστόσο σε ιστοσελίδα των ΗΠΑ βλέπουμε αιφνιδίως η αναλογία 1 προς 5 να καταργείται και 
να ισχύει η αναλογία 1 λάµπα πυράκτωσης προς 3 λάμπες «οικονοµίας». 

Ωστόσο παντού όπως κι εδώ στην Ελλάδα, δεν υπολογίζεται η άεργη ισχύς µε αποτέλεσµα να 
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Γεµάτες λάθη οι μελέτες αξιολόγησης για τις λάμπες «οικονομίας» 
καταναλώνει ο λαμπτήρας σχεδόν τα ίδια βατ µε τα αναγραφόµενα, τα οποία δεν χρεώνεται, 
αλλά και άλλοι παράγοντες που έχω θίξει αναλυτικά αλλού. 

«Ίο κόστος ανά ώρα τής δαπανώµμενης ενέργειας είναι φθηνότερο. Ένας συμπαγής λαμπτήρας 
φθορισμού (λάµπα «οικονοµίας») 26 ΝΝαϊῖ, αντιστοιχεί σε έναν λαμπτήρα πυράκτωσης 75ή/αιἱ. Ο 
Σ.Λ.Φ. χρησιμοποιεί 26 και ο λαμπτήρας πυράκτωσης 75/Μαϊί. Αυτό δίνει µια διαφορά 49/Μαϊί την 
ώρα υπέρτούΣ.Λ.Φ. Υποθέτουμε ότιχρησιµοποιείται ένατέτοιο λαμπτήρα για 4 ώρες την ηµέρα και 
το κόστος ηλεκτρισμού είναι 10 σεντς την κιλοβατώρα. Με αυτές τις τιµές ένας «οικονομικός» των 
26ΥΝΝ αντίγια έναν των 75Η εξοικονοµεί 7,139 δολάρια σε ένα χρόνο. Εάν εκτιμήσουμε ότι έχετε 20τέ- 
τοιους λαμπτήρες στο σπίτι σας τότε σε ένα χρόνο εξοικονοµείε 1950 δολάρια». 3 

Εδώ έχουµε σε χρήση 20 λαμπτήρες. Άρα οι 10 εξοικονομούν 75 δολάρια ετησίως!... 

Στις ΗΠΑ, υποστηριζόµενο απότο υπουργείο Ενέργειας καιτο υπουργείο Περιβάλλοντος, υφί- 
σταται το ΕΠΘΙΟΥ 5ἵαΓ ΡΓΟΟΓ8ΠΙ. Οι αρμόδιοι ισχυρίζονται ότι ένας λαµπτήρας «οικονοµίας» που 
διαθέτει διαπίστευση από αυτό τον οργανισμό, εξοικονοµεί 30 δολάρια σε όλητη διάρκεια ζωής 
του και δαπανά 75960λιγότερη ενέργεια από όση έναςλαμπτήραςπυράκτωσης.Ώ Αυτό σηµαίνει 
ότι εάν η διάρκεια ζωής τού «οικονομικού» είναι 10 χρόνια, τότε κάθε χρόνο η εξοικονόµηση θα 
είναι 3 δολάρια(!) Εάν ένα νοικοκυριό στις ΗΠΑ έχει 10 τέτοιους λαμπτήρες σε χρήση, τότε θα 
εξοικονοµήσει 30 δολάρια το χρόνο... 

Ενδεικτικό των διαφορετικών ισχυρισµών που εμφανίζονται εδώ κιεκείπαραπληροφορώντας 
τους καταναλωτές είναι µια άλλη εκτίµηση κόστους από ανεπίσηµη ιστοσελίδα των ΗΠΑ όπου 
εκεί για τα ίδια μεγέθη δίνεται η εκτίµηση ότι η εξοικονόμηση θα είναι 81 δολάρια ετησίως.» 

Τα δεδοµένα αλλάζουν ξανά σε άλλη αμερικανική ιστοσελίδα, όπωςη µεταμφίεση λόγω κινδύ- 
νου τού χαμµαιλέοντα. Στην περίπτωσή µας πράγματι μπερδεύονται οι καταναλωτές. 

«Για να υπολογίσετε τη µηνιαία εξοικονόμηση αναφέρει η ιστοσελίδα - υποθέτουμε ότι µια λάμπα 
πυράκτωσης των 60ΥΝΥ αντιστοιχεί σε µια συμπαγή λυχνία φθορισμού των 13)/. (Εδώ βλέπουμε 
ξανά το κρίσιμο λάθος τής αναλογίας 1 λάµπα πυράκτωσης προς 5 λάμπες «οικονοµίας»!) Μετά 
την αφαίρεση τής διαφοράς και τη μετατροπή σε κιλοβατώρες και πολλαπλασιάζοντας µε 0,0001 
σεντ, καθώς η κιλοβατώρα είναι 1.000 ΝΥ που αντιστοιχούν σε µια ώρα. Το τρέχον κόστος ἠλεκτρι- 
σμού για µια κιλοβατώρα στην περιοχή µου, µαζίµετους φόρους είναι 10.705 σεντς. Εκτιµώντας ότι 
χρειάζεστε 3 λάμπες οροφής για φωτισμό που να λειτουργούν 4 ώρες το 24ωρο, τότε σε 30 ηµέρες 
θα εξοικονοµήσετε 1,72 δολάρια µόνο από κάθε λάμπα».«9 Δηλαδή το χρόνο η φαντασιακή εξοι- 
κονόµηση για κάθε λάμπα είναι 19,74 δολάρια. Για 10 λάμπες έχουµε το εξαιρετικό ποσό (αν 
ήταν αληθινό) των 197 δολαρίων ετησίως... 

Διαφορετικότρόπο εκτἰμησηςτού κόστους εμφανίζει µια απότις μεγαλύτερες εταιρείες παρα- 
γωγής ηλεκτρισμού τού Καναδά. Οι εκτιµήσειςτης έχουν κάποια αξία επειδή αποκαλύπτουν ένα 
µικρό µέρος από όσα µένουν καλυμμένα από τις εκτιμήσεις των περισσότερων υποστηρικτών 
των λαµμπτήρων «οικονοµίας». 

Όπως αναφέρεται: 

«...Ο φωτισμός αντιστοιχεί περίπου στο 2-1096 τής ενέργειας που δαπανούν τα νοικοκυριά. Οι 
Σ.Λ.Φ. (συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού ή λαμπτήρες «οικονοµίας») αποτελούν ένα εξαιρετικό 
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Γεμάτες λάθη οι μελέτες αξιολόγησης για τις λάμπες «οικονοµίας» 
µέσο για να εξοικονοµήσετε χρήματα στο λογαριασμό τού ρεύματος. 

Εάν θερμαίνεται το σπίτι σας µε γεωθερµία, φυσικό αέριο ή ηλεκτρικό σύστηµα θέρµανσης θα 
επωφεληθείτε µε τη χρήση των Σ.Λ.Φ. Για παράδειγµα εάν εγκαταστήσετε 6 συμπαγείς λαμπτήρες 
φθορισμού (Σ.Λ.Φ.) στο σπίτι σας η εξοικονόμηση θα κυμαίνεται από 4.75 έως 22 καναδικά δολάρια 
λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες που ακολουθούν». (Σ.τ.Χ.Μ.: Δεν διευκρινίζεται εάν η εξοι- 
κονόµηση θα είναι ετήσια). «...Στην αντίθετη περίπτωση που θερμαίνεται το σπίτι σας µε προπάνιο, 
πετρέλαιο, ή µε συστήµατα θέρµανσης που τροφοδοτούνται µε ντίζελ, η εγκατάσταση Σ.Λ.Φ. ίσως 
καταλήξει να αυξήσειτις δαπάνες ηλεκτρισμού, για αυτό δεν συνιστούμε οι καταναλωτές αυτού τού 
είδους να αντικαταστήσουν τους λαμπτήρες πυράκτωσης. 

Η εξοικονόµηση ενέργειας µέσωτής αντικατάστασης λαμπτήρων πυράκτωσης µε Σ.Λ.Φ. πρέπει να 
γίνει κατανοητό ότι εξαρτάται από: 

Το κόστος τής ενέργειας που χρησιμοποιείτο σπίτι για τη θέρμανση. 

Την χρονική και εποχιακή απόδοση των συστηµάτων θέρμανσης. 

Εάν η οικία σας διαθέτει κλιματισμό. 

Οι παραδοσιακοί λαμπτήρες πυράκτωσης παράγουν θερμότητα που συνεισφέρει στη θέρμανση 
τής οικίας κατά το χειμώνα. Οι Σ.Λ.Φ. παράγουν λιγότερη θέρµανση µε τη χρήση τους, γι΄αυτό το 
λόγο η εγκατάστασή τους αυξάνει την ανάγκη για μεγαλύτερη λειτουργία των συστηµάτων θέρµαν- 
σης κατά το χειμώνα, αλλά μειώνει την ανάγκη λειτουργίας κλιματιστικών το καλοκαίρι. 

Οι Σ.Λ.Φ. διαρκούν µέχρι και ὃ φορές περισσότερο από τους λαμπτήρες πυράκτωσης, γι’ αυτό θα 
εξοικονοµήσετε χρήματα, επειδή δεν θα αναγκαστείενα τους αντικαταστήσετε σύντομα». 


Φυσικά δεν διευκρινίζεται από την καναδική εταιρεία ηλεκτρισμού η αναλογία σε βατ. Είναι Ί 
λάμπα πυράκτωσης προς 5 «οικονοµίας ή 1 προς 3, µετην οποία έχει κάνει τις εκτιμήσεις της. 
Όταν το πλέον αρμόδιο βρετανικό ἱδρυμαί”) που χρηματοδοτείται από το βρετανικό κράτος, 
λέειτέτοιες ανακρίβειες θεωρώντας ότι η αναλογία είναι 1 προς 5, (σκεφτείτετι µπορεί να ισχυ- 
ρισθεί ο κάθε αναρµόδιος). Βεβαίως, οισχυρισµός αναθεωρήθηκε στη συνέχεια από την αρµό- 
δια υπηρεσία τής Ε.Ε. όσο και από άλλους έγκυρους οργανισμούς. 

Βλέπουμε λοιπόν από ποικιλία έγκυρων πηγών ότι τα νούμερα εξοικονόμησης που δίνονται 
είναι τόσο πολύ διαφορετικά μεταξύ τους ώστε δικαίως να συμπεραίνω πως δεν είναι υπαρκτά. 

Η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική και βρίσκεται στην σχετικά αληθινή αναλογία 1 
προς 2. Παρά ταύτα η πράσινη προπαγάνδα συνεχίζεται µε αποτέλεσµα να πέφτουν στην παγί- 
δα έγκυρα ΜΜΕ΄Ύ“8 και αξιόλογες κατά τα άλλα οικολογικές οργανώσεις επαναλαμβάνοντας τα 
φουσκωμένα νούμερα ωςνέο είδος θρησκευτικής «προσευχής», όπως επαναλαμβάνεται µονό- 
τονα ένα μάντρα, το οποίο βεβαίως δεν σχετίζεται µετην πραγματικότητα αλλά µετη θρησκευ- 
τική ιδεοληψία των πιστών. 

Ορισμένοι επιστήμονες έχουν εντελώς διαφορετική γνώµη για την πραγματική ζωή και την 
εξοικονόμηση ενέργειας των λαμπτήρων «οικονοµίας». Για παράδειγµα, μιλώντας στο (ΝΝο 
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Γεμάτες λάθη οι μελέτες αξιολόγησης για τις λάμπες «οικονοµίας» 

καθηγητής Βοηπ Ημίό εξήγησε ότι η δι- 
ΑΕΡΓΩΣ ΙΣΧΥΣ άρκεια ζωής των λαμπτήρων στις 10.000 
ώρες, βασίζεται σε ένα είδος φαντασια- 


ἵα Βκτωα ηλεκτρικής ο έρήενας καπ ήνσεν ενερΥά αλλά και ἄερηο κηκὺ παιι 


προκαλείται απά | κών υποθέσεων. Είπε συγκεκριµένα ότι 
Στα μαγνητικά ποβία ταν κινητήρων κα τι μετασαπαπκτήν κτκύσς 
"μεση ή απΏρη σωμα μπαρᾶς μα σμοµής οι συντελεστές θερμοκρασίας ειδικά στο 
Ἱπππῃ 
Στους λαμπτήρες φθορισμού ηλεκτρονικό τους σύστημα, που είναι 
ΜΑ Ἐπ επαγιμῃκά ευ κβκµατα . . , 
εξαιρετικά ευαίσθητο αλλάζουν ὅδραστι- 

Ενώπικτικές σπαπήσεις αἐρητι ηπκύσς ἁπυμάρκων πλεκτρεκήνέ ν . . , ο . 
φορηίων και εγκαναστάσεων κά τα όρια ζωήςτους. Όπως είπε: «Η ζωή 

[ Απατηση αέργου κηχύος του (λαμπτήρα «οικονοµίας)) είναι 10.000 


ώρες όταν το περιβάλλον του έχει θερµο- 
κρασία 105 βαθμών Κελσίου, αλλά στην 
πραγματικότητα µε το άναµµα τού λα- 


Σελίδα από εργασία των πανεπιστημιακών ερευ- µπτήρα εξοικονόμησης, η θερµοκρασία 
νητών τού Μετσοβείου Πολυτεχνείου Ευάγγελου γίνεται αρκετά υψηλότερη. Όταν ἡ θερµο- 
Διαλυνά, Φραγκίσκου Τοπαλή και Σταυρούλας κρασία αυξάνεται 10 βαθμούς, η διάρκεια 


Καβατζά σχετικά µε την άεργη ισχύ ηλεκτρικών και 
λεκτρονικών συσκευών, (όπως λαμπτήρες «οικονο- ο. ι . 
.. -. προτείνονται -. .... για ο. ὥ ος Σ.Λ.Φ. ο ο. αλλά στην 
την επίλυση τού σοβαρού αυτού προβλήματος. ουσία πρόκειται για κατάρρευση τού ηλε- 
Πιρ://ννννν/.ἰθΠο.στ/ΘΠΕΓΡΥ ΨΘΕΚΟδ/ΑΓΙΙΟΙεΠΙες/ραρεθ6/άϊαΙγπας.ράξ κτρονικού εκκινητή. Η συχνότητα κατάρ- 
ρευσης είναι υψηλή, περίπου στους έξι 
έως εννέα µήνες εἰδικά σε ορισμένα κράτη 

τής Γης». 

Η απόδειξη ότιτο σοβαρό ζήτημα τής ααντιστοιχίας σεβατ,λαμπτήρων «οικονοµίας» και πυρά- 
κτωσης, το οποίο η Γκρινπίς το καταπίνει αµάσητο, είναι ο τυπωµένος ψευδής ισχυρισμός που 
βρίσκεται στο περίβλημα κάθε λαμπτήρα «οικονοµίας» σχετικά µε την αναλογία των ΥΝαϊϊ µε 
τις λάµπες πυράκτωσης. Αν πάρουμε µια λάµπα «οικονοµίας» των 11ΝΛαϊϊ θα δούµε τυπωμένο 
στο περίβληµατον ισχυρισμό, ότι η κατανάλωσήτης αντιστοιχεί µελάμπα πυράκτωσηςτων 60 
Υ/αϊΙ.Τα 119ν βλέπουμε να χωρούν κάτιπερισσότερο από 5 φορές στα 60ΝΝ, αλλά η αντιστοιχία 
1 λάµπα πυράκτωσης είναι ισοδύναμη προς 5 «οικονοµίας» δεν έχει καμία σχέση µε την πραγ- 
µατικότητα, γεγονός που όπως προανέφερα, έχει επισημανθεί τόσο από την άκρως υποστηρι- 
κτική προς τους λαμπτήρες «οικονοµίας Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσο και από άλλους έγκυρους 
οργανισμούς, αλλά και µη επηρεαζόµενα µέσα ενημέρωσης. 

Παρά το σαφές αυτό γεγονός συνεχίζεται η παραπληροφόρηση των καταναλωτών στην οποία 
συμμετέχουν εν αγνοία τους(!) «ιΘθεηρεαςθ και ΝΝΙΛΕ, όσο και ορισμένοι εἰδικοί και «ειδικοῦ 
στον ελληνικό χώρο. Η πραγματικότητα είναι ότιτα 119Ν µιας λάµπας «οικονοµίας» αντιστοι- 
χούν σε 35)Ν µιας λάµπας πυρακτώσεως και στην καλύτερη των περιπτώσεων σε 40ΝΝ. Η ανα- 
λογία δηλαδή δεν είναι 1 προς, αλλά 1 προς 3 και στη καλύτερη απόδοση 1προς2,5ή στην 
µάξιµουμ και σπανιότατη των περιπτώσεων σε 1 προς 4.50 

Ωστόσο εδώ έχουµε ένα απροσδόκητο γεγονός. Η αλήθεια για την αναλογία σε βατ μεταξύ 
«οικονοµικών» και πυράκτωσης αποκαλύπτεται από ένα κράτος πνιγµένο στη διαφθορά τής 
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Το σύνθετο ἠλεκτρονικό κύκλωµατων 
«οικονοµικών» λαμπτήρων τούς ανα- 
γκάζει να στέλνουν πίσω στο δίκτυο 
τόση ισχύ όση σχεδόν αναγράφουν ότι 
καταναλώνουν. Το αποτέλεσµα είναι ἡ 
αληθινή κατανάλωση, οἱ φθορές καιτα 
κόστη να μένουν κρυφά εμφανιζόµενοι 
έτσι ως εξοικονομούντες μεγάλα ποσά 
ενέργειας, κάτι που δεν σχετίζεται µετην 
πραγματικότητα. 


εξουσίας καιτα σκάνδαλα, τις Φιλιππίνες. 

Ένα κράτοςτο οποίο έλαβετο 2010 ἐνατεράστιο ποσό για να αγοράσει λαμπτήρες «οικονοµί- 
ας» καινατους διαθέσει στους πολίτεςτους µε στόχο νατους βοηθήσει.. Όπως διαβάζουμε σε 
µέσο ενημέρωσης τής χώρας5 η αναλογία σε βατ ενός λαμπτήρα «οικονοµίας» των 15)Ν αντι- 
στοιχεί σελαμπτήρα πυράκτωσηςτων 40ΝΝΙ! Δηλαδή µια αναλογία που είναι ακόµα χαμηλότερη 
απότο 1 προς 2. Δεδομένου ότι 1, δηλαδή 15ΝΝαΙΙΧ3ΝΝαϊί αποδίδουν 45ἱΝ και όχι 40ΝΝ. 

Ενδεικτικό γεγονός τής άθλιας κατάστασης είναι ότι χρειαζόμαστε ένα από τα πλέον διεφθαρ- 
µένα συστήµατα εξουσίας τού πλανήτη για να μάθουμε ένα µέρος τής αλήθειας. 


Η κρυφή και µη προσµετρήσιµη άεργη ισχύς και άλλα μυστικά 


Ένα μείζον θέµα αποκαλύπτεται από τον καθηγητή τού Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου 
Φραγκίσκο Τοπαλή και τον διδάκτορα Μηχανικό τού ΕΜΠ Ιωάννη Γκόνο. Σε άρθρο τους βασι- 
σµένο σε εργαστηριακά ευρήματα αναφέρονται στην άεργο ισχύ των συμπαγών λαμπτήρων 
πυράκτωσης.Ὀ» 

Η άεργος ισχύς είναι η δαπάνη ενέργειας που προκαλούν οι λαμπτήρες «οικονοµίας», την 
οποία υφίσταται το δίκτυο τής ΔΕΗ, η οποία ὠστόσο δεν καταγράφεται στους λογαριασμούς 
των οικιακών καταναλωτών, αλλά µόνο στις επιχειρήσεις. 

Φυσικά η δαπάνη ενέργειας - άεργος ισχύς ονομάζεται επιστημονικά - είναι σχεδόν αμελητέα 
για µια µικρή λαμπίτσα των 40ΝΝ. Μετατρέπεται ὠστόσο σε τεράστιο µέγεθος όταν αφορά εκα- 
τομμύρια Ἑλληνες ή εκατοντάδες εκατομμύρια Ευρωπαίους ή τα δεκάδες δισεκατομμύρια λα- 
µπτήρων από τους καταναλωτές τού πλανήτη. 

Η άεργη ισχύς - καταναλώνει ενέργεια από κάθε ΔΕΗ τής Γης, καίγεται δηλαδή άνθρακας ή άλ- 
λες ύλες για να παραχθεί, αλλά δεν µπαίνει στο σακουλάκι των υπολογισμών τής ά{θ6εΠρεαᾶςθ 
και τής Ε.Ε. µε αποτέλεσµα οι αναφορές ότι η δαπάνη ενέργειας αντιστοιχεί σε Χ ποσό να είναι 
παραπλανητικές. 

Όπως σημειώνουν οι ανωτέρω ερευνητές «προκαλείται αύξηση της άεργης κατανάλωσης µε 
αποτέλεσµα ο συντελεστής ισχύος να υπερβαίνει µε δυσκολία την τιµή του 0,60. Ο χαμηλός συντε- 
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λεστής ισχύος δεν διορθώνεται εύκολα µε κύκλωμα αντιστάθµισης το οποίο εξ άλλου συµπεριλαμ- 
βάνεται στο ενσωματωμένο ἠλεκτρονικό κύκλωμα έναυσης. Το µόνο που επιτυγχάνει το ενσωµατω- 
µένο κύκλωμα είναιη διόρθωσητου συνηµιτόνουτής θεμελιώδους, δηλαδή η µείωση τής διαφοράς 
φάσης μεταξύ τής τάσης καιτής θεμελιώδους συνιστώσας του ρεύματος. Στην περίπτωση όµωςτων 
αρμονικά παραμορφωμµένων ρευμάτων ο χαμηλός συντελεστής ισχύος δεν ταυτίζεται µετο συνηµί- 
τονο. Έτσι παρατηρείται το φαινόμενο να καταναλώνουν οι ἠλεκτρονικοίλαμπτήρες άεργη ισχύ ενώ 
το συνηµίτονότους πλησιάζειτη µονάδα». 

Αυτό μεθερμηνευόµενο σηµαίνει ότι υπάρχει ένα είδος «κρυφής κατανάλωσης ισχύος που 
δεν εισέρχεται στους υπολογισμούς που αποδίδουν την πραγματική κατανάλωση των λαμπτή- 
ρων. Το συμπέρασμα είναι ότι οι όποιες συγκριτικές μετρήσεις στην κατανάλωση μεταξύ 
Σ.Λ.Φ. καιλαμπτήρων πυράκτωσης είναι µη πραγματικές. 

Ο καθηγητής Θαλής Παπάζογλου επικεφαλής τού Εργαστηρίου Συστημάτων Ηλεκτρικής 
Ενέργειας στο Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης µε άρθροτου στο «Βήμα»δΏ 
διευκρινίζει ότι η άεργη ισχύς παίζει παρασκηνιακό, αλλά καθοριστικό ρόλο στην εύρυθμη λει- 
τουργία τού δικτύου τής ΔΕΗ, ρυθµίζοντας ή απορυθµίζονταςτο δίκτυο µε αποτέλεσµα πολλές 
φορέςτην κατάρρευσήτου. 

Με αυτό τον τρόπο ερμηνεύεται η προτροπή των επιστημόνων κ. Τοπαλή και Γκόνου να µην 
γίνει ευρεία εφαρµογή των Σ.Λ.Φ. προς το παρόν, (επειδή υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης τού 
δικτύου), τής ΔΕΗ µέχρι να επιλυθούν τα σχετικά τεχνικά προβλήµατα τής άεργης ισχύος. 

Ιδού ορισμένα από αυτά που αναφέρει ο κ. Θ. Παπάζογλου: 


Άεργη ισχύς 

«Τι είναι η άεργη ισχύς και γιατί µπορεί να παίζει καθοριστικό, παρασκηνιακό Κατά µιαν έννοια, 
ρόλο σετέτοιες περιπτώσεις; Μετις κοινές γνώσεις, ο όρος άεργη ισχύς µπορείνα ακούγεται αντιφα- 
τικός. Πατί η ισχύς είναι άρρηκτα συνδεδεμένη µετο έργο και µε την ενέργεια. Παρ’ όλα αυτά όµως 
η περίπτωση λειτουργίας ενός ΣΗΕ έχει αυτή την ιδιαιτερότητα. 1ο εναλλασσόμενο ρεύμα το οποίο 
χρησιµοποιείται στα ΣΗΕ έχει πλάι στα σηµαντικά πλεονεκτήματά του αυτό το μειονέκτημα. Για να 
μεταφέρει δηλαδή κανείς την καθαυτό πραγματική ισχύ που χρειάζεται, αναγκάζεται να δεχτεί και 
την άεργη ισχύ, µια παλινδρομούσα, ή κατά µιαν έννοια παρασιτική, ισχύ η οποία όµως είναι άρρη- 
κτα συνδεδεμένη µε την ευστάθεια της λειτουργίας του ΣΗΕ και συνεπώς αν υπάρχει έλλειμμα της 
απαιτούµενης άεργης ισχύος το Σύστημα κινδυνεύει να χάσειτην ευστάθεια και ίσως τελικά να οδη- 
γηθείσε ολική σβέση. 


Έτσι λοιπόν, το θέµα δεν είναι απλά και µόνο αν έχουµε τη διαθέσιμη ισχύ να καλύψουμετο ζητού- 
µενο ηλεκτρικό φορτίο! Εύλογο είναιτο ερώτημα: πού έγκειται η δυσκολία κάλυψηςτων απαιτήσεων 
της άεργης ισχύος; Δυστυχώς, η άεργη ισχύς είναι θα λέγαμε «δύστροπη», δηλαδή δεν μεταφέρεται 
καθόλου εύκολα! Η µεταφορά άεργης ισχύος συνεπάγεται πτώση τῆς τάσης. Στο ελληνικό ΣΗΕ τα 
κέντρα παραγωγής είναι άλλα μακρύτερα και άλλα πιο κοντά στα καταναλωτικά Κέντρα. Η απαιτού- 
µενη άεργη ισχύς δεν είναι δυνατόν να καλύπτεται εξ ολοκλήρου απότα µακρινά κέντρα παραγωγής 
ήτις εισαγωγές. Για παράδειγµα, το µεγάλο µπλακάουττης 12ης Ιουλίου 2004 στο ελληνικό ΣΗΕ,που 
είχε αποτέλεσµα νατεθείεκτός τάσης το νότιο µισό τµήµα της Ελλάδας, οφειλόταν στην ανεπάρκεια 
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κάλυψης των αυξημένων αναγκών άεργης ισχύος που υπήρχαν λόγω της µεγάλης φόρτισης των 
γραμμών υπερυψηλής τάσης Βορρά - Νότου. Στην περίπτωση εκείνη υπήρχε η διαθέσιμη παραγω- 
γή ισχύος για την κάλυψη της ηλεκτρικής ζήτησης, όµως αυτό δεν ήταν ικανό για να κρατήσει την 
ευστάθεια του Συστήματος. 


Διαθεσιμότητα και ευστάθεια 


Συμπέρασμα: κάποιες περικοπές φορτίου επιβάλλονται ορισμένες φορές για να είναι δυνατή η 
ρύθμιση καινα κρατηθείη ευστάθεια του Συστήματος, παρ’ ότι µπορείνα φαίνεται ότι υπάρχει η ὃδι- 
αθέσιµη ισχύς παραγωγής για να καλύψει όλη την ηλεκτρική ζήτηση». 


Σημειώνεται ότιοιλάμπες πυράκτωσης καταναλώνουν την ηλεκτρική ισχύ που τους παρέχεται 
χωρίς καµία άλλη διαδικασία. Το αντίθετο συμβαίνει µετους συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού 
(Σ.Λ.Φ.) οι οποίοι πρέπει να περιέχουν ένα πολύπλοκο ηλεκτρονικό κύκλωμα - που διορθώνει 
τη χαμηλή άεργο ισχύ τους και την υψηλή συνολική διαταραχή των αρµονικών (χωρίς να τις 
εξαφανίζει). Απότη στιγµή που αυτό δεν συμβαίνει, τότε οι Σ.Λ.Φ. ζητούν ισχύ από το σύστηµα 
ηλεκτροδότησης, που «κυλά» εντός των καλωδίων µε ένα είδος διογκούµενων κυμάτων (καται- 
γίδες), και µε αυτό τον τρόπο αλλοιώνεται προς το χειρότερο η ηλεκτρική ροή και αυξάνεται η 
απώλεια ρεύµατος στο γενικότερο κύκλωμα µε επιπλέον προεκτάσεις, όπως είναι η κατάρρευ- 
ση μετασχηματιστών και η καύση των καλωδίων πολύ γρηγορότερα από το σύνηθες, ή ακόµα 
και η εκδήλωση πυρκαγιών. 

Αυτό εἰναιτελικάτο γεγονός που έχει ωθήσει πολλούς ερευνητές να δηλώνουν ότι οποιαδήπο- 
τε κέρδος υπάρχει µετους Σ.Λ.Φ. χάνεται εξαιτίας τής χαμηλής άεργης ισχύος και των υψηλών 
αρµονικών τους. Μερικοί μάλιστα προτρέπουν τις βιομηχανίες παραγωγής ρεύµατος να χρεώ- 
νουν στους καταναλωτέςτις δαπάνες για τα διορθωτικά µέτρα που απαιτούνται. 

Ένα ακόµα γεγονός που αποκρύπτεται είναι ότι κάθε λαμπτήρας «οικονοµίας» «τραβάευ ηλε- 
κτρισµό περισσότερο από όσο αναφέρεται. Για παράδειγµα ένας λαμπτήρας 18)Ν «τραβάει» 
ενέργεια έως και 20Ν9ν εάν διαθέτει ηλεκτρονικό εκκινητή. Εάν ο εκκινητής είναι µαγνητικός, 
τότε χρειάζεται έως και 25ΝΝ/5» 

Από τα ανωτέρω αποκαλύπτεται µια ακόµα κρυφή δαπάνη ενέργειας και απόκρυψη γεγονό- 
των, δηλαδή «κρυφά» αέρια τού θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα, από τους λαμπτήρες εξοικο- 
νόµησης ενέργειας. 


Ανακεφαλαιώνοντας 


Ανακεφαλαιώνονταςτα κυριότερα εξ όσων μέχριτώρα αναφέρθηκαν μπορούμε να πούμε ότι: 
Οι µελέτες που έχουν διεξαχθεί για τις λάµπες «οικονοµίας» δεν λαμβάνουν υπόψη τους όλες 
τις διαδικασίες που απαιτούνται για να παραχθούν., από τα υλικά εξόρυξης έως τα κόστη ανα- 
κύκλωσης. Τα οποία εμπεριέχουν και την επιστροφή τού υδραργύρου κυρίωςσε Κίνα και |νδία, 
γεγονόςπου συνεπάγεται µέγα κόστος μεταφοράς και εξίσου τεράστια έκλυση θερµοκηπιακών 
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αερίων. Δεν λαμβάνεται υπόψη η διαφυγή υδραργύρου στην ατμόσφαιρα κατά τη διαδικασία 
τής εξόρυξης υπολογιζόµενη έως και 4050. 

Αγνοείταιτο κρίσιμο και επικίνδυνο και συχνό γεγονός τής θραύσηςτους, τόσο κατάτη µετα- 
φορά τους όσο και κατά τη χρήση τους µετις βλάβες στην υγεία καιτη ρύπανση τού περιβάλ- 
λοντος που επέρχεται στη συνέχεια, µέχρι το απλό γεγονός τής σταδιακής µείωσης στη Φωτει- 
νότητάςτου. 

Δεν εμπεριέχεται η παραμικρή νύξη γιατο γεγονός ότι εκλύουν 4 τοξικά αέρια κατάτη λειτουρ- 
γία τους καιτις βλάβες στην υγεία όσων βρίσκονται γύρωτους, ειδικά σε κλειστούς χώρους. 

Δεν εμπεριέχουν (αν και αναφέρονται και στα δύο πορίσματα τής επιστημονικής επιτροπής 
τής Κομισιόν) τα κόστη στην υγεία απότις βλάβες εκτων τριών άκρως επικίνδυνων υπεριωδών 
ακτινοβολιώντους. 

Επιπλέον δεν λαμβάνεται υπόψη η σωρεία ασθενειών που προκαλεί το ισχυρό µπλε φάσμα 
τους όταν τις χρησιμοποιούμε µε το ξεκίνημα τής νύχτας. Ούτε λόγος βεβαίως για το παλμικό 
φως το οποίο θεωρείται ως µη υπάρχον, αν και το Ινστιτούτο Ιρλέν εκτιµά ότι πλήττει το 40960 
τού πληθυσμού και επιπλέον έχει αποδειχθεί ότι γίνεται αντιληπτό από τον αμφιβληστροειδή. 
Εμπεριέχουν δηλαδή τερατώδη λάθη ή παραλείπονται κρίσιµες συνιστώσες. 

Δεν λαμβάνουν υπόψη τουςτον παράγοντατων συνεπειών στην ανθρώπινη υγεία, καιτοπερι- 
βάλλον, είτε από τυχαία θραύση ενός Σ.Λ.Φ. είτε από θραύση χιλιάδων από αυτούς ύστερα από 
φυσική καταστροφή, βλάβη σε εργοστάσιο παραγωγής, σύγκρουση τρένων που τους µεταφέ- 
ρουν, βύθιση πλοίων κ.λπ. 

Δεν λαμβάνουν υπόψη τους την κρυφή δαπάνη ενέργειας, (άεργο ισχύ) που για κάθε έναν 
Σ.Λ.Φ.. Ένας Σ.Λ.Φ.των 11 χρησιμοποιεί στην πραγματικότητα 20ΝΝ. Η επιπλέον δαπάνη των 
ΟΝΝ για κάθε ένα Σ.Λ.Φ.,που δεν υπολογίζεται, µπορεί να δείχνει µικρή/(ορισµένες φορές είναι 
διπλάσιαβό), και δημιουργεί µέγα πρόβλημα αναγόµενη στα 4 δισεκατομμύρια λαμπτήρες «οι- 
κονοµίας», που χρειάζονται - µόνο -τα κράτη µέλη τής Ε.Ε. για το φωτισµότους.5/5853οὺ 

Δεν λαμβάνεται υπόψη το τεχνικό αδιέξοδο που θα προκύψει µε την εγκατάσταση και χρήση 
δισεκατομμυρίων Σ.Λ.Φ., στα δίκτυα ηλεκτρισμού. Ἐλληνες πανεπιστημιακοί έδειξαν ότι χρήση 
τους σε ποσοστό άνω τού 2500 είναι δυνατό να προκαλέσει κατάρρευση των δικτύων. 

Δεν λαμβάνονται υπόψη τα κόστη και η δαπάνη ενέργειας για την αντικατάσταση των Φφωτι- 
στικών, συστηµάτων τα οποία δεν μπορούν να λειτουργήσουν µε την τεχνολογία των Σ.Λ.Φ.. 
Δεν λαμβάνεται υπόψη π.χ. ότι οι Σ.Λ.Φ. δεν είναι δυνατό να ανάψουν πάνω σε ανεμιστήρες 
οροφής, δημιουργώντας έτσι την άµεση ανάγκη είτε τής κατάργησης των Σ.Λ.Φ., είτε των ανε- 
µιστήρων οροφής, είτε οιουδήποτε σημείου (π.χ. πόρτα γκαράζ) ἡ συσκευής που δημιουργεί 
κραδασμούς! 

Δεν λαμβάνεται υπόψη η απώλεια θερμότητας από τις λάµπες πυράκτωσης. Μελέτες έχουν 
δείξει ότιη χρήση των Σ.Λ.Φ.θα ὠφελήσει ορισμένες περιοχές και θα βλάψει άλλες εξαιτίας αυ- 
τού τού παράγοντα. 


56 Ππαρ:/εανείπεῦι0.ο{σ/εΠ-τεα[-ροννεί-αδεά 

57 Πίίρ:/αοπιννεῦ.εοπι/Ισπησ/Πιάάεπ οορίς οῇς 0109/ 

5δ ΠΠρ://επ.ννΙκιρεάἰα.ο{σ/ννικὶ/Ῥοννει Γαοίοί 

59 ΠΠρ://6ουπά.ννεςίποςί.οοπ/αΠίΙοΙες/Ιπεαπάεςοεπί.ΠίπιΗρΕ 

60. παρ:/νν/ν/.οάπ.εοπι/οΙος/1470000147/Ρροςί/450043045 πιπι] 

61 Πίίρ:/ΑΜννν/ Ίεπο.στ/οπετογννεεκ0δ/απςΙεβ]ες/ρασεθ6/άἰαΐγπας.ράξ 
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Γεμάτες λάθη οι μελέτες αξιολόγησης για τις λάμπες «οικονοµίας» 

Δεν λαμβάνεται υπόψη ότι ένας Σ.Λ.Φ. 119Ν παράγει τόσο φως όσο παράγει ένας λαµπτήρας 
40ΟΝΝ και ότι οἱ αναλογίες που προπαγανδίζονται στους καταναλωτές απέχουν κατά πολύ τής 
πραγματικότητας εάν υπολογίσουµετην ακριβή εκροή σε|µπιθη καιτην αναμενόμενη απώλεια 
φωτισμού στη διάρκεια χρήση τους 

Δεν λαμβάνεται υπόψη η συστηματική παραπληροφόρηση των καταναλωτών για µια σειρά 
κρίσιµα ζητήματα, που αφορούν υγεία και περιβάλλον, όπως τη σωστή χρήση,τη σωστή τοπο- 
θεσία, την ακριβή ισχύ αντικατάστασης των υφιστάμενων λαμπτήρων πυράκτωσης µε Σ.Λ.Φ., 
τους κινδύνους από θραύση, τον σωστό τρόπο ανακύκλωσης κ.λπ. κ.λπ. 

Δεν λαμβάνεται υπόψη ότι η αλλαγή από την καλή ποιότητα φωτισμού των λαµμπτήρων πυρά- 
κτωσης στη µέτρια έως απαράδεκτα κακή ποιότητα φωτισμού των Σ.Λ.Φ., δεν είναι µόνο ένα 
µέσο για κάποια υποτιθέµενη µείωση στην κατανάλωση ενέργειας, αλλά δραματική αλλαγή σε 
μυριάδες ηλεκτρο-φυσικο-χηµικές διαδικασίες τού ανθρώπινου οργανισμού, όπως πολύ σω- 
στά τονίζει µετο υπόµμνηµά της η επιστημονική επιτροπή τής Κομισιόν. 

Δεν λαμβάνεται υπόψη ότι οι λαμπτήρες «οικονοµίας» όταν λειτουργούν εκπέµπουν συνεχώς 
πέντε είδη επικίνδυνων ακτινοβολιών, (κάτι που δεν συμβαίνει µε τους λαμπτήρες πυράκτω- 
σης). Συγκεκριµένα: 

Καιτατρία είδη υπεριωδών ακτινοβολιών. Σημειώστε ότι στο περιβάλλον εισέρχονται από τον 
"Ἠλιο µόνο οι Α και Β. Οι άκρως επικίνδυνες ακτινοβολίες Γ σταματούσαν στη στρατόσφαιρα. 
Σήµερα βρίσκονται δίπλα µας µέσω των ασφαλών και πράσινων λαµπτήρων «οικονοµίας». 

Ὑπερήχους. Να θυμίσω µόνο τα τείχη τής ἱεριχούς. Ουδεμµία έρευνα έχει γίνει για την επικιν- 
δυνότητά τους. Γνωρίζουμε µόνο ότι οι «οικονομικές» προκαλούν διαταραχές σε ευαίσθητες 
συσκευές. 

Ακτινοβολίες στο φάσμα τού µπλε. Πλήθος ασθενειών από αυτό το φάσμα. Χιλιάδες οι επιστη- 
µονικές εργασίες. 

Ακτινοβολίες στη συχνότητα των ραντάρ πλάσματος. Χώρος που καλύπτεται από απόλυτη 
μυστικότητα. Κορυφαίος επιστήµονας στο χώρο αυτό µου δήλωσε ότι δεν πρόκειται να βρω 
τίποτα όσο κι αν ψάξω επειδή το ζήτημα θεωρείται υψίστης εθνικής σημασίας για κάθε ισχυρό 
κράτος... 

Αρµονικές (βρόµικο ηλεκτρισμό). Ἐχει βρεθεί ότι η απουσία βρόµικου ηλεκτρισμού ότι βελτι- 
ώνει δραματικά την υγεία πασχόντων. 


Εδώ λοιπόν υπάρχει η απίστευτη περίπτωση των «οικονοµικών» λαμπτήρων µετη συγκεντρω- 

ένη πενταπλή ισχύ των ανωτέρω ακτινοβολιών.Γιατα µέλη τής επιστημονικής επιτροπής πέρα 
βρέχει, ενώ γιατην Κομισιόν καιτα υπουργεία Υγείας των κρατών µελών ισχύει διαστρεβλωμέ- 
νο το λεχθέν από τον Αρχιμήδη: «µη µου τους κύκλους τάραττε». Με άλλα λόγια, πλήρης αδια- 
Φφορία αν και αυτές οι ακτινοβολίες εκπέµπονται συνεχώς και συγκεντρωτικά πάνω σεεµάςτους 
δύσμοιρους και αφελείς καταναλωτές καθώς και στα µέλη των οικογενειών µας. 


Μετά από τα ανωτέρω γεγονότα ζητείται επειγόντως κάποιος κορυφαίος ξερόλας από την 
(Πθ6εηῤεαςς και ένας µη διεφθαρµένος αξιωματούχος τής Κομισιόν, να µάς βεβαιώσουν υπευ- 
θύνως, ρητά και κατηγορηματικά γνωρίζοντας τις συνέπειες τής ψευδούς δήλωσης, ότι οι συ- 
µπαγείς λαμπτήρες φθορισμού είναι φιλικοίπροςτο περιβάλλον και ασφαλείς γιατους ανθρώ- 
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Γεµάτες λάθη οι μελέτες αξιολόγησης για τις λάμπες «οικονομίας» 
πους. Ίσως έτσι κατανοήσουμµετι σηµαίνειη έκφραση «λαμπτήρες ασφαλείς, οικονομικοί και 
φιλικοίπρος το περιβάλλον». 
Ασφαλείς; 
Οικονομικοί; 
Φιλικοί; 
Αν είναι δυνατόν!!! 
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Η πλήρης και επικίνδυνη άγνοια τής 


ἀι{θθηρθαςα γιατις «πράσινες» λάμπες 


ῶ 


Ηκυρία τής φωτογραφίας, κρατώντας µια λάμπα πυράκτω- 
σης στο χέρι, δηλώνει µε ύφος αυθεντίας (σε βίντεο που 
κυκλοφορείστο ίντερνετκαιλήφθηκε από εκδήλωση τής 
Γκρινπίς στο Βερολίνο), ότι η συγκεκριμένη λυχνία πυρά- 
κτωσης είναι επικίνδυνη για το περιβάλλον και πρέπει να 
αντικατασταθείάµεσα µε συμπαγή λυχνία φθορισμού. Εδώ 
έχουµε µια περίπτωση οργουελικής διαφήμισης. Ένα προ- 
ῖόν φοβερά τοξικό γιατους ανθρώπους και άκρως ρυπαρό 
για το περιβάλλον, βάφεται πράσινο, µετο τρακτέρ στο 
υπόβαθρο να λιώνει χιλιάδες µῆ ρυπαρές και µη τοξικές 
λάμπες πυράκτωσης. Στην περίπτωση που χιλιάδες λαμπτή- 
ρες «εξοικονόμησης», (όπως είναι ο διαφηµιστικός όρος 
που χρησιµοποιείη Γκρινπίς γιατους συμπαγείς λαμπτήρες 
φθορισμού), συνθλίβονταν στον {ίδιο χώρο, η πλατεία θα µε- 
τατρεπόταν σε κρανίου τόπο, θα ήταν εξαιρετικά τοξική για 
τους ανθρώπους για αμέτρητα χρόνια και ἠ κυρία τής φωτο- 
γραφίας, όπως και κάθε παραβρισκόµενος θα αρρώσταιναν 
βαριά, ίσως να πέθαιναν από τα υπερτοξικά υλικά των «πρά- 
σινων»λαμπτήρων που θα διαχέονταν στο περιβάλλον. 
μιίρ.//νννννν.γοιυίιμθθ.«οΙΙ/ν/αίς/2ν-ί ΟΧΖΙο 


Η άγνοια που επιδεικνύει η συµπα- 
θής και πολύ αξιόλογη περιβαλλοντι- 
κή οργάνωση «ἴθ6εηπρεαςε, σε κρί- 
σιµες παραμέτρους σχετικά µε την 
ύπαρξη και χρήση των λαμπτήρων 
«εξοικονόµησης» συνιστά παράγο- 
ντα κινδύνου γιατην υγεία των κατα- 
ναλωτών και συντελεί στη βαριά ρύ- 
πανση τού περιβάλλοντος. 

Συγκεκριµένα: 

1ο. «Αγνοεῦ ότι ορισμένοι απότους 
λαμπτήρες «οικονοµίας περιέχουν 
ραδιενεργά υλικά. 

2ο. Αγνοεί ότι όλοι τους δηµιουρ- 
γούν µίνι πυρηνικές αντιδράσεις 
εντόςτους. 

3ο. Αγνοεί ότι αφήνουν ραδιενεργά 
κατάλοιπα τα πρωτογενή υλικά που 
χρησιμοποιούνται σε αυτούς, όπως 
οι σπάνιες γαίες. 

Δο. Αγνοεί ή αδιαφορεί για το γεγο- 
νός ότι υπάρχουν εκατοντάδες εκα- 
τομμύρια άτοµα ευαίσθητα στο φως 
των«οικονοµικών»,(και!| ΕΓ) ταοποία 
µετη γενικευμένη χρήση τους ωθού- 
νται σε κοινωνικό εξοστρακισµό. 

5ο. Ἐχει ξεχάσει παλαιότερη θέση 
της µετις οποίες «ανεχόταν» να δίνο- 
νται λάµπες πυράκτωσης µε συντα- 
γές γιατρών σε πάσχοντα άτοµα. 

6ο. «Αγνοεῦ ότι η ακτινοβολία στο 
φάσμα τού µπλετων λαµμπτήρων «οι- 
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Η πλήρης και επικίνδυνη άγνοια τής (γεδηρεαςε για τις «πράσινες»... 


κονοµίας» είναι κατά πολύ δυ- 
σµενέστερη για την ανθρώπινη 
υγεία από αυτή των λαµπτήρων 
πυράκτωσης, µε αποτέλεσµα η 
εκτενής χρήση τους να αποτε- 
| λεί δυναµίτη που καταστρέφει 
Υδρήργυρος στις λάμπες -στην κυριολεξία - την ανθρώ- 
εξοικονόμησης πινη υγεία. 

Μήβαι και αλήθειες 7ο. Αγνοεί ότι η εκροή υπερι- 

ον να ονμν ωδών ακτινοβολιών από τους 

ο ωω «οικονομικούο»ν λαμπτήρες συ- 
νιστά σοβαρό παράγοντα κιν- 
δύνου για την υγεία των κατα- 
ναλωτών. Και αγνοεί ότι εκτός 
απότις υπεριώδεις Α και β εκπέ- 
µπουν καιτην υπερ-τοξική ακτι- 
νοβολία [, µια ακτινοβολία που 
δεν φτάνει στη Γη, επειδή εµπο- 
δίζεται από τη στρατόσφαιρα, 
αλλά την ρίχνουν οι «οικονοµι- 
κο στα κεφάλια µας. 

8ο. Αγνοεί ότι το µπλε φάσμα 
των λαμπτήρων «οικονομίας» 
(και | ΕΓ) επιφέρει ξεχαρβάλω- 
μα των βιολογικών ρυθµών µε 
αποτέλεσµα την «καλλιέργεια» 
μυρίων όσων παθήσεων. 

9ο. Αγνοεί ότιτο ίδιο αυτό μπλε φάσμα επιφέρει σοβαρές βλάβες στην επιφάνεια και στο βυθό 
των οφθαλμών, εἰδικά όταν προέρχεται από τους «οικονομικούς» τελευταίας γενιάς, τους λα- 
µπτήρες | ΕΡ και ότι αυτό το µπλε βλάπτει τα µάτια ακόµα και όταν το κοιτάμε. 

10ο. Έχει ξεχάσει παλαιότερη θέση της ότι πρέπει να ισχύει η Αρχή τής Πρόληψης», ειδικά 
για θέµατα στα οποία δεν υπάρχει οριστική επιστημονική άποψη όπως το ενδεχόμενο βλα- 
βών στην υγεία από ποικίλα ηλεκτρομαγνητικά πεδία,τα οποία εκπέµπονται και απότις λάµπες 
«οικονομίας». 

11ο. Αγνοεί και εν µέρει συμμετέχει στην απύθµενη παραπληροφόρηση των καταναλωτών 
σχετικά µε την επικινδυνότητα τού υδραργύρου που περιέχουν οι «οικονομικοῦ λαμπτήρες. 
Αυτή η τακτική έχει ως αποτέλεσµα να έχει παγκοσμίως η προσπάθεια ανακύκλωσης καιτοπε- 
ριβάλλον παντού στη Γη να ρυπαίνεται µε χιλιάδες τόνους υδραργύρου απότις «οικονομικές» 
που απλά και µε αυτοδολοφονική άγνοια οι καταναλωτέςτις πετούν στα σκουπίδια και όχι στο 
έστω γελοίο και υποτυπώδες σύστηµα των χάρτινων κάδων ανακύκλωσης. 

12ο. «Αγνοεῦ βασικά δεδοµένα σχετικά µε την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος από τις 
«οικονομικές όπως είναι η άεργη ισχύςτους, η οποία διπλασιάζει την κατανάλωση ενέργειας, 


ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ἀακΕΕΝΡΕΑέΕ 


[ελα ὁ Πές η Εχαα μύμησηβ ή! 
μα ή ο. 


ἑρνωηρνωευ, Κλιύβης 3. τὴς Γή ῥήμαα ω. 3 ὐ - 8 ἡὐ ΤΝ ᾱ 3 πα βεὐπμεας µ- 
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Η πλήρης και επικίνδυνη άγνοια τής ἄγεδηρεαςε για τις «πράσινες»... 


(εε[αΠἨτ]ίσ]ιος ΟευδΙ Ρο 


ωεδός ἁπππρη": 
Πμνσημηίσῄε Τ. νότα 
«Βείπι ΑπήΠμεΠ εἶΠετ ραι- 
ρε [Ε 1, 30 σι Ἠτεςῖν 
ελσαι ΕαπώἙ με απ πο Ἱ- 
Εκεή Γαβήκπες επι 8. απιµαΓ 
ἄεν Ἰαμης εἰπε Ἑτππίε- 
πες Εαπηρε εφεσεὶ μπκὲ οἶπ 
ἳ Τπῃ ἧπιπιπ Πεὶ μα ἄση Εοήσῃ. 
ο Πίτε Ῥοπαλεήω πα ες 50) 11- 
προ επ Εμμ δαα- 
πας Ἀπη εε[ασπ Απαπή Ἑεκαπι 
μα νκα πες «τετ λἀτομὰς 
μας τπτ οπή 
ὕκνομῃ.Απάαϊι, Ἱηππιμιά 
ΠεΓ ἁπεππωσγεὴ [ντ ὑνμὰη 
πας ὅπα ἠεπ ΕΑμΠΕ ἵπ 
ἄν Εππς πως Μπες 


Ενα νετ ᾖαπε αἩη Ἠπιησήείπ 
μεμαΓ. απι 11. [ασια εἶπετ 
ΒΜαιππιρατ ερ επι ῥοτηπίτα 
Κήημη πμπάοι Ηεμτο επ - 
Με]. επ ρω Τερς ερΏςτ επ: 
βατκται Ἠπασαιμαίῃ Όετ Ίπι- 
πιετ κάτετε επ] ΗΠῆ πα 
τι ο τπτ] 
νμανκη βάκνός δρ τγπαμπι Ἡ 
ι Π]πι Ἡ η εν; 
αννς Βαλωίνας Ἡς ἠκα ΚΙΜά. 
Βεήε μέν ΕΗΙ παὶ πει 
Επεμεόε {ή ἀππηϊτίτετ ΕΒα Γειγκ]- 


απο Ίσρ σε Παµιση Πιήη; 


ο ἹΠΠμηπ Ἡ 
Επιῃ --μδεή[οτ, ἵνα 
ἤεπ ια κρεπάσι ΕΚΜΠ 
ἵ μπ με το Ἡ 
πο η ο το η 


ΗΗρΣΗ πι αὖτι [η ετ: 
νμί ο η επεπηἰσξ 
απὸ Ἰππαήνας Ὠεύῥηίσε 
παπί ἰλήσείπει εξ Ὅσά 
πεὶή κῆι πάπει Τσε ση. 
γκι, μη εἰπόπα ἐδκ-ξι Ἅπα- 
ἤσ ει ποκμ ο Εισαι τπή 
ἠσπήρες Καπ 
πει πα ες Κινεε εἰ- 
μπεζ, πάς Ἠμ αὐπριεΗ 
ὑπ Τη 
ΟΕ ΠΙΡΓΕΠ Ὀοπαάηι- 
πει, ἄἱ πε[έπο Ὕτεπι ἱεἰσίτα- 
δει ο μμμνη πωπφεήεπ. Πσοὰι 
ἔες Επέεαε 


μα εμας 


ΜΜΕΗΤΕΤΗΠΙ 


'γεγονός που δεν το αναφέρει, συµµε- 
. τέχοντας έτσι στα φουσκωμένα διαφη- 


µιστικά τερτίπια των πολυεθνικών. 

13ο. Ὑποστηρίζει ότιτο παλµικό φως 
των «οικονοµικών» δεν προκαλεί προ- 
βλήματα υγείας, αν και δεν υπάρχει η 
παραμικρή εργασία που να το αποδει- 
κνύει, ενώ αντιθέτως υπάρχουν άλλες 
που υποδεικνύουν το αντίθετο. 

149. Δεν «βλέπει να υφίσταται κα- 
νένας παράγοντας κινδύνου για τους 
καταναλωτές, µε τη χρήση των λα- 


µπτήρων «εξοικονόμησης», παρά το 
γεγονός ότι η µεροληπτικά κινούμενη 

"επιστημονική επιτροπή τής Κομισιόν, 
υπέρ των «οικονοµικών», βρήκε στο πρώτο πόρισµά της ότι υφίσταται παράγοντας κινδύνου 
από δύο συνιστώσες λειτουργίαςτους. Το μπλε φάσμα και τις υπεριώδεις ακτινοβολίες για τις 
οποίες υπήρξαν επιπλέον προειδοποιητικές ανακοινώσεις από υπουργεία τής Βρετανίας και 
τού Ισραήλ! Σημειώνεται ότι στο δεύτερο πόρισμα τής επιστημονικής επιτροπής τής Κομισιόν 
τα δεδοµένα εμφανίσθηκαν κατά πολύ δυσµενέστερα για την υγεία των καταναλωτών αν και 
πάλι έγινε προσπάθεια αθώωσης των «οικονοµικών». Ωστόσο δηλώθηκε ότι θα υπάρξει αύξη- 
ση των ποσοστών καρκίνου σε µέρη όπου χρησιμοποιούνται περισσότερο. Προφανώς αυτά εἰ- 
ναι τα κάθε είδους εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα νοσοκομεία και τα γραφεία! 


3 αν ἅσις 


ο σης ὅα--ῃ ῥν ὧν κ. 


Όλα αυτά τα γεγονότα εκθέτουν την Γκρινπίς αν µάλιστα λάβουμε υπόψη µας ότι υποστήρι- 
ζεπως οιλάμµπες «εξοικονόμησης» είναι απολύτως ασφαλείς για την ανθρώπινη υγεία πριν καν 
υπάρξει, έστω και αυτή η πρώτη, αντιεπιστηµονική έκθεση τής επιστημονικής επιτροπής τής 
Ε.Ε. Άραγε µεποιες ανύπαρκτες γνώσεις µέλη τής ἄ(ίθ6εηρεαςε και µε ποια ανύπαρκτη βιβλιο- 
γραφία τόλµησαν να κάνουν προς το κοινό τέτοιες δηλώσεις, όταν η ίδια η επιστημονική επι- 
τροπή για να βγάλει τα (µεροληπτικά) συμπεράσματά της αναζήτησε (για να βασιστεί) μελέτες 
σχετικές µετους παλαιότερους σωληνωτούς λαμπτήρες φθορισμού, επειδή... δεν υπήρχαν δε- 
δοµένα γιατις νέου τύπου «οικονομικές»; 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην προπαρασκευαστική φάση των τεχνικών συζητήσεων γι αυτές 
τις λάμπες, όπου συμμετείχε η ΝΝΙΝΕ, αλλά απουσίαζε η ἄ{66ηρεαςε, υπήρξαν καταγγελίες πα- 
σχόντων που τόνιζαν ότι το φως από τις «οικονομικές» λάμπες τούς δημιουργεί προβλήματα 
υγείας. Η διευθύνουσα τη συζήτηση Ν{ο, µια κολοσσός ολλανδική τεχνική εταιρεία, στα πορί- 
σµατατής οποίας βασίστηκε η Κομισιόν για να προωθήσειτους« οικονομικούς», δήλωσε άγνοια 
για ζητήματα υγείας και πρότεινε να διεξαχθούν επιστημονικές έρευνες. 

Περιέργως, η απούσα Γκρινπίς «γνωρίζει», για τα θέµατα υγείας αν και δεν έχει ούτετη γνώση, 
ούτε τους ειδικούς, ενώ περιέργως ουδεμία έρευνα πραγματοποιήθηκε στη συνέχεια από την 
Ε.Ε., παρά τη σύσταση τής εν µέρει αρμόδιας τεχνικής εταιρείας. 

Σε αυτότο βιβλίο σχολιάζονται και κρίνονται σηµείο προς σηµείο όχι µόνοτα επιχειρήµατατής 
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Γκρινπίς αλλά πολύ περισσότερα κρί- 


Λάμπες Εξοικανόµησης - Μία λαμπρή ιδέα σιµα ζητήματα. Ωστόσο για την ιστο- 
ρία τού θέµατος ας δούµεποια ήταν η 


Την εβάμένη ρορά Βᾷ | δημὑημιήσετε τὸ δικα Ἡ λεετμικζῦ κα ν - κ : , . 
ἄν οίοας τα φδῖς ορεκτο ο Ανά κό κ ή πο τω ο ληεορή ενοσα ευγενική, κατά τα άλλα, απάντηση τής 
κάνετε ρήματα ει ΦυμβἀλΛετε, πάρό τη Εἰμήσή σας, στήν αλλαγή τω Μήματος; ζ - 
αγαπητής µου οργάνωσης: 
ΥΕΑ | | 
74 ( Η απάντηση τής 
. πα αν 
[--- -α ππαά 
«ιΓθθΘθηῤροθαςθ 
Μόνα το 10Ἠ, της ενέργειας που µατανπλάνώσον σι ποινές λάμπες παρακτώσεως 
πρησιμοπαιείται πα φωτισμό. Το υπάήσαπο 803. της εΜέργειας γίνεται Βερμότηπα 
κα χάνεται. Στην αγαρᾶ κικἀσιμαροἠν ἠαμπτήρες έως τεχµαλοίας, αἱ σαµπαγείς ς { 
Ααμππηρες πλ: χαμηλής, κατανἁλιοστις, που κατα ναλώμύσιεν ᾱ έως 5 μελωστ: Αγαπητέ κυριε Μουσουλιώτη, 
λιμάπερη ενέαγεια και διαμκα Ἀ-15 φὴβὲέὲ πεμιδαύτερα, Η εξσικανἁμηστι Η (/θεηρεαςθ, στα πλαίσια της εκ- 
/ 


στρατείας για τις Κλιματικές αλλαγές, 
προωθεί δυναμικά την εξοικονόμηση 
ενέργειας ως το 50906 της λύσης για την 
αντιμετώπισή τους. Ένα από τα πρώτα 


και αυτονόητα βήματα προς αυτή την 
Δείγμα παραπληροφόρησης των καταναλωτών, (προφα- πα ϱηµ ο Ἴτη 


ο... - Ἡ .. κατεύθυνση είναι η αντικατάσταση µε 
νώς λόγω άγνοιας), σχετικά µετις αναλογίες σε Ιαίΐ από . λ ι 
ι ι ν ν εν ν π ν 
ιστοσελίδα που βρίσκεται στο διαδίκτυο. όµο των ενεργειοβόρων λαμπτήρω 


Γρ «//ννννν. ΠΥργοεηρἰαπεί.ργ/πιαρε»/Ικαπιριρά{ πυρακτώσεως µε λάμπες εξοικονόµη- 
σης ενέργειας. 

Το 9096 της ενέργειας που καταναλώ- 
νουν οιλαμπτήρες πυρακτώσεως δε μετατρέπεται σε φως αλλά σε θερμότητα. Αντίθετα, οι λάµπες 
εξοικονόμησης ενέργειας καταναλώνουν 4-5 φορές λιγότερη ενέργεια απότις συμβατικές. Η µείω- 
ση στην κατανάλωση ενέργειας που συνεπάγεται η χρήση τους σημαίνει φυσικά και τη σηµαντική 
µείωση των εκπομπών αερίων τού θερμοκηπίου, των κύριων υπευθύνων για τις Κλιματικές αλλα- 
γές. Η αντικατάσταση των λαμπτήρων πυρακτώσεως στην Ελλάδα µε λάμπες εξοικονόμησης ενέρ- 
γειας, θα καθιστούσε περιττή τη λειτουργία ενός ρυπογόνου σταθμού παραγωγής ενέργειας. Στην 
Ευρώπη ο αντίστοιχος αριθµός ανέρχεται σε 25 «βρόµικα» εργοστάσια. Είναι προφανές επομένως 
το όφελος για το περιβάλλον από τη χρήση των λαμπτήρων εξοικονόμησης. 

Το τελευταίο διάστηµα έχουν διατυπωθεί διάφορες ανησυχίες σχετικά µε τον υδράργυρο που πε- 
ριέχουν οιλάμπες εξοικονόμησης, καθώς και για πιθανές επιπτώσεις στην υγεία από τη χρήσητους. 

Σχετικά µε αυτά τα θέµατα, η ά{θεηρεαςθ δηλώνειτα εξής: 

-Η ποσότητα υδραργύρου που περιέχεται σε µία λάμπα εξοικονόμησης είναι από 2 έως 5 µικρο- 
γραμμάρια, δηλαδή εκατό περίπου φορές λιγότερη από την ποσότητα που περιέχει ένα θερµόµε- 
τρο. Επιπλέον η τεχνολογία συνεχώς βελτιώνεται και µαζίτης μειώνεται η ποσότητα υδραργύρου. 
Η ανακύκλωση των λαμπτήρων εξοικονόμησης βέβαια είναι απαραίτητη και γίνονται προσπάθειες 
προς αυτή την κατεύθυνση, παράλληλα µε την απαγόρευση των συμβατικών λαμµπτήρων πυρα- 
κτώσεως. Στην Ελλάδα την ανακύκλωση των χρησιµοποιηµένων λαμπτήρων εξοικονόμησης ανα- 
λαμβάνει η «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.»3) Αξίζει επίσης να αναφέρουμε ότι η παραγωγή ενέργει- 
ας µε τη χρήση ορυκτών καυσίµων επίσης επιβαρύνει το περιβάλλον µε ποσότητες υδραργύρου. 
Έχει υπολογιστεί ότιχρησιμοποιώντας λάμπες εξοικονόμησης, μειώνοντας δηλαδή την κατανάλωση 


(4) νυννν.εΙεοίτουγε]ε.οί 
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ενέργειας, μειώνεται και ο υδράργυροςπου απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα. 
-Σε περίπτωση που σπάσει µία λάµπα εξοικονόμησης στο σπίτι µας, δεν υπάρχει λόγος για πανικό. 
Απλά κάνουμε ότι θα κάναµε αν έσπαγε ένα θερμόμετρο: 
μµαζεύουμε προσεκτικά τα θραύσματα µε ένα πανί ποτέ µε γυμνά χέρια, Και αερίζουµετο χώρο. 
-Οι λάμπες εξοικονόμησης τελευταίας τεχνολογίας, αυτές δηλαδή που διατίθενται σήµερα στην 
αγορά, λειτουργούν σε υψηλές συχνότητες που δεν προκαλούν προβλήµατα στην ανθρώπινη υγεία. 
Πα περισσότερες πληροφορίες σχετικάµετην εκστρατεία µαςγιατις κλιματικές αλλαγές καιτην εξοι- 
κονόµηση ενέργειας, µπορείτενα επισκεφθείτε την ηλεκτρονική µας σελίδα νννννν.εἰοροΠπιαίεςΠαηςε. 


δε 
Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία η διευκρίνιση µπορείτενα ξαναεπικοινωνήσετε στο ίδιο θ-πιαί]. 
Φιλικά Κρίων ΓΠούζιος 
Τµήµα Υποστηρικτών 


Σχόλια γιατις απόψεις τής ἀΓθθηρθᾶςθ 


1ο. Καμία απάντηση στο κρίσιμο ζήτημα τής ύπαρξης ραδιενεργών υλικών σε «οικονοµι- 
κούς» λαμπτήρες. 

Αυτό είναι εὐρηματού πρώην ανωτάτου στελέχουςτής ἄ{6θηῥρεαςθ, επικεφαλής στο Αμβούργο 
δρα Κίαιις 5ἵαη]εκ, µε τις λεπτομέρειες τής «μάχης παρασκηνίων σε κορυφαίο επίπεδο, μεταξύ 
τής ἄ{Θεηρεαςε και τού δόκτορα Κίαιυς δἴαπ]εκ να παραμένουν άγνωστες. 

Ο κ. 5ἴδπ]εκ ύστερα από έρευνα που διεξήγε κατ’ εντολή τής (Γ86ηρεᾶςθ, κατέληξε στο συµπέ- 
ρασμα ότι οι συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού είναι επικίνδυνοι επειδή εκπέμπουν ραδιενέρ- 
γεια και άλλα είδη ακτινοβολίας και ότι προκαλούν µεγαλύτερη επιβάρυνση στο περιβάλλον και 
στην ανθρώπινη υγεία, από τους λαμπτήρες πυρακτώσεως.” 

Ο κ. 5ἴαπ]εκ, μεταξύ άλλων παραθέτει στοιχεία που δείχνουν ότι ένα είδος λαμπτήρων υδραρ- 
γύρου «οικονοµίας που έχουν πλέον αποσυρθεί από το εμπόριο λόγω αµέτρητων προβληµά- 
των στη λειτουργία και ανακύκλωσήτους. Ωστόσο, αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι ότι η 
καμπάνια υπέρ των «οικονοµικών» λαμπτήρων βασίστηκε πάνω σε αυτά ακριβώς τα υπερ-το- 
ξικά τερατάκια, που η ἀ{θΘ6ηρεᾶςθ, τα θεωρούσε ως έξυπνη και πράσινη λύση για τον φωτισμό, 
άλλωστε πάνω σε αυτέςτις πρώιμης τεχνολογίας λάμπες «οικονοµίας» έγινε η έρευνα τού στε- 
λέχους της, που απέδειξε την επικινδυνότητα και τοξικότητά τους και αυτό είναι τα δεδοµένα 
ενδεικτικό γεγονόςτής βαθιάς άγνοιας που είχαν και προφανώς έχουν ακόµα και σήµερατα στε- 
λέχη της για αυτό το κρίσιμο ζήτημα. Αυτοίλοιπόν οιλαμπτήρες: 

α) Χρειάζονταν περισσότερη ενέργεια για να παραχθούν απότους λαμπτήρες πυράκτωσης. 

β) Τα συστατικάτους ήταν εξαιρετικά τοξικά (χωρίς να υπολογίζουμε τον υπερτοξικό υδράργυ- 
ρο) καιη ανακύκλωσή τους είναι ιδιαίτερα επιβαρυντική για το περιβάλλον. 

γ) Εξέπεµπαν ποικίλα είδη ακτινοβολίας, που αποτελούν σηµαντική πηγή ρύπανσης γιατοπερι- 
βάλλον καιτους ανθρώπους. 

ὃ) Η ποιότητα φωτός που απέδιδαν ήταν «φτωχή», γεγονός που θα δημιουργούσε ανάγκη µεγα- 


λύτερης κατανάλωσης και επιπλέον προβλήµατα υγείας σε ανθρώπους. 
(2) Πιρ:/Νννν’ςανείπεδι]θ.οΓϱ/Έπεισυ 020 ΥΝα5ΙΙπΠρ 0201 Απ1ρ5.ράΓ 
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ε) Μεταξύ των ακτινοβολιών που εξέπεµπαν, ανιχνεύθηκε ραδιενέργεια! 

Το ερώτηµα που τίθεται µετά από όλα αυτά, είναι γιατί η ἀ{Θ6ηρεᾶςε6 (που µάχεταιτα πυρηνικά 
εργοστάσια), ενώ γνώριζε τα σοβαρά μειονεκτήματα των υδραργυρικών λαμπτήρων, επέλεξε 
νατους προωθήσει µε τόσο ὁραστήριο και πετυχημένο τρόπο. 

Ο γράφων µέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ρώτησε την Γκρινπίς εάν υπάρχει κάποια έρευ- 
να ή οτιδήποτε άλλο που να απαντά στα υποστηριζόµενα από τον πρώην επικεφαλής της στο 
Αμβούργο κ. οἵαπ]εικ. 

Στη συνέχεια ανέφερατα ευρήματα τού ὃρα 5ἱαπ]εκ στην ειδική υπηρεσία τής Κομισιόν ΕµΓορε 
Ὀἱιδςῖ. Η απάντηση που έλαβα έδειξε σαφώς ότι αγνοήθηκε η ουσία τού ερωτήματος. Για ποιο 
λόγο δηλαδή, προτιµήθηκαν οἱ λαμπτήρες «οικονοµίας» όταν οι λαμπτήρες πυράκτωσης συ- 
γκρινόµενοι µετους Σ.Λ.Φ. στο όλο κύκλωμα «παραγωγή - διάθεση - χρήση - ανακύκλωση» εί- 
ναι φιλικότεροι προςτο περιβάλλον, ασφαλέστεροιγιατους ανθρώπους και δαπανούν λιγότερη 
ενέργεια, ενώ επιπλέον ορισμένοι Σ.Λ.Φ. εκπέµπουν ραδιενέργεια. 


2ο. «Αγνοεῦ ή αδιαφορεί η ἀΓΘ6θ6ηῥρααᾶςθ για το κρισιµότατο ζήτημα εκπομπής στο φάσμα 
τού µπλε των λαμπτήρων «οικονοµίας». 


Είναι πολύ καλά γνωστό ότι λάμπες «οικονοµίας» (οι ΙΕΡΏ και κάθε λαμπτήρας φθορισμού) εκ- 
πέµπει πολύ ισχυρή και άρα επικίνδυνη ακτινοβολία φωτός στο φάσμα τού µπλε, προκαλώντας 
προβλήµατα στην υγεία κάθε ατόμου, ειδικά κατά τη διάρκεια τής νύχτας. 

Η επιστημονική επιτροπή τής Ε.Ε., η οποία ερεύνησε εάν ορισμένες οµάδων ατόμων πλήττο- 
νται απότους συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού ή λάμπες «εξοικονόμηση» έκρινελανθασµένα, 
όπως αποδεικνύω σε σχετικά θέµατα,όϐὉ ότιη εκπομπή στο φάσμα τού μπλε συνιστά παράγοντα 
κινδύνου µόνο για ορισμένες οµάδες ατόμων. 

Μετά µερικά χρόνια αναθεώρησε τις απόψεις της, (αφού πρώτα είχε δώσει το πράσινο φως 
στην Κομισιόν γιατην εισαγωγή τής φασιστικής οδηγίαςτης µετην οποία καταργούσετη χρήση 
λαμπτήρων πυράκτωσης), υποστηρίζοντας - η επιτροπή - ότι το µπλε φάσμα και γενικότερα το 
φως είναι πηγή αµέτρητων προβλημάτων υγείας για όλεςτις οµάδες πληθυσμού. 

Η δική µου έρευνα έδειξε ότιτο φάσμα τού μπλε συνιστά τρομερό κίνδυνο για κάθε άτομο, εἰ- 
δικά µετο ξεκίνηµα τής νύχτας, όταν αυτή η συχνότητα αναγκάζειτην επίφυση να λειτουργήσει 
αντίστροφα, δηλαδή σαν να είναι ηµέρα! Κι επιπλέον ότι αυτό το µπλε φάσμα είναι ο Νο 1 παρά- 
γονταςγιατην καταστροφή τής όρασης! 

Τα σχετικά δεδοµένα παρουσιάζονται σε ξεχωριστά θέµατα, τα οποία αποκαλύπτουν πέρα από 
κάθε αμφιβολία ότι η χρήση των Σ.Λ.Φ. ή λαμπτήρων «οικονοµίας» µπορεί να συμβαίνει µόνο 
υπό προὐποθέσεις, π.χ. σε ακατοίκητους χώρους, όπως αποθήκες, ακριβώς επειδή εκπέμπουν 
αυτή την εξαιρετικά επικίνδυνη «μπλε» ακτινοβολία! 

Στην ουσία συνιστούν ηλεκτρονικά µαραφέτια που καταστρέφουν την όραση και επιπλέον δι- 
ατάζουν (η λέξη διατάζουν δεν μπαίνει σε εισαγωγικά επειδή αποδίδει κυριολεκτικά το νόημα), 
όργανο τού σώματος να αναστείλει τη λειτουργία του! 

Η υγείατων καταναλωτών δεν είναι δυνατό να μπαίνει σε κίνδυνο. Αποτελεί κόλαφο γιατην αξι- 
όλογη κατά τα άλλα δράση τής Γκρινπίς να «αγνοεί» ένα τόσο εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα. 

(8) «Π δολοφονία τής υγείας µε τη διαταραχή λειτουργίας τῆς επίφυσης από τις «οικονομικές» λάμπες καιτα [ΕΡΓ» οη ρᾶσε 59 


(4) «Προσοχή στα µάτια παιδιών (και ενηλίκων) από κάθε πηγή φωτός µε έντονο φάσμα στο μπλε» οἨη ρᾶσε221 
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3ο. Η επικίνδυνη παραπληροφόρηση των καταναλωτών από την άΓθ6θηΡρααᾶςθ για την περί- 
πτωση θραύσης λαμπτήρα «οικονοµίας». 


Ὑπάρχεικαι ένα άλλο μέγιστο ζήτημα. Οιαπίστευτες, επικίνδυνες και αντι-οικολογικές«συµβου- 
λές» τής Γκρινπίς σε περίπτωση που σπάσει 
ένας λαμπτήρας «εξοικονόµησης» ενέργειας 
συνιστούν ένα ακόµα μείον για µια περιβαλ- 
λοντική οργάνωση µεγάλου βεληνεκούς. Η 
(ιθθεηρθᾶςθ ακολουθείτην τακτική τής υπο- 
βάθµισης των κινδύνων για να θεωρηθούν 
αβλαβή από τους καταναλωτές αυτά τα επι- 
κίνδυνα «πράσινα» φώτα. Στην πραγµατικό- 
τητα, για ορισμένα από τα λεγόµενάτης, θα 
έπρεπε να επέμβει ο εισαγγελέας! 

Η αρχική και λαθεµένη επιλογή της να στη- 
ρίξει αυτό το είδος λαμπτήρων, παρά την 
έρευνα κορυφαίου στελέχουςτης, που τους 
έβγαλε ρυπαρούς για το περιβάλλον και επι- 
κίνδυνους για τους ανθρώπους, θα έπρεπε 
να ανησυχήσει το τότε πράσινο «ιερατείο» τής Οργάνωσης και να ελέγξει σε βάθος το ζήτημα. 
Αντί αυτού λειτούργησε ὡς ομάδα λόμπι τόσο στους κόλπους τής Ε.Ε. όσο και παγκοσμίως, µε 
αποτέλεσµα οι ανεύθυνοι, άσχετοι και ορισμένες φορές διεφθαρμένοι γραφειοκράτες και πολι- 
τικοίνα προωθήσουν µετη σειράτους αυτότο είδος φωτισμού, αντί να διεξάγουν συστηματικές 
έρευνες που θα αποδείκνυαν την επικινδυνότητά τους για την υγεία των Ευρωπαίων πολιτών. Η 
συστηματική παραπληροφόρηση των καταναλωτών, στην οποία πρωτοστάτησε η Γκρινπίς έχει 
για τους πολίτες πολύ δυσμενή αποτελέσµατα. 

Ως παράδειγµα θα αναφέρω ένα προσωπικό γεγονός. Τον Αύγουστο τού 2010 βρισκόμουν 
στην Κορώνη Μεσσηνίας και είδα µε τα µάτια µου (από όπου και οι δύο φωτογραφίες που πα- 
ραθέτω ανωτέρω), να χάσκουν ξερνώντας το υπερτοξικό περιεχόµενο τους σπασµένες λάμπες 
υδραργύρου, οι οποίες ήταν ριγµένες στα ειδικά πράσινα χαρτοκιβώτια, έξω από ένα κατάστημα 
ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών. 

Η τραγωδία έγκειται στο γεγονός ότι το αγοράκι των ιδιοκτητών έπαιζε µε τις ὦὠρες στο 
χώρο δίπλα από σπασµένες τοξικές λάµπες. Η φουσκωμµένη και ψεύτικη καμπάνια είχε κάνει 
τους γονείς τού παιδιού να πιστέψουν ότι έχουν να κάνουν µε πράσινα φωτεινά ακίνδυνα αγ- 
γελάκια και άφηναν το άτυχο παιδάκι να παίζει κοντά στις αναθυμιάσεις υδραργύρου! 

Φυσικά το ζήτημα δεν σταματά εδώ. Ίδιας κατασκευής χαρτοκιβώτια που βρίσκονται µε σπα- 
σµένες τοξικές λάμπες στο εσωτερικό τους, υπάρχουν διασκορπισμένα σήµερα σε όλη την 
Ελλάδα. Βρίσκονται εντός σούπερ µάρκετ, καταστημάτων ηλεκτρονικού εξοπλισμού και πολ- 
λών άλλων καταστηµάτων,α ακόµα και µέσα σε απομονωμένες απότο εξωτερικό ατμοσφαιρικό 
περιβάλλον τράπεζες, µε αποτέλεσµα η άκρως τοξική διαρροή υδραργύρου από κάθε σπασµέ- 
νη λάµπα «οικονοµίας να μεταδίδεται µέσω των συστηµάτων κλιματισμού σε κάθε σηµείο τού 
χώρου. 


Εορώα-μ---- 


α-π--- 
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Οι συνέπειες είναι να «μολύνονταυ µόνιµα τα κλιματιστικά, όπως συμβαίνει µε τις ηλεκτρικές 
σκούπες, οι οποίες πρέπει να πεταχτούν εάν ρουφήξουν τα τοξικά υπολείµµατα µιας σπασµένης 
«οικονοµικής», επειδή αλλιώς θα διαχέουν συνεχώς υδράργυρο που έχει «κολλήσευ στο εσω- 
τερικό τους. Βεβαίως δεν μπορούν να πεταχτούν τα συστήµατα εξαερισμού ενός σούπερ µάρ- 
κετ, που διακλαδώνονται µε σωληνώσεις σε ένα τεράστιο χώρο, ούτε µιας τράπεζας. Επιπλέον 
τούτου ουδείς έχει ερευνήσει και προνοήσει να µην συμβαίνει αυτό το εφιαλτικό ενδεχόμενο, 
δηλαδή τις σπασµένες «οικονομικές» εντός των χαρτοκιβωτίων, εξαιτίας τής άκρως λαθεµένης 
αντιμετώπισης τού θέµατος. 

Μέχρι εδώ βλέπουμε να αναδύονται µια σειρά ανεπίλυτα ζητήματα και σοβαροί κίνδυνοι οι 
οποίοι έχουν οικονομικό κόστος, δαπάνη ενέργειας, εκροή θερµοκηπιακών αερίων και κυρίως 
δυνητικά προβλήµατα στην υγεία των ανενηµέρωτων καταναλωτών! 


4ο. Η ἀΓΘ8ΘΠΡ6ΘᾶςΘ έχασετη µνήµη της 


Η ἀ(θθεηρεαςθ - δυστυχώς- «ξέχασε» παλαιότερη θέση της µετην οποία αναγνώριζε ότι υπάρ- 
χει πρόβλημα µε τους λαμπτήρες «οικονοµίας για ορισμένες οµάδες ατόμων. Τότε εξέταζε το 
ενδεχόμενο να δίνονται λάµπες πυράκτωσης µε συνταγή γιατρού, επειδή οι λαμπτήρες πυρά- 
κτωσης δεν προκαλούν προβλήµατα υγείας. Αυτό το ενδεχόμενο εγκαταλείφθηκε στην πορεία, 
επειδή αποκάλυπτε έµµεσα αλλά σαφώς ότι οιλάμµπες «οικονοµίας» δεν είναι ασφαλείς για όλους 
τους καταναλωτές και ταυτόχρονα γκρέµιζε κάθε προσπάθεια να περάσει στην κοινή γνώµη η 
άποψη ότι οιλάμπες «οικονοµίας» είναι ασφαλή πράσινα αγγελουδάκια. 

Είναι δεδομένο ότι υφίστανται λαθεµένες εκτιμήσεις τής Οργάνωσης σχετικά µετις αναφορές 
της για την τεράστια οικονομία στην κατανάλωση ενέργειας. Ωστόσο ακόµα και εάν δεχθούμε 
ὀτιείναι σωστές (καταργώνταςτα μαθηματικά καιτη λογική µας), βλέπουμε ότι παραβλέπει πολ- 
λά άλλα όπως τις δυσμενείς επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία, και τη συνεπαγόµενη τεράστια 
δαπάνη ενέργειας (νοσήλια ασθενών) και πρόκληση οδύνης (σε οικογένειες) που θα επιφέρει 
η χρήση τους, την αποτυχία τής ανακύκλωσής τους και τη συνεχή σε ωραία βάση καταστρο- 
φή τους από αμέτρητες αιτίες, µε συνέπεια ασταμάτητη διάχυση υδραργύρου στο περιβάλλον, 
όπως επεξηγώὠ σε σχετικά θέµατα.Ώ”ϐ 


5ο. Η λαθεμένη αξιολόγηση των λαμπτήρων «οικονοµίας» από την ἀΓθθπρθᾶςθ 


Αποτελεί περίεργη τακτική, ένα προϊόν να κρίνεται Φφιλικότερο προς το περιβάλλον µόνο ως 
προςτα στενά ενεργειακά δεδοµένα, τα οποία λέγεταιπως αποδίδει για ένα µόνο στάδιο τού κύ- 
κλου ὐπαρξήςτου. Η συνήθης τακτική είναι διαφορετική. 

Κρίνοντας - για παράδειγµα - ένα αυτοκίνητο για το εάν είναι οικολογικότερο ενός άλλου, εξε- 
τάζουµετον πλήρη κύκλο ὐπαρξήςτου από την παραγωγή - διάθεση - λειτουργία - ανακύκλω- 
ση και όχι µόνο πόση βενζίνη καταναλώνει, σε σχέση µε κάποιο άλλο αυτοκίνητο (όπως γίνεται 
αντίστοιχα µε τη σύγκριση µόνο τής κατανάλωσης ενέργειας στους συμπαγείς λαμπτήρες Φθο- 
ρισμού, πυρακτώσεωςκαι[.ΕΡ). 

Η λογική είναι απλή. Εάν ένα «οικολογικό» αυτοκίνητο χρειάζεται μεγαλύτερη δαπάνη ενέργει- 

(5) «Φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές: ο άγνωστος και μέγας κίνδυνος από τις τοξικές «οικονομικές»» οἩ ρᾶσε 665 


(6) «Ανακύκλωση λαμπτήρων «οικονοµίας»: Ἡ άκρως επικίνδυνη κωμωδία» οἨ Ρᾶσε 305 
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ας στα στάδια παραγωγής - χρήσης- απόσυρσης, από ένα µη οικολογικό, τότε πολύ απλά συµπε- 
ραίνεται ότι αποδίδει µεγαλύτερη εκπομπή αερίων τού θερμοκηπίου 

Αλίμονο εάν θεωρήσουμε ένα σπίτι βιοκλιµατικό όταν οι πόρτες του έχουν μεταφερθεί από την 
Ινδονησία, το πέτρωμα από το Πακιστάν, τα ξύλινα µέρη από ειδική ξυλεία τού Αμαζονίου και 
είναι «πηγμένο» στοτσιµέντο, η παραγωγή τού οποίου προκαλεί µεγάλη εκροή αερίων τού θερ- 
µοκηπίου. Η συνολική δαπάνη που ισούται µε τον όρο «ενεργειακό αποτύπωμο» είναι τεράστια 
και αυτό είναι καλά γνωστό στην (ἄ{66ηρεαςθ. 

Το ενεργειακό αποτύπωμα ενός µόνο μπουκαλιού νερού είναι τεράστιο. Οι επιστήµονες που 
ασχολήθηκαν µε το θέµα κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι για την παραγωγή του απαιτούνται 
τεράστια ποσά ενέργειας!) Η λογική είναι και πάλι απλή. Χωρίζεται η ύπαρξη ενός μπουκαλιού 
στους τοµείς, παραγωγή πλαστικού, νερού, χρήση, ανακύκλωση, κ.λπ.Το άθροισµα βγάζει πρά- 
σινο ή κόκκινο πιστοποιητικό. 

Το πλήρες ενεργειακό αποτύπωμα ενός µόνο Σ.Λ.Φ. ἡ λαμπτήρα «εξοικονόμησης» όπως τον 
βάφτισε η Γκρινπίς, ουδέποτε έχει δει το φως τής δημοσιότητας. Τα στοιχεία που έχουµε έως 
τώρα είναι τρομερά ελλιπή, και ανησυχητικά, επειδή το κόστος παραγωγής - διάθεσης - χρήσης 
-ανακύκλωσης ενός µόνο Σ.Λ.Φ. δείχνει πολλαπλάσιο από το αντίστοιχο κόστος ενός λαμπτήρα 
πυράκτωσης. 

Αν καιτα ανωτέρω είναιγνωστά η ἄΓθεπρεαςε επιμένει στην περιορισμένη σύγκριση που αφο- 
ρά µόνο την κατανάλωση ρεύματος και αυτό είναι το µέγα λάθος της. Με την ίδια λογική αφαι- 
ρώντας από ένα πυρηνικό εργοστάσιο το κόστος δημιουργίας και τα ραδιενεργά απόβλητα και 
μετρώντας ὠς µόνα δεδοµένατη δαπάνη ενέργειας καιτην εκροή αερίων τού θερμοκηπίου κατά 
τη διάρκεια λειτουργίαςτου, έχουµετο ακλόνητο συμπέρασμα ότι είναι κατά πολύ οικολογικότε- 
ρο παντός άλλου. 

Εμπρός λοιπόν ας φτιάξουμε πυρηνικά εργοστάσια, µε βάση την ανωτέρω λογική τής Γκρινπίς. 

Επίσης µε την ίδια λογική περιµένουνε να δημιουργήσει η Γκρινπίς µια ακόµα καμπάνια για τη 
χρήση των νέων ραδιενεργών λαμπτήρων που μειώνουν - στην ουσία µηδενίζουν - το λογα- 
ριασµό ηλεκτρικού ρεύματος, επειδή μπορούν να λειτουργούν επ’ άπειρο χωρίς κατανάλωση 
ηλεκτρισμού. 

Επιπροσθέτως αυτής τής ανακολουθίας, η συμπαθής κατά τα άλλα οργάνωση, εµφανίζεται να 
«αγνοεῦ βασικές παραμέτρους τού θέµατος, όπωςτην «αντιστοιχία σε βατ μεταξύ Σ.Λ.Φ. καιλα- 
µπτήρων πυράκτωσης». Ας δούμε αναλυτικά πώς οι θέσεις της είναι πλήρεις λαθών και ανακρι- 
βειών, µε αποτέλεσµα να παραπληροφορείτους καταναλωτές και εἰδικότερα τους καταναλωτές 
που υποστηρίζουν ενεργάτο οικολογικό κίνημα. 


6ο. Η ἀ{θθηρθεᾶςθ ακολουθεί τυφλά όσα λέγονται 


α) Η ἄ(Θεηρεαςεθ πέφτει θύμα παραπληροφόρησης() των παραγωγών λαμπτήρων «οικονοµί- 
ας» οι οποίοι αναφέρουν ότι η αναλογία σε βατ μεταξύ ενός λαμπτήρα «οικονοµίας και ενός λα- 
µπτήρα πυράκτωσης είναι 1 προς,» περίπου. Δηλαδή ένας «οικονομικός 119Ν µπορεί να αντι- 
καταστήσει έναν λαμπτήρα πυράκτωσης των 60ΝνΝ. 

Η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική και βρίσκεται στην αναλογία 1 προς 3 ή 1 προς 


(7) ΤΠε Ἐπετσγ Εοοΐρτϊπί οἳ Βοίΐ]εά Ἰλαίοτ, ον Απάτεα ΤΠοπιρεοη 18, 2009 - Πίίρ://Νννν Πνεςείεπεο.εοπ/επνΙτοππιεπί/090318-Ροί]εά-ν/αίεί-εΠοΙΡΥ. 
Πίπα! 
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3,5. Δηλαδή ένας Σ.Λ.Φ.των 119Ν µπορείνα αντικαταστήσει έναν λαμπτήρα πυράκτωσηςτων 36 
έως 40ΝΝ και όχιτων 60ΝΝ. Μια αντιστοιχία που είναι σηµαντικά χαμηλότερη από αυτή που ανα- 
φέρει η Γκρινπίς! 

β) Η ἄιθΘεηρεαᾶςε κάνει ένα ακόµα µεγάλο λάθος. Βάζει στο σακουλάκι των λογαριασμών της 
-για να εξάγειτο χαριτωμένο λαγουδάκι µετις κορδέλες, που γράφουν «εξοικονόμηση ενέργει- 
ας», «οικονομία χρημάτων» και «µη ρύπανση τού περιβάλλοντος -τη µεγάλη και λαθεµένη δι- 
άρκεια ζωής των λαμπτήρων «οικονοµίας». Δηλαδή αυτή που αναγράφεται στα περιτυλίγµατα 
Σ.Λ.Φ., απὀ τις εταιρείες παραγωγής. Δυστυχώς, άλλα είναι τα ευρήματα των εργαστηρίων και 
εντελώς διαφορετική η πραγματικότητα. Όπως όλοι γνωρίζουν, εάν αλλάξουμε ελάχιστα τους 
αριθμούς σε µια μαθηματική πράξη το εξαγόµενο είναι εντελώς διαφορετικό. 

Αναφέρει η Γκρινπίς ότι η εξοικονόμηση για κάθε µία λάμπα ετησίως είναι 12 ευρώ, βάζοντας 
στα καπέλο των μαγικών υπολογισμών, τη µεγάλη διάρκεια ζωής, που δεν ισχύει, την ισοδυνα- 
µία σε ΝΝαϊἴ, που δεν ισχύει, ενώ την ίδια στιγµή δεν εισάγει στις εξισώσεις της µια σειρά άλλους 
παράγοντες που αλλοιώνουν δραστικά τα δεδομένα. 

Για παράδειγµα, συνιστά στους καταναλωτές να χρησιμοποιούν αντί τού κλιματιστικού ανεµι- 
στήρες οροφής, που κάνουν οικονομία ρεύµατος μειώνοντας σε ένα µήνατις εκπομπές θερµο- 
κηπιακών αερίων κατά 600-700 κιλά και µε τον καταναλωτή να κερδίζει στον ίδιο µήνα από τη 
μειωμένη κατανάλωση ρεύµατος 60 ευρώ. Δεν γνωρίζει(; ὠστόσο ότι οι λαμπτήρες «οικονοµί- 
ας» που επίσης συνιστά, δεν είναι συµβατοί µε ανεμιστήρες οροφής, όπως αναφέρει ο πολυεθνι- 
κός γίγαντας φωτισμού ἄεηεγΓαί Εἰεείης;ὃ 

γ) Δεν γνωρίζει ότι όλες οι μελέτες που έχουν διεξαχθεί µε στόχο τη σύγκριση λαμπτήρων «οι- 
κονοµίας και πυρακτώσεως είτε εμπεριέχουν βασικές παραλείψεις δεδοµένων, είτε µικρά ή 
ακόµα και τερατώδη λάθη, µε αποτελέσµατα τα εξαγόµενα να είναι εξόχως µεροληπτικά υπέρ 
των λαµπτήρων «οικονοµίας;Ὀ) 

Περιληπτικά μπορούμε να πούμε ότι η «γέννηση» λαµμπτήρων «οικονοµίας» ξεκινά µετην εξό- 
ρυξη σπάνιων γαιών φωσφόρου, οι οποίες στη συνέχεια υφίστανται επεξεργασία, µια διαδικα- 
σία που αφήνει στο έδαφος τοξικά χημικά και μεταξύ άλλων ραδιενεργά απόβλητα! 

Η αρχική γέννησή τους ξεκινά επίσης και µετην εξόρυξη υδραργύρου, ο οποίος διαχέεται στην 
ατμόσφαιρα σε ένα ποσοστό γύρω στο 20960 καιτην εξόρυξη άλλων µετάλλων από ορυχεία. Την 
ακολουθεί η επικίνδυνη µεταφορά υδραργύρου στις βιομηχανίες παραγωγής «οικονομικών», 
µέσω ενός συστήµατος µεταφοράς, τις περισσότερες φορές παράνομου, µε το οποίο ο υδράρ- 
γυρος από παράνομα ορυχεία ή ακόµα και από µπαταρίες στο Μεξικό βρίσκεται στην Κίνα για 
τα περαιτέρω. Ουδείς έχει συνυπολογίσει τους τόνους διοξειδίου τού άνθρακα και υδραργύρου 
που εκλύει στην ατμόσφαιρα µια τέτοια δραστηριότητα. 

Ο άσπρος φώσφορος που χρησιμοποιείτο αρχικά, (αδρανοποιηµένος όπως λέγεται) στο εσω- 
τερικό επικάλυµµα στις Σ.Λ.Φ., είναι εξαιρετικά τοξικός. Σημειώνεται ότι η εξόρυξη και η λεγό- 
µενη αδρανοποίησή του συνεπάγεται κατανάλωση ενέργειας και θερµοκηπιακά αέρια τα οποία 
δεν υπολογίζονται στις συγκριτικές μελέτες. Ο βρετανικός στρατός ήταν ο πρώτος που χρησι- 
µοποίησε λευκό φώσφοροσε χειροβομβίδεςτο 1916. Από τότε χρησιμοποιήθηκε συστηµατι- 


(8) «Τα κρυφά (και πολλά) μειονεκτήματα µε τη χρήση λαμπτήρων «οικονοµίας»» οἩ ρᾶρο 513 
(9) ΓΡεμάτες λάθη οι μελέτες αξιολόγησης για τις λάμπες «οικονοµίας» οἩ ρᾶσε 433 
(16) πΗρ:/επ.ννκιρεάΊα.οτο/ννκΙ/ΝΠΙΥ. Ρείεβ Μ/οτ]ά Ναι 1 απά Π 
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κά στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και σε κάθε είδους περιφερειακή πολεμική σύγκρουση. Το 2006 
υπήρξε πρόταση ψηφίσματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο( Ὁ για την απαγόρευση χρήσης του 
σε πολεμικά όπλα. Στις αρχές τού 2009 έγιναν καταγγελίες από τη Διεθνή Αμνηστία” ότι οβίδες 
λευκού φωσφόρου χρησιμοποιήθηκαν κατά την εισβολή τού Ισραήλ στη [άζα. 

Οι σύγχρονοι Σ.Λ.Φ.περιέχουν αμάλγαμα υδραργύρου, και σπάνιων γαιών µαζίµε φωσφορού- 
χα επικάλυψη (συνήθως ραδιενεργή) στο εσωτερικό τού λαμπτήρα. Όπως βρέθηκε µετά από 
πανεπιστημιακή έρευνα το 2012 τα ραγίσµατα τής επικάλυψης αφήνουν ελεύθερεςτις υπεριώ- 
δεις ακτινοβολίες (κυρίωςτις [}, οι οποίες «τηγανίζουν» το δέρµα µε όσα αυτό συνεπάγεται, κάτι 
που δεν συμβαίνει µετις λάµπες πυράκτωσης. 

Οι σπάνιες γαίες εξορύσσονται κυρίως από τα εδάφη τής Κίνας και η ρύπανση τού περιβάλλο- 
ντος που συντελείται, εκτός τής ενέργειας που απαιτεί και τής εκροής θερµοκηπιακών αερίων, 
προκαλεί µεγάλες καταστροφές στη δοµή τού περιβάλλοντος καθιστώνταςτο κρανίου τόπο.Το 
χειρότερο όλων είναι ότι αυτή η εξόρυξη αφήνει στο περιβάλλον ραδιενεργά κατάλοιπα! 

Υπάρχει επίσης ανοικτό το θέµα τής ραδιενέργειας που εκπέµπουν ορισμένες ενώσεις φωσφό- 
ρου αλλά και τα γεωπολιτικά παιχνίδια τής Κίνας, (που συντηρούν εν αγνοία τους οι κατανα- 
λωτές), µέσω τής εκμετάλλευσης των τεράστιων κοιτασμάτων σπάνιων γαιών που βρίσκονται 
στο υπέδαφός της καιτής χρήσηςτους (εκτός των άλλων) στους Σ.Λ.Φ.. 

ὃ) Παραλείποντας πολλά στάδια στη διαδικασία εξόρυξης υδραργύρου, παραγωγής και διάθε- 
σηςτων συµπαγών λαμπτήρων φθορισμού ή λαμπτήρων «οικονοµίας», κατά την οποία εισέρχο- 
νται πολλά άλλα τοξικά υλικά, τα οποία µετην εξόρυξή τους προκαλούν νέα δαπάνη ενέργειας 
και βαριά ρύπανση στο περιβάλλον, όπως οι σπάνιες γαίες, παραμερίζοντας επίσης τα σοβαρά 
προβλήµατα στη χρήση των Σ.Λ.Φ. και επιχειρώντας ένα µεγάλο άλµα, φτάνουμε στο σηµείοτής 
ανακύκλωσης. Εδώ έχουµετις πολύπλευρες, µη προσμετρούµενες κρυφές δαπάνες ανακύκλω- 
σης. Ας δούµε µόνο την πλευρά των καταναλωτών. 

Στο εξής αρχίζει µια άκρως επικίνδυνη κατάσταση, επειδή η γεμάτη μύθους και συστηματική 
παραπληροφόρηση έχει κάνει τους καταναλωτές να πιστεύουν ότι το προϊόν είναι απολύτως 
πράσινο και ασφαλές. Το αποτέλεσµα είναι να µην προσέχουν ιδιαίτερα ρίχνοντας τις τοξικές 
λάμπες «οικονοµίας» και γενικότερα κάθε λαμπτήρα φθορισμού, στους χάρτινους πράσινους 
κάδους µε συνέπεια ορισμένες από αυτές να σπάνε. Κι εκεί αρχίζει µια ακόµα περιβαλλοντική 
και ανθρώπινη τραγωδία επειδή εκτός απότο περιβάλλον ρυπαίνονταιβαριά και εν αγνοίατους, 
όλοι οι συμμετέχοντες στην αλυσίδα τής ανακύκλωσης και όχι µόνο αυτοί. 

Σημειώνεται ότι καμία αξιολόγηση δεν έχει γίνει για το κόστος µεταφοράςτουςσε κάθε σηµείο 
τής Ελλάδας, ενώ είναι γνωστό ότι απαιτούνται πάµπολλοι ειδικοί κάδοι ανακύκλωσης, πολύ 
μεγάλος και ποικίλος αριθµός μεταφορικών µέσων που θα μεταφέρουν τα τοξικά υδραργυρι- 
Κά φώτα στους χώρους επεξεργασίας και ανακύκλωσης και ειδικού τύπου εργοστάσια, που δεν 
υπάρχουν στην Ελλάδα. Γι΄αυτό το λόγο οι άθραυστοιΣ.Λ.Φ. καθώς ξεχωρίζονται(;) µε έναν τρό- 
πο που πρέπει να εφευρεθεί άµεσα, απότους σπασµένους, μεταφέρονται µέσα σε ειδικά κοντέ- 
ινερ διά θαλάσσης ή ξηράς και στη συνέχεια µε ειδικά φορτηγά στο Βέλγιο ή στη Γερμανία για 
ανακύκλωση. 


(19). Πίρ:/Αννν/ ευτοραΓ|.επτορα.ει/5Ιάες/δείΏος.ἀο)ραδΕοΕΞ-/ΕΡΙ/ΤΕΧΤΜΟΤΙΟΝ--Β6-2006-0611-340ΡΟΟΓΧΜΙΝΟ/ΕΗΙ, 
(12) Πάρ:/ΑΝ/νν.απΙΠεςΙγ.Οἵϱ.στ/Πγατγ/πεννς/2009/2009-04-07-01.Πίπι 
(13) Πάρ:/ΑΥΜ/νερα.δον/τρἀννερθθ/αποιπι/αδοι!.Πίπι! 
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Έχουμε επίσης το ζήτηµατων φυσικών καταστροφών που πλήττουν ανελέητατον πλανήτη µας 
κάθε χρόνο. Σε κάθε φυσική καταστροφή καταστρέφονται χιλιάδες έως και εκατομμύρια τοξι- 
κοίλαμπτήρες ρυπαίνοντας ανεπανόρθωτατο περιβάλλον µετον υπερτοξικό υδράργυρο καιτα 
άλλα τοξικά υλικάτους, κυρίως τα πλαστικά, τα οποία πρόκειται να µείνουν στο περιβάλλον για 
χιλιάδες χρόνια ακόµα και εάν δεν υπάρξει καµία φυσική καταστροφή. Όλα αυτά προστίθενται 
στις δαπάνες ενέργειας και στην εκροή θερµοκηπιακών αερίων που θα συμβαίνει στο διηνεκές. 

Επιπλέον έχουµε αυτά τα επικίνδυνα πράσινα χαρτοκιβώτια ανακύκλωσης γεμάτα μετο τοξικό 
προϊόντους,τα οποία πρέπει να μεταφερθούν π.χ. από την Ικαρία, τη Σάµο, τα Ζαγοροχώριατής 
Ηπείρου και κάθε σηµείο τής χώρας µας, προςτον κεντρικό προσωρινό παραλήπτη που βρίσκε- 
ται στην Αθήνα. 

Η πορεία στη συνέχεια είναι σχεδόν γνωστή. Μεταφέρονται µε διάφορα μεταφορικά µέσα στο 
Βέλγιο για ανακύκλωση, αφού πρώτα εξουδετερωθούν οιτοξικές ύλες («πούδρες)) και θαφτούν 
µε ειδικά κιβώτια στο έδαφος, µια διαδικασία επικίνδυνη γιατο υπέδαφος και ενεργειοβόρα. Για 
να ακολουθήσουν στη συνέχεια από το Βέλγιο το αντίστροφο ταξίδιατής επιστροφής προς Κίνα 
και Ινδία. Ένα ταξίδι που δεν έχει καταχωρηθείτο κόστος στη δαπάνη ενέργειάςτου, από την αρ- 
µόδια εταιρεία τής Ε.Ε., την ΝΙἴῖο, που έκανε τη µελέτη αξιολόγησης σχετικά µε τη δαπάνη ενέρ- 
γειας καιτις έβγαλε ενεργειακά συµφέρουσες. 

Βεβαίως η Ελλάδα είναι µικρή χώρα. Υπάρχει κόστος μεταφοράς αλλά δεν είναι τεράστιο. Το 
κολοσσιαίο ενδοκρατικό κόστος µεταφοράς που θα συμβαίνει π.χ. στην Ιταλία, στην Τουρκία, 
στο Μπαγκλαντές, σε µεγάλες χώρες τής Αφρικής και αλλού, δεν είναι κάτι που έχει υπολογιστεί 
καν στις συγκριτικές μελέτες. 


Η ανακύκλωση υδραργύρου 


Η ανακύκλωσητού υδραργύρου γίνεται στους 6000 Κελσίου ενώ ηθερµοκαταστροφήτουστους 
1.2000 Κελσίου, γεγονός που υπονοεί τεράστια δαπάνη ενέργειας. Είναι αποκαλυπτικό το κωμµι- 
κοτραγικό γεγονός ότι οιλαμπτήρες «οικονοµίας» μεταφέρονται από την Ελλάδα στο Βέλγιο για 
ανακύκλωση, µετην απαραίτητη προὐπόθεση ότι δεν είναι σπασµένοι, ακριβώς όπως επιβάλλει 
το σχετικό προεδρικό διάταγµα. Αλλά µόνο εγώ έχω στην κατοχή µου εκατοντάδες φωτογραφί- 
ες κάδων ανακύκλωσης µε σπασµένες «οικονομικές», κάτι που καταλήγει στο συμπέρασμα και 
στο ερώτηµαποια είναι η περιβαλλοντική τραγωδία που εξελίσσεται µε αυτέςτις λάµπες γιατην 
οποία δεν γράφεται ή λέγεται ούτε λέξη από τα ΜΜΙΕ. 

Φυσικά και η Γκρινπίς αποφεύγει να µας πληροφορήσει γί αυτό το σοβαρό θέµα, αν και παρα- 
πέµπει στην ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. για να υποστηρίξει την απαντητική επιστολή της, η οποία µαζί 
µετη ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ, βρίσκονται εν τρικυμία διαφωνώντας για απλά αλλά κρίσιµα ζητήματα, 
όπως για παράδειγµα για το πώς πρέπει να γίνεται ο καθαρισμός ύστερα από θραύση ενόςτοξι- 
κού λαμπτήρα «οικονοµίας». 

Επιπλέον... αυτά τα ειδικά εργοστάσια ανακύκλωσης έχουν - περιέργως - άγνωστο συντελεστή 
δαπάνης ενέργειας και εκροών αερίων τού θερμοκηπίου, αν και γνωρίζουμε καλά πόσο ρυπαί- 
νουν µε θερµοκηπιακά αέρια, π.χ. τα εργοστάσια τσιμέντου. 

Στο υπόβαθρο αυτής της κατάστασης αχνοφέγγουν και άλλες απροσδιόριστες δαπάνες ενέρ- 
γειας και περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις, όπως βλάβες, διαρροές υδραργύρου από εργοστάσια 
ανακύκλωσης ή και τοπικά ατυχήματα, πιθανές συγκρούσεις φορτηγών ή τρένων, πιθανή βύθι- 
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ση πλοίων που τους μεταφέρουν, βλάβες στην υγεία - και άρα νοσηλεία - ατόμων από εσφαλµέ- 
νη χρήση αυτών των λαµπτήρων, φυσικές καταστροφές, όπως σεισμοί κ.λπ.,που καταστρέφουν 
εκατομμύρια κτίρια και μεταφέρουν όλα τα τοξικά υλικά τους στο περιβάλλον, απώλεια θερµι- 
κής ενέργειας από τους λαμπτήρες πυράκτωσης και άρα ανάγκη για περισσότερη χρήση κλιµα- 
τιστικών κ.λπ., που μεγαλώνουν, αλλά δεν κλείνουν τον φαύλο κύκλο τής τεράστιας και µη προ- 
σμετρούμενης ενεργειακής δαπάνης των λεγόμενων «οικονοµικών» λαµμπτήρων φθορισμού. 

Όταν συντελείται επιτέλους αυτή η ανάπηρη και περιβόητη ανακύκλωση έστωκαισε µικρόπο- 
σοστό, βλέπουμε να µην µπαίνουν στη ζυγαριά, μεταξύ πολλών άλλων, δύο δεδοµένα. 

Το πρώτο σχετίζεται µετις επιπλέον δαπάνες ενέργειας καιτους αυτονόητους κινδύνους µετα- 
φοράς τού υδραργύρου από τα ευρωπαϊκά και άλλα εργοστάσια ανακύκλωσης, ξανά στην Κίνα 
και Ινδία. 

Το δεύτερο αφορά το περίεργο «θάψιµο» εντός ασφαλώς κιβωτίων τής πούδρας»των λαμπτή- 
ρων «οικονομίας», ένα θέµα για το οποίο η ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ µου δήλωσε µέσω απαντητικού 
ηλεκτρονικού μηνύματος ότι δεν συµβαίνει(!) και η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ δια ίζει ότι συμβαίνει! 
Αυτό το «θάψιµο» τής -υπάρχουσας ή µη υπάρχουσας «πούδρας» εντός ειδικών κιβωτίων και σε 
ασφαλές έδαφος, κάτι που υποδηλώνει ότι είναι ραδιενεργή όπως επεξηγώ σε ειδικό κεφάλαιο 
για τη ραδιενέργεια στις λάμπες «οικονοµίας», δεν υπολογίζεται σε καμία συγκριτική µελέτη. 

Βεβαίως για να συντελεσθεί η «ταφή», που θεωρώ δεδομένη παράτις ηµι-διαψεύσεις, απαιτεί- 
ται σηµαντική δαπάνη ενέργειας και εκροή αερίων τού θερμοκηπίου. Το ίδιο, βεβαίως, απαιτεί η 
παραγωγή ειδικών κιβωτίων-φερέτρων. Ποιος έχει υπολογίσειτο κόστος; Ουδείς. 


Η δήθεν εξοικονόμηση ενέργειας καιτο ανύπαρκτο οικονομικό όφελος 


Στην άλλη πλευρά έχουµε ορισμένους τεχνοκράτες των Βρυξελλών και οικολογικές οργανώ- 
σεις να βασίζονται σε μελέτες που µετράνε - ΜΟΝΟ - πόση ενέργεια «τραβάει», από κάθε ΔΕΗ, 
µια λάµπα πυράκτωσης και να τη συγκρίνουν µε την ενέργεια που «τραβάευ» µια υδραργυρική 
λάμπα. Κι εδώ υπάρχει εσκεμμένη παραπληροφόρηση ή τραγική και επικίνδυνη άγνοια. Επειδή 
η εξοικονόμηση σε χρήματα είναι κατά πολύ μικρότερη ανά έτος από όση διαφημίζεται και αυτή 
η ανάπηρη εξοικονόμηση, ὠστόσο, εξαφανίζεται και μετατρέπεται σε αρνητικό παράγοντα εάν 
υπολογίσουμε ότι οι πιθανές βλάβες στην υγεία από αυτέςτις λάµπες υπερακοντίζουν σε δαπά- 
νεςτα ελάχιστα οικονομικά οφέλη. 


Από την άλλη µεριά, στην πραγματικότητα, η κατανάλωση ηλεκτρισμού των «οικονοµικών» εί- 
ναι διπλάσια και ορισμένες φορές ακόµα περισσότερη, από όση αναγράφεται στο περιτύλιγμα. 
Συμβαίνει δηλαδή δαπάνη άε ισχύος, που δεν καταγράφεται, Και πολλές άλλες κρυφέ 


δαπάνες. Εάν χρησιµοποιηθεί µειωτής φωτός σε λάµπα πυράκτωσης τότε η δαπάνη σε λάμπα 
«οικονοµίας» γίνεται έως καιτετραπλάσιαἰ Αυτές οι δαπάνες δεν υπολογίζονται κιέτσι βλέπουμε 


την εξίσωση να βγαίνει υπέρ της «οικονοµικής» λυχνίας υδραργύρου. 

Με τέτοιες τακτικές πραγματοποιείται η παραπληροφόρηση των καταναλωτών. Κατ΄ αρχήν το 
σκληρό πλαστικό περιτύλιγµα µιας «οικονοµικής επιβαρύνει την τελική τιµή από 5-300900/13 κο- 
στίζει περισσότερο ενεργειακά και ρυπαίνει πολύ περισσότεροτο περιβάλλον, από το απλό χάρ- 
τινο µιας λάµπας πυράκτωσης. Το περιτύλιγµα τής «οικονοµικής πρέπει να είναι ανθεκτικό και 


(14) «Με προϊόντα απακετάριστα τα μελλοντικά σούπερ μάρκετ», Γιάννης Ελαφρός - Πρ://ννννν/ Καϊμἰπιογίη!.ση/705758/ατάςΙε/ερικαἰτοιμία/ 
Ροτϊνα[Ιοπ/πιε-ρτοϊοπία-αραΚκείατῖςία-ία-πιε]]οπίϊΚα-ςουρει-πιαικοί 
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σκληρό για νατην περιέχει σταθερά και ασφαλώς. 

Σχετική µελέτη αναφέρει ότιτο περιτύλιγμα των τροφίμων κοστίζει περισσότερο από το προ- 
Ἰόν και εδώ σκεφτείτε ότι το περιτύλιγμα µιας «οικονοµικής» είναι πολύ πιο κοστοβόρο από το 
περιτύλιγμα των τροφίμων. Ωστόσο, ούτε κι αυτό µπαίνει στις εξισώσειςτους. 

Με αυτά και αυτά ξεγελιούνται οι καταναλωτές και αναγράφεται στο περιτύλιγµα, ότι «κατα- 
ναλώνει 5 φορές λιγότερη ενέργεια». Ἐνας ακόµα ισχυρισμός που δεν έχει καμία σχέση µε την 
πραγματικότητα επειδή είναι απολύτως θολός. Εδώ τίθεται η ερώτηση: Τι σηµαίνει 5 φορές λι- 
γότερη ενέργεια; Σε ποιο τοµέα; Στην εξόρυξη; Στην παραγωγή; Στη χρήση; Στην ανακύκλω- 
ση; Στις βλάβες τής υγείας των καταναλωτών; Στο συνολικό αποτύπωμα άνθρακα το οποίο 
ουδέποτε έχει καταμετρηθεί; 

Ας υποθέσουμε όµως ότι εννοούν πως κατά τη χρήση κάθε «οικονοµικής δαπανάται 5 φορές 
λιγότερη ενέργεια. Ένα ακόµα µέγα λάθος. Σεάλλο θέµαγράφωτα εξής σχολιάζοντας µέροςτων 
θετικών απόψεων για τους «οικονομικούς» από πανεπιστημιακό καθηγητή: 

Η έννοια «5 φορές λιγότερη ενέργεια ερμηνευόµενη σηµαίνει, ότι µια λάµπα πυράκτωσης των 
60 Ννναϊϊ έχειισοδύναμή της µια λάµπα «οικονοµίας» γύρω στα 11 νΝαϊΙ. 

Με άλλα λόγια πολλαπλασιάζοντας 5 φορέςτο 11 βρισκόμαστε κάπου κοντά στα 60 ΝΛαἴί. Με 
αυτό τον τρόπο θεωρείται ότι γίνεται η περιβόητη οικονομία, κατά πέντε Φορές, η οποία δεν 
έχει καµία σχέση µε την πραγματικότητα αν και εμπεριέχεται στους αρχικούς υπολογισμούς τής 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής) η οποία ὠστόσο δηλώνει ότι η κατανάλωση ενέργειας, δεν είναι 4-5 
φορές λιγότερη αλλά 3-59 αν και στην πραγματικότητα η αναλογία είναιτρεις φορές. Κατά τη 
δαπάνη ενέργειας µιας λαµπίτσας των 11 ΝνΝναϊΐ η διαφορά µιας - δύο μονάδων δεν είναι άξια λό- 
γου, αλλά για τα δισεκατομμύρια λαμπτήρων µόνο τής Ευρώπης, τα μεγέθη μετατρέπονται σε 
τεράστια. 

Σε άλλο έγγραφο( τής Ε.Ε. γιατο ίδιο θέµα, βλέπουμε ακόµα καιτις υπηρεσίες της να ψΨεύδο- 
νται (μπαίνοντας στο παιχνίδιτής διαφήμισης των λαμπτήρων «οικονοµίας»), καθώς αναφέρουν 
διαφορετικά και σαφώς μικρότερα µεγέθη. Ωστόσο ακόµα και αυτά τα μικρότερα μεγέθη είναι 
ψευδή(!) επειδή είναι καλά γνωστό ότιη αντιστοιχία κατανάλωσης ενέργειας δεν είναι 3-5 φορές, 
αλλά συνήθως µόνο 3 (ναι τρεις) φορές για κάθε λάμπα, 543 χωρίς βεβαίως να συνυπολογίζο- 
νται πλήθος παραγόντων,που αναφέρω αλλού, οι οποίοι καθιστούν την εγκατάσταση και χρήση 
της δύσκολο και δυσβάστακτο πείραμα γιατους καταναλωτές. 

Πάντως, ακόµα καιηξΕ.Ε.η οποίαλειτούργησε καιλειτουργείβάση σχεδίου ως μηχανισμός προ- 
παγάνδας καιπροώθησηςτων συμµπαγών λαμπτήρων φθορισμού, αναφέρει χωρίςπεριστροφές: 
«Οι καταναλωτές πρέπει να ελέγχουν το προϊόν (τη λάμπα «οικονομίας») διαβάζοντας όσα αναφέ- 
ρονται στο περιτύλιγμα για να πληροφορηθούν την κατάλληλη αντιστοιχία φωτός που παρέχουν. 
Πρόσφατα εμφανίζονται συχνά υπερβολικοί{ισχυρισµοίγια την εκροή φωτός των Σ.Λ.Φ. (δηλαδή ότι 


(15). παρ:/ειτορα.οι/ταρίά/ρτος»ΚεἰεαδεςΑοίΙοπ.ἀο2ΙΟΓΟΓΕΠΟΟΞΜΕΜΟ/ΟΟ/36ξδ{οιπιαΞΗΤΜΙ δασοάΞ0δΙαησιαΡεξΕΝ Δείτε την ενότητα ὮἙ. 
Οοπιραοί Πιοτεδοαηί (6ΕΙ5) 


(16) Πιρ://πεννς.Ὀῦς.οο.ΙΚ/2/Π1/8406923.5ίΠι 

(17). πάρ:/ειτορα.ει/ταριά/ρτεςςΕοἰοαςεςΑοίίοπ.ἀΟ2ΓΟΓΟΓΕΠΟΟΞΜΕΜΟ/ΟΟ/113 Σε αυτό το ντοκουμέντο η εξοικονόμηση ενέργειας για τους λα- 
µπτήρες "οικονομίας" έχει ανέβει από το 3-5 στο 4. Δείτε την ενότητα ΠΠ. [5 1έ ἴταςε έπαί αοπιραοί Ιαπ1ρς ρτοάιοε Ιεςς ΠσΗί ἴἴπαπ Ιποπάεςοοηίς Ὁ 

(18). Πίρ://ννννν. Ισ τρί.οά/ρΓορταπις/ΝΙΗΡΙΡ/ΡΡΕ/ΝΤΕΝΝ/ΡΕΚ 5Β. ΟΕΙ.ράΓ Δείτε στη σελίδα 4 την ενότητα: Ρογ[οιπιαπος ΟΠαΓασίοτςίίος. 

(19) Πιρ:/νννν ρΠ|.σον/πιαϊπ/ριδΙσαίίοπς/εχίοτπα]/{εομηίσαἱ ΠεροΠς/ΡΝΝΙ.-Ι15730.ράΓ(Ἠ εργασία αυτή είναι άκρως μεροληπτική υπέρ των λα- 
µπτήρων "οικονομίας" ὡστόσο αναφέρει σαφώς κάτω από τον υπότιτλο: "Α Ροϊπί οἳ Ῥιτομαςε ΠἱςρΙαγ ἴπαί Ταίκς {ο Ὑοι”...ότι "οι συμπαγείς λα- 
µπτήρες φθορισμού παράγουν µόνο τρείς φορές περισσότερο φως από µια λάμπα πυράκτωσης" και όχι ἢ 5 φορές. 


Χρήστος Μουσουλιώτης - Γπηρ.//Ηἱρ]ῃ 1] απα2Ι(γο.γνογάργο»».οοπι/ - δό 


Η πλήρης και επικίνδυνη άγνοια τής «γεδηγρεαςε για τις «πράσινες»... 


µια λάμπα Σ.Λ.Φ. 11-12 Ναί είναι ισοδύναμη µε µια λάμπα πυράκτωσης των 60 γΜαϊΐ, κάτι που δεν 
είναι αληθινό»! 

Παραθέτω επίσης τα λόγια ενός ανεξάρτητου ειδικού στο χώρο τού φωτισμού, ο οποίος αποκαλύπτει 
µε ένα άλλο τρόποτο µέγα παραμύθι εξοικονόμησης ενέργειας: 

«Μια λάµπα πυράκτωσης των 100 γαϊΐ αποδίδει 1.800 λούµεν. Ο συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού (Σ.Λ.Φ.) 
δίνει µε ένα Υγαἰΐ 60 λούμεν. Τότε χρειαζόμαστε έναν Σ.Λ.Φ. των 30 γγαϊί (30Χ60--1.800 λούμεν) για µια λάμπα 
πυράκτωσης των 100 γα. Τα µαθηµατικά που χρησιμοποιώ μού δείχνουν ότι ένας Σ.Λ.Φ. χρησιμοποιεί 3096 
από την ενέργεια που χρησιµοποιείµια λάμπα πυράκτωσης (για να δώσει το ίδιο φως) και όχι 2596, όχι 20906 και 
σε καµία περίπτωση 12,596. Οποιοσδήποτε υποστηρίζει ότι ένας Σ.Λ.Φ. 18ΥΝ εἰναιισοδύναμος µεμια λάµπαπυ- 
ράκτωσης των 100Υ9Ν απλά προσπαθείνα σας εξαπατήσει»Ὁ (Η υπογράµµιση δική µου). 

Και όµως, αυτή η παραπληροφόρηση είναι συστηματικό και καθημερινό γεγονός, είτε σε διαφηµί- 
σεις, είτε σε άρθρα που εμφανίζονται στα ΜΜΕ, είτε στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο, όπου παρατηρούμε 
να τονίζεται ψευδώς ότι µια λάµπα «οικονοµίας των 18ΝΝ είναι ισοδύναμη µε λάµπα πυράκτωσης των 
100νν». «225 

Στη συνέχεια, εξετάζοντας την περιβόητη «εξοικονόμηση» για την τσέπη των καταναλωτών 
βλέπουμε να επικρατεί κι εδώ µια µεγάλη σύγχυση. Τα ποσά εξοικονόμησης που έχουν δει το 
φωςτής δημοσιότητας από ποικίλες πηγές διαφέρουν σηµαντικά μεταξύτους. Στην περίπτωση 
που υπήρχαν συγκεντρωτικά αναρτηµένα, η αξιοπιστία των υποστηρικτών των λαμπτήρων «οι- 
κονοµίας) θα έµπαινε σε κίνδυνο. 

Αξίζεινα προστεθεί η άποψη καθηγητών τού ΕΜΠ(3 µετην οποία τονίζεται ότιη δαπάνη ενέρ- 
γειας για να ανάψουν οι λάµπες πυράκτωσης στην Ελλάδα ανέρχεται περίπου στο 300. Σύμφωνα 
µε μετρήσεις τής Ε.Ε. η δαπάνη ενέργειας για να κινηθούν τα φορτηγά στην Ευρώπη είναι 23900. 
Ἆρα, κύριοι τής Ε.Ε., κάντε εξοικονόµηση στα ενεργειοβόρα «τέρατα» που δεν επιδρούν άµεσα 
στην υγεία µας και αφήστε ήσυχεςτις ασφαλείς και όμορφες λαμπίτσες πυράκτωσης, που δεν 
καταστρέφουν τόσο δραστικά την υγεία µας.) 

Στον Καναδά η δαπάνη ενέργειας για τον οικιακό φωτισμό είναι 0,7906.35 Σε ορισμένα ευρωπα- 
ϊκά κράτη είναι κάτω τού 290. Ωστόσο θέτοντας πλουσιοπάροχα ως πιθανό µέσο όρο δαπάνης 
φωτισμού το 496 τής ενέργειας για όλα τα κράτη τής Ε.Ε...τότε: 


(20). παρ:/ειτορα.οι/ταρἰά/ρτος»ξΕεἰεαςεςΑοίΙοπ.ἀο2ΤΟΓΟΓΕΠΟΦΞΜΕΜΟ/ΟΟ/26ξδ{οιπιαΞΗΤΜΙ δεασοάΞ0ΦΙαησιασεΞΕΝ - Δείτε τα σχετικά κάτω 
από τον υπότιτλο: Π.3. ΟιαπΠίψ οἳ Ι6Ηί - Τ5 1{ τς {παί οοπιραοί Πποίοροσπί Ιαπ1ρ5 ρτοάυσε Ίεςς ΠΡΙ [μαι οοπνοεηίίοπα| Ιποαπάεςοεηίς} 

(21). πιφ://6οσηά νοςίποςί.οοπι/αΓΙοΙος/Ιποαπάεςοεπῖ.Πίπι (Δείτε κάτω απὀ τον µεσότιτλο: «Πε δρα δε Φίαπάατά»»). 

(22) ΠΗρ://Νννννν.Πορ-Ζ.στ/ςεΙεπςε/1101-2010-09-01-06-18-41 

(23) Σ.τ.Χ.Μ. Ένα χαρακτηριστικό δείγµα τῆς εξαπάτησης των καταναλωτών προέρχεται από ένα συντονιστή ιστοσελίδας φανατικό υπο- 
στηρικτή των λαμπτήρων "οικονομίας". Εδώ αποκαλύπτειτη µεγάλη κοροϊδία σε βάρος των καταναλωτών, χωρίς πιθανώς να το αντιλαµβά- 
νεται. Ιδού όσα αναφέρει για την πραγματική αναλογία σε ἸΝαΐί, την οποία τοποθετεί στη σχέση τού τρία χαι όχι τού πέντε. 

"Μια άλλη παράμετρος που έχει σχέση µε την αντίληψη του φωτός είναι τα αναγραφόµενα ναί και η αντιστοίχιση τους µε τα ναί της 
πυράκτωσης. Εδώ. εγώ δεν παίρνω υπόψιν µου τοτι γράφοῦν, χι ας λένε ότι τα Ίμππεῃ είναι µετρηµένα -που πιθανότατα είναι. Σημασία έχει 
η αίσθηση χαι είναι σαφώς αντιληπτό ότι οι ἠλεκτρονικές λάμπες φωτίζουν λιγότερο -από την υποτιθέμενη αναλογία τους! Αν θέλετε πχ να 
αντικαταστήσετε µια λάμπα πυράκτωσης Ι00ΝΜ (που στην περίπτωση αυτή η ανάλογη ηλεκτρονική λάμπα είναι εκείνη των 20Ν/) θα πρέπει 
να πάρετε (κατά τη γνώµη μου) τουλάχιστον 27Ν/ σε ηλεκτρονική! Το δοκίµασα και µε "πρυφή”" αλλαγή λάμπας στο σπίτι µου χαι αμέσως οι 
δικοί µου µου είπαν "τι έπαθε η λάμπα χαι δεν ανάβει καλά;" για τις λάμπες των 20 και 23Ν. Μετα 27Ν/ τους ξεγέλασα λίγο, και πάλι όµως 
µετά από λίγο µου παραπονέθηκαν ότι δεν βλέπουν καλά. Και µόνο µε τα 33ΥΝ, εκεί πραγματικά δεν κατάλαβαν καθόλου την αλλαγή! Και 
μιλάω για επώνυµη λάμπα γιατί οι πο παπιο αποδίδουν λιγότερο για τα ίδια Ἰλαί{. 

Οπότε: για 100Υ/----»21 - 33ΥΝ για να µην αισθάνεστε τυφλοπόντικες!" 

Πίέρ://χατὶςείο.στ/ν]οννίορίς .ΡΠΡ2ΓΞΤδόΞ11270 

(24) Ππιρ://Νννννν Βα5ΠΙΗςΠί σ/πάεχ.ΡΏρ γπιαϊησα(Ξ{2δεςιΏσαίΞ3Ί7 δσπεννςιάΞ490 

(25) "Τα Νέα”. 1.1.2009, σελ.: 16/44 - “Αιίονεα”. 

(26) Πάρ:/ννννν.στεεππιΙΖο.οοπι/ΡΙοσς/σιεςί-ΡΙοσσεις5/1031 -1ε-ἁαικ-σιάᾳ-ο[-οΠς.Πίπι] 


Χρήστος Μουσουλιώτης - ΓΠερ://Πἱρῇ ]απα2Ι{6.ννογάργεςς.οοπΙ/ - δ7 


Η πλήρης και επικίνδυνη άγνοια τής (γεδηρεαςε για τις «πράσινες»... 


Δαπανάται ενέργεια 490 για να ανάψουν οι λάµπες πυράκτωσης στην Ε.Ε. και 2306 για να κινη- 
θούν τα φορτηγά στους δρόμους της. Δηλαδή όλο αυτό το απίστευτο «ανακάτωμο» και οι πι- 
θανές βλάβες στην ανθρώπινη υγεία µε τη χρήση «οικονοµικών» γίνονται µόνο για το 4960 τής 
δαπανώµενης ενέργειας, καθώς - και αυτό είναι το σημαντικότερο - η αναγκαία ανακύκλω- 
ση λαμπτήρων υδραργύρου - εκτός των άλλων - θα κινήσει νέα φορτηγά (ανακύκλωσης) 
στους δρόμους, τρένα στις ράγες και πλοία στους ὠκεανούς, που θα προκαλέσουν πολ- 
λαπλάσια δαπάνη ενέργειας και μεγαλύτερες εκπομπές αερίων τού θερµοκηπίου, ενώ ο 
απλός τρόπος για να λυθεί το ζήτημα τής σπατάλης ενέργειας θα έπρεπε να ήταν η εύρε- 
ση µεθόδων ώστε να μειωθεί - ελάχιστα -, η δαπάνη ενέργειας αυτοκινήτων, τρένων και 
πλοίων. 

Τα ανωτέρω αποτελούν µόνο µια µικρότατη πλευρά τού πολυσύνθετου και κρυφού θέματος 
«παραγωγή - διάθεση - χρήση - ανακύκλωση»τωνΣ.Λ.Φ. 


Δημιουργούν σοκ και προκαλούν την κοινή λογική οι διαβεβαιώσεις 
τής ἀΓΘθηΡρ6Θᾶς8 σχετικά µετην απόλυτη ασφάλεια των λαμπτήρων 
«οικονομίας» 


Το τραγικό κερασάκι στην πικρή τούρτα που µάς σερβίρει η άΙ{θ8εηραεᾶςθ και προκαλούν την 
επιστημονική (και κοινή λογική), είναι οι διαβεβαιώσεις της ότι «οιλάμπες εξοικονόμησης τελευ- 
ταίας τεχνολογίας, αυτές δηλαδή που διατίθενται σήµερα στην αγορά, λειτουργούν σε υψηλές συ- 
χνότητες και δεν προκαλούν προβλήµατα στην ανθρώπινη υγεία». Μια διαβεβαίωση που προήλθε 
από το πουθενά, πριν καν ακόµα η αρμόδια επιστημονική επιτροπή τής Ε.Ε. αποφανθεί επί τού 
θέματος! 

Επιπλέον αυτού δεν υπάρχει ούτε µια (ΜΙΑ) έρευνα που να µπορεί να επιβεβαιώσει απολύτως 
αυτό τον ισχυρισμό τής Οργάνωσης, (εννοείτο παλµικό φωςτουςτο οποίο δηµιουργείκενά φω- 
τός- τρεµόσβημα),το οποίο σύμφωνα µετην ἄ{θ6ηρθαᾶςε είναι απολύτως ασφαλές. 

Ακριβώς έτσι. Τόνιζε, (και σήµερα τα ίδια υποστηρίζει) ότι το τρεµόσβημα φωτός τους (Πἰςκειὴ 
δεν γίνεται αντιληπτό από την όραση και άρα δεν προκαλούν βλάβες στην υγεία οι «οικονομικές». 
Ωστόσο... 

Τον Οκτώβριο τού 2008 η βρετανική Υπηρεσία Προστασίας τής Υγείας) αποκάλυψε ότι επιστή- 
μονες διαπίστωσαν ότι γίνεται αντιληπτό από την όραση το τρεµόσβημα. Άλλοι επιστήμονες εἰ- 
χαν ήδη βρει ότιτο τρεµόσβηµα γίνεται αντιληπτό ακόµα και σε συχνότητες διπλάσιες«ὃ από αυ- 
τές που λειτουργούν οι «οικονομικές», κατά τις οποίες (σύµφωνα µε την ά{θεηρεαςθ) δεν γίνεται 
καθόλου αντιληπτό. Ἠρθε και το τελικό πόρισµα τής επιστημονικής επιτροπής τής Κομισιόν στο 
οποίο γίνεται αποδεκτό ότιτο τρεµόσβηµα γίνεται αντιληπτό από την όραση. 

Αυτό το γεγονός σε απλά ελληνικά σηµαίνει ότι προκαλούνται παρενέργειες στην υγεία από το 
τρεµόσβηµα των λαμπτήρων «οικονοµίας» παρά τα ὀσα ισχυρίζονται οι ποικιλώνυµοι υποστηρι- 
κτέςτους και η (Ι6θηῤ68αᾷς6, η οποία αντίτων επικίνδυνων και λαθεµένων απόψεών της θα έπρε- 
πε να αλλάξει την άκαμπτη στάση της και να ζητήσει δημοσίως συγγνώμη για την παραπληρο- 
φόρηση των καταναλωτών. 


Υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα µετα δεδοµένα που παρουσιάζωτα οποία υποδεικνύουν ότι κάτι 
(27). Ππάρ:/Ανήνν Πρα.οτς.ΙΚ/Νενυς(επίτο/Να{Ιοπα!ΡτοςςξεΙεαςες/2008ΡτεςςΕεἰααςες/081009ΕπιίςκιοπςΠοπιεοπιραςίΠιοΓεςεεπ/ἡ1βῃίς/ 
(28) Πάρ:/ΑΜ/Νν.εξςεχ.ας.ΙΚ/ρ5υεΠοΙοςγ/ονετ]αγς/Ηιπιξας28.ράΓ 


Χρήστος Μουσουλιώτης - πήρ.//Ηἱρ[] απα2Ι(ῇ.γνογάργόδ».οοΠι/ - ὃδ 


Η πλήρης και επικίνδυνη άγνοια τής (γεεηρέαοε για τις «πράσινες»... 


συμβαίνει µετο παλµικό φωςτων λαμπτήρων «εξοικονόµησης». Ταυτόχρονα εκατοντάδες εργα- 
σίες σχετικά µετα άλλα ηλεκτρομαγνητικά πεδία τους δείχνουν µε βαθµό βεβαιότητας ότι συµ- 
βαίνουν βλάβες στην υγεία, αν και η Γκρινπίς δείχνει να µην γνωρίζει ότι υφίστανται! 

Η µόνη οργάνωση που είχε απαράλλαχτες (αθωωτικές) και σε ορισμένα σηµεία παρόμοιες από- 
Ψεις για τους «οικονομικούς» µετην «Ι6θ6ηΡεαςε, είναι εμπορική ευρωπαϊκή ένωσης” προώθησης 
των «οικονοµικών», η οποία τόνιζε ακόµα και µετάτο πρώτο αντιεπιστηµονικό πόρισμα, που άφη- 
νε ανοικτό το ενδεχόμενο για βλάβες στην υγεία 250.000 ατόμων, ότι η έρευνα τής 5(ΕΝΙΗΒ 
απέδειξε ότι είναι απολύτως ασφαλείς για την υγεία οι «οικονομικές», αν και αυτή η ατελέστατη 
έρευνα έδειξε ότι θα πληγούν 250.000 άτοµα, ενώ η τελική έρευνα µετά λίγα χρόνια αναφέρει ότι 
οι «οικονομικές» θα αυξήσουν τον αριθµό κρουσμάτων καρκίνου ειδικά σε µέρη όπου χρησιµο- 
ποιούνται περισσότερο, όπως εκπαιδευτικούς χώρους, νοσο- 
κομεία και γραφεία! 

Επιπλέον η (άΓθεηρεᾶςθ διατηρεί παντελή και επικίνδυνη 
άγνοια σχετικά µε το «άρρωστο» φάσμα τους, και ειδικά το 
φάσμα τού µπλε,που καταστέλλει πολύ περισσότερο απότις 
λάμπες πυράκτωσης όργανο τού σώματός µας,την επίφυση! 
Αυτό επιφέρει σοβαρότατες συνέπειες στην υγεία, κάτι που 
το αποδέχεται και η μεροληπτούσα υπέρ των «οικονοµικών» 


επιστημονική επιτροπή τής Κομισιόν. 
Τον Ιούλιο τού 2008 η ἀιθεηρεαςαΏ) διακήρυττε (και συνεχί- 


ζει να το κάνει έως και σήµερα - τέλη τού 2019) ότι οι λάµπες 
«εξοικονόμησης» δεν προκαλούν κανένα πρόβλημα στην 
υγεία, φτάνοντας στο σηµείο να ισχυρίζεται το τερατώδες. 
Ότι ακόµα κι αν σπάσουν και συμβεί διαρροή υδραργύρου 
δεν θα υπάρξει επιβάρυνση στην ανθρώπινη υγεία!ό2 

Κάτι τέτοιο δεν τόλμησε να το ισχυρισθεί ακόµα και η προκατειληµµένη επιστημονική επιτρο- 
πή τής Κομισιόν η οποία αν και παραθέτει σωρεία λαθεµένων εκτιμήσεων υποστηρίζει ότι σεπε- 
ρίπτωση θραύσης «οικονομικού» οι ενήλικες δεν φαίνεται ότι θα υποστούν βλάβη στην υγεία 
τους, φροντίζοντας ωστόσο να διευκρινίσει ότι δεν γνωρίζειτι θα συμβεί µε παιδιά όταν ανα- 
πνεύσουν ατμούς υδραργύρου! 

Σημειώστε ότι η Υπηρεσία Περιβάλλοντος τής πολιτείας Μέιν των ΗΠΑ µετά από ειδική εργα- 
στηριακή έρευνα προτείνει λάµπες «εξοικονόμησης» να µην χρησιμοποιούνται σε µέρη όπου βρί- 


(29) Πίρ:/Ηννν’.οἱο[εά.οις/ἀοσιπιοπίς/081119 ΝοΟσΈ20σοπσρ{ΠςΟΟ2Ο5(ςΕΝΙΗΕ Ζ220ορίπίοπ Επαί ράΓ 

(20). Πιέρ://6ο.ειτορ8.εΙ/πεαΙ(Π/ΡΗ. τὶςΚ/οοπαπι]{ίοας/04 5οεηϊμτ/ἀοςσς/5δοεπίῃτ ο 019 .ράΓ 

(61). Πάρ:/ΑΜ/νν.θτεεηροαςθ.ΟΙΡ/ΡΓεεςΕ/ΘΙ/ΠονΥς/118508/118523/ΠιοτοΙΤΥ-πιγίΗ5/ 

(2) Ππαρ:/πεν/ς Καϊιπιεπιηϊ,στ/4ἆσρ]/ νν απί]ο]ες οἱ 2 22/09/2012 496297 Κατωτέρω παραθέτω αυτούσιο ένα µέρος απὀ το κείµενο µειωμέ- 
γης δημοσιογραφικής έρευνας τής "Καθημερινής" µετις λαθεµένες. και κυρίως επικίνδυνες για τους καταναλωτές δηλώσεις εκπροσώπου 
τῆς (τοεπροαος: 

"Ανησυχία γεννάει σεπολλούς, ὠστόσο,το γεγονός ότι στους λαμπτήρες νέας γενιάς εμπεριέχεται υδράργυρος. «Οι πολίτες πρέπει να µην 
ανησυχούν, καθώς το ποσοστό του υδραργύρου είναι κάτω από το επιτρεπόμενο όριο της Ε. Ε., δηλαδή 5 πιρ, ενώ όσο εξελίσσονται η ποσό- 
τήητα μειώνεται» απαντά οκ. Γρηγορίου. «Είναι αυθαίρετο νατις συγκρίνουμε µετο θερμόμετρο, αφού ή ποσότητα υδραργύρου στις λάμπες 
είναι 100 µε 1.000 φορές μικρότερη». Επιπλέον, καθώς οιλάμπες ανακυκλώνονται, ο υδράργυρος δεν εκλύεται στη φύση, απλώς μεταφέρεται 
στην επόµενη λάμπα εξοικονόμησης που θα ῤγει στην αγορά. «Αλλά και στην περίπτωση που η λάμπα σπάσει και δεν πάει στην ανακύκλωση, 
δεν δύναται να µας επιβαρύνει», διευκρινίζει ο ίδιος. Ας µην ξεχνάµε εξάλλου ότι υδράργυρος εκλύεται από τις λιγνιτικές μονάδες παρα- 
γωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες µέχρι πρόσφατα λειτουργούσαν µε «πυρετώδεις» ρυθμούς εξαιτίας των λαμπτήρων πυρακτώσεως". 

(33) Πιφ:/6ο.επτορα.ει/πεα[/ςοἰεηίίΠο οοπιπι{{εος/εηνΙτοηπιεπίαἱ γὶςΚκς/άοσς/δεῄµει ο 124.ρ4 Δείτετη σελίδα 
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Η πλήρης και επικίνδυνη άγνοια τής (γεδηρεαςε για τις «πράσινες»... 


σκονται παιδιά και εγκυμονούσες, εξαιτίας τού κινδύνου θραύσης. 

Η Γκρινπίς φαίνεται να βλέπει τα πράγματα µε άλλη λογική. Ίσως µια εξωγήινη λογική µε την 
οποία δεν φαίνεται να λαμβάνει υπόψη την υγεία των παιδιών, δηλώνοντας ότι δεν υπάρχει κίν- 
δυνος σε περίπτωση θραύσης! 

Σχετικά µε το µέγα θέµα τής πιθανής θραύσης ενός Σ.Λ.Φ. (συμπαγούς λαμπτήρα Φφθορι- 
σμού ή «οικονομικού») είναι σαφές ότι οι συμβουλές τής [κρινπίς, τής ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε. τής 
ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗΣ καιπολλών άλλων ειδηµόνων αγνοούν την πραγματικότητα, είναι αντι-οικολο- 
γικές, «εκτός εποχής» και συνήθως εξαιρετικά επικίνδυνες. Στην ουσία θα έπρεπε να επέμβει ο εἰ- 
σαγγελέας! Αλίμονο σε εκείνουςτους δυστυχείς καταναλωτές που θατις μετατρέψουν σε πράξη. 

Παρουσιάζεταιτόσο πολύ υποβιβασμένος ο κίνδυνος, σεαντίθεση µετις απόψειςτής Υπηρεσίας 
Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ, ώστε φθάνω στο σηµείο να συµπεράνω πως κάτιτέτοιο γί- 
νεται για να θεωρηθεί από τους καταναλωτές ότι ο κίνδυνος από τη θραύση ενός υδραργυρικού 
λαμπτήρα «οικονοµίας, ο οποίος περιέχει σηµαντικά λιγότερο υδράργυρο, είναι κάτι παντελώς 
αμελητέο... 

Παρακαλείται ο κ. [ούζιος και τα άλλα µέλη τής ελληνικής Γκρινπίς όπως ο υπεύθυνος για ενερ- 
γειακά ζητήματα κ. Τάκης [ρηγορίου να διαβάσουν προσεκτικά τα προβλήµατα µιας οικογένειας 
από τη Βόρεια Ελλάδα, όταν οι γονείς διαπίστωσαν ότι έσπασε ένας «πράσινος» Σ.Λ.Φ.στο δωµά- 
τιο όπου έπαιζαν τα παιδιά τους ή να ανατρέξουν στις αυθεντικές πηγές που παρατίθενται, ειδικά 
εκείνες που διαπραγματεύονται τη θραύση των «οικονοµικών» καιτην υδραργυρική τοξικότητά 
τους. 

Παραμένει επίσης προκλητική και επικίνδυνη για τους καταναλωτές η άποψη τής «Ι{Θ66εΠρεαςθΘ 
για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν στην περίπτωση θραύσης ενός υδραργυρικού 
θερµομέτρου! 

Για να έχουν πλήρη γνώση τού θέµατος ας μελετήσουν προσεκτικά την έρευνά µου για την επι- 
κινδυνότητα τού µπλε φάσματος, η οποία βασίζεται σε µέγα αριθµό επιστημονικών εργασιών 
(περίπου 250). Ας ρίξουν επίσης µια µατιά σε άλλα θέµατα τού παρόντος βιβλίου. Θα ήταν εξαιρε- 
τικά χρήσιμο αν βρουν λάθη. Υποθέτω ότιθα βοηθούσαν τον εαυτό τους, τις οικογένειές τους και 
τους καταναλωτές. Η σωστή πληροφόρηση είναι κρίσιµη για τον καθένα µας. Από τη µεριά µου 
υπόσχομαι όπως αιτηθώ (δακρύων) τής συγγνώµηςτους και να προχωρήσω στην άµεση διόρθω- 
ση κάθε πιθανού λάθους µου. 

Μια ακόµα «έξοχη» λογική από την [κρινπίς,που στην ουσία δεν εἰναιτίποτα άλλο από απαράδε- 
κτη και επικίνδυνη άγνοια(;) αποτελεί το ζήτηµα των επικίνδυνων υπεριωδών ακτινοβολιών που 
εκπέμπονται από τις «οικονομικές». 

Πανεπιστημιακή έρευνα διεξαχθείσα το 2012 επιβεβαίωσε τελεσίδικα προηγούμενες έρευνες, 
αναφέροντας ότι οι λάµπες «οικονοµίας» µετο άναμµά τους «τηγανίζουν» το δέρµα, ενώ αντιθέ- 
τως οιλάμπες πυράκτωση είναι απολύτως ασφαλείς. 

Επιπλέον η Οργάνωση δείχνει να µη γνωρίζει τη δηµόσια επισήµανση τής επιστηµονικής επι- 
τροπής τής Κομισιόν η οποία σε όλα τα πορίσµατά της σημειώνει ότι οι επικίνδυνες υπεριώδεις 
που εκπέµπονται από τις «οικονομικές» πρέπει να αφαιρεθούν, κάτι που οι παραγωγοί λαµπτή- 
ρων το έγραψαν στα παλιά τους τα παπούτσια. Στο πρώτο πόρισµά της η επιτροπή, δηλώνει ότι 
από τις υπεριώδεις και το µπλε φως θα πληγούν 250.000 άτοµα. Στοτελικό πόρισµά της αναθε- 
ωρείτις απόψεις της και αφήνει ανοιχτό τον αριθµό προς τα πάνω, δηλώνοντας επιπλέον ότι θα 
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αυξηθούν τα κρούσματα καρκίνου σε σχολεία και γραφεία, αγνοώντας ταυτόχρονα πανεπιστη- 
µιακή έρευνα από την Αυστραλία στην οποία αναφέρεται ότι µόνο σε αυτό το κράτος, θα αυ- 
ξηθούν οι παθήσεις των οφθαλμών που σχετίζονται µετις υπεριώδεις κατά 1296 και εκτός αυ- 
τού θα υπάρξουν 3.000 επιπλέον ασθενείς µε καταρράκτη και 7.500 µε πτερύγιο κάθε χρόνο!όΏ 
Αναλυτική παρουσίαση αυτού τού αίσχους που περιλαμβάνεται στην πρόταση, υπεριώδεις ακτι- 
νοβολίες και λάμπες «οικονομίας», δείτε σε ξεχωριστό θέμα.” 


Η ἀ({θθηραας6 δεν βλέπει και η πολιτεία κοιμάται... 


Ὑφίσταται, όπως όλα δείχνουν, µείζον ζήτημα εξαιτίας τής παραπληροφόρησης των κατανα- 
λωτών σχετικά µετους κινδύνους χρήσης, την ύπαρξη υδραργύρου καιπλήθους άλλων τοξικών 
υλικών στους λαμπτήρες «οικονοµίας» (συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού - ή Σ.Λ.Φ.) και στους 
παλαιότερης τεχνολογίας σωληνωτούς λαμπτήρες φθορισμού, αλλά και την ύπαρξη ραδιενερ- 
γών υλικών σε ορισμένους εξ αυτών. 

Το άρθρο 13(«ενημέρωσητων χρηστών») τού προεδρικού διατάγματος 11758 ορίζει ότι οι δια- 
κινητές και παραγωγοί είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν τους καταναλωτές γιατις δυνητικές 
δυσμενείς επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον επικίνδυνων ουσιών, µέσω των 
οδηγιών χρήσης ή στο σηµείο πώλησης. Τίποτα τέτοιο δεν συμβαίνει 

Αντί τούτου βλέπουμε διαφημιστικά μηνύματα στις τυπωμµένες οδηγίες, που βρίσκονται στα 
ακριβά και ενεργειοβόρα χάρτινα και πλαστικά περιτυλίγµατα «οικονοµικών» λυχνιών, τα οποία 
για να τις περιβάλλουν σταθερά και ασφαλώς, απαιτούν πολλαπλάσια ποσότητα ενέργειας για 
να παραχθούν, σε σχέση µετα απλά χάρτινα περιτυλίγµατα των λαμπτήρων πυράκτωσης. 

Βλέπουμε επίσης να µην υπάρχει καµία προειδοποίηση για τον υπερ-τοξικό υδράργυρο και 
τους σοβαρούς κινδύνους που ενυπάρχουν µετη χρήση τέτοιων λυχνιών. Συζητώντας µε άτοµα 
ανώτερης νοημοσύνης, εκπαίδευσης και κοινωνικής ευαισθησίας, ανακάλυψα ότι αγνοούσαν 
ακόµα και αυτοί τα όσα τοξικά περιέχονται στους λεγόμενους «οικονομικούς» λαμπτήρες, επει- 
δή τους είχαν ταυτίσει - µέσω τής πετυχηµένης διαφήμισης - πλύσης εγεφάλου - µε το επίθετο 
«πράσινου». 

Ο κανονισμός τής Ε.Ε. ορίζει να υπάρχουν στη συσκευασία οδηγίες καθαρισμού τού υδραργύ- 
ρου. Εδώ το µόνο που βλέπουμε να υπάρχει στα περιτυλίγµατα των Σ.Λ.Φ.το οποίο επιβάλλεται 
νομοθετικά στο προεδρικό διάταγμα 117, είναι η ύπαρξη σήµατος.Το σήµα συνοδεύει κάθε συ- 
σκευή, όταν πρέπει να γίνεται ανακύκλωση. 

Επιπλέον αυτών, σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96ΕΕ, ορίζεται ότι ηλεκτρικές και 
ηλεκτρονικές συσκευές δεν πρέπει να απορρίπτονται σε χώρους οικιακών αποβλήτων. Η οδηγία 
μάς υποχρεώνει να γνωρίζουµετην ερµηνεία τού σήματος και µας «διατάζευ να επιστρέφουµε 
τις συσκευές µε τέτοια σήμανση, όταν λήγει η χρήσητους, στα δηµόσια σηµεία, που έχουν δηµι- 
ουργηθεί για την ανακύκλωσή τους ή στα σηµεία αγοράς τους. (Στην Ελλάδα είναι ελάχιστα και 
η µέγιστη πλειοψηφία τού πληθυσμού δεν τα γνωρίζευ. 

Επιπροσθέτως όλων των ανωτέρω οι καταναλωτές δεν είναι ενήµεροι για τη σχολαστική δια- 
δικασία καθαρισμού τού υδραργύρου, (την οποία υποχρεωτικά πρέπει να ακολουθήσουν για να 

(4) Πιρ:/πενυς.απα.εάα.αα/1Ξ11671 


(35) «Το «τηγάνισµα» τού δέρµατος από την υπεριώδη ακτινοβολία των «οικονομικών» λαμπτήρων» οἨ ρᾶςε 241 
(296) Πίρ://Ννννν ππΙπεην.στ/απαΚγΚ]ος]/αν/Ο0/ρά117. α͵πε ράξ 
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αποφύγουν ιδιαίτερα σοβαρές παρενέργειες στην υγεία τους), σε περίπτωση θραύσης λάµπας 
«οικονομίας». 

Ιδού πώς αντιλαμβάνονται οι παραγωγοίτη σχέση τους µετους καταναλωτές: 

Όταν ρωτήθηκε ο κ. ΚΘθνεη Νείαμµη, επικεφαλής τού «| ΙοΠΙίΠπο Αςςοςεἰαϊίοη» της Βρετανίας, ενός 
οργανισμού που αντιπροσωπεύει τους κυριότερους παραγωγούς υδραργυρικών λαμπτήρων, 
απάντησε µε απίστευτα κυνικό τρόπο, ότι δεν βλέπει για ποιο λόγο θα έπρεπε να τυπώσουν τέ- 
τοιες οδηγίες στα πακέτα των λυχνιών, επειδή παρόµοιες(οι µακρόστενες σωληνοειδείς) λάµπες 
µεπερισσότερο υδράργυρο κυκλοφορούν ήδη στην αγορά εδώ και δεκαετίες και κανείς δεν έχει 
θέσειτέτοιο θέµα έως τώρα.” (Ακούει κάποιος από (/{6θηρεαςς και ΝΝΝΝΕ;) 

Χαρακτηριστικό δείγµα τής ελλιπούς πληροφόρησης τού κοινού για τους κινδύνους από τη 
χρήση των λαμπτήρων εξοικονόµησης είναι το εξής γεγονός. Η περιβαλλοντολόγος ΜίπΠΠὰ 
(«ᾖ]ρα, που εργάστηκε για δέκα χρόνια σε θέµατα περιβάλλοντος ως βοηθός Επιτρόπου τής Ε.Ε., 
δήλωσε σε ΜΜΕ τής χώρας τηςΆὃ ότι οι συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού, θα πρέπει να έχουν 
στο περίβληµά τους το γνωστό σήµα µε τη νεκροκεφαλή και τα σταυρωτά κόκαλα για να πλη- 
ροφορείται το κοινό τον κίνδυνο, ενώ χαρακτήρισε ως σκάνδαλο την ελλιπή ενηµέρωση των 
Σουηδών. 

Πράγματι, εδώ τίθεται ένα πελώριο ζήτημα. Εάν ένα κράτος από τα πλέον προηγμένα σε πε- 
ριβαλλοντικά θέµατα και την προστασία των πολιτών, δεν ενημερώνει για τους κινδύνους χρή- 
σης των συµπαγών λαμπτήρων φθορισμού, τότε... τι µπορεί να ειπωθεί για τα άλλα ευρωπαϊκά 
κράτη, για τον υπόλοιπο κόσµο, τη Σουαζιλάνδη ή για Κίνα και Ινδία που παράγουν τους «οικο- 
νομικούς», ενώ ακόµα δεν έχει πλήρως αυτομµατοποιηθεί η γραµµή παραγωγής σε όλατα εργο- 
στάσια και οι εργάτες αυτών των κρατών - ρυπαντών, βάζουν τον υδράργυρο µέσα στις λάμπες 
«εξοικονόµησηο µε πρωτόγονα µέσα, ενώ ταυτόχρονα είναι σχεδόν ανύπαρκτες οιπροσπάθει- 
ες ανακύκλωσης, τουλάχιστον τη στιγµή που γράφονται αυτές οιγραμμέςτο 2019. 


Τι αναφέρει πρώην επικεφαλής τής ἀιΓθθΘεηρθᾶςθ γιατο φωςτων 


«οικονομικών» 


Εδώ είναι χρήσιμο να παραθέσουµε ένα µέρος από την έκθεση τού ανώτατου στελέχους τής 
(ιθθηρεᾶςε, δόκτορα Κίἀυς 5ἵαπ]εκ, ο οποίος διεξήγε έρευνα σχετικά µετην ποιότητα φωτισμού 
των υδραργυρικών λαµπτήρων, φθάνοντας στο συμπέρασμα ότι επιδρούν δυσμενώς στην αν- 
θρώπινη υγεία. 

«Σε αντίθεση µε το φως τής ημέρας, οι συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού δεν παράγουν συνεχές 
φάσμα. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι εκπέµπουν ένα δυνατό φωτεινό και ειδικό µήκος κύματος, ενώ 
την ἴδια στιγµή άλλες περιοχές τού φάσματος είτε είναι μειωμένες, είτε δεν εμφανίζονται καθόλου. 

Είναι θανάσιμο για τα γυμνά µάτια να µην μπορούν να διαχωρίσουν το φως από τέτοιο “φάσμα 
φωτός” (συγκριτικά µε το φως συνεχόµενου φάσματος), επειδή η οπτική αντίληψη είναι δυνατό να 
εξαπατηθεί. 

Αυτότο είδος τού φάσματος Κάνειτο φωςνα μοιάζει εντονότερο, αλλά προκαλείστρες στη διαδικα- 
σία τής όρασης. Αυτό γίνεται εμφανές όταν σκεφτούμε ότι οι φακοίτων ματιών δημιουργούν διαφο- 


(7) "Ῥμαξίπσ-οιί” {πο Πποαπάεςεεηίς -- Ι5 ίΠε Ραῦ]ο ΜΙ5ΙΠΕοιπιεά οἱ Ὠἱδίπ[οιπιος 7 - ΌΥγ ἄαά αάι, Ρ.Ε.5.Α., Μ.Ε.Α. ΗΡΓΡΑ 
(238) Πάρ:/ΠΥΠείςΚαπαἰεπ.5ε/1.624048/2009/01/26/εχρετί νατηατ Το ΙασεποισιαπιροΓ)εοπιπιεπί]άΞ19.85504 
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ἵα ὀνειρά σου µην τα λες 


ματ; µ!α µέρα κρυα 


µπορε/ ο/ κυβερνο-ο/κο-λογιστές 


ναρδούν στην εξουσ/ία 


ρετικές αντανακλάσεις στα διαφορετικά χρώματα φωτός. Για παράδειγµα η μπλε ακτινοβολία σχετί- 
ζεται µετο εμπρόσθιο µέρος τού αμφιβληστροειδούς χιτώνα και το κόκκινο µετο οπίσθιο. 

Στην περίπτωση παροχής φάσματος απότο φωςτήςηµέραςτο µάιτι έχειτη δυνατότητανα επικαλύ- 
πτει το ένα µετά το άλλοτα επίπεδα εικόνων. Ωστόσο, αυτό δεν συμβαίνει µετο φάσμα των λαμπτή- 
ρων φθορισμού επειδή δημιουργούνται στον αμφιβληστροειδή πολλές εικόνες, πού είναι διακριτές 
μεταξύτους, γεγονός που αναγκάζειτα µάτια να εστιάζουν σε κάθε µία. Αυτό προκαλείνευροφυτικά 
προβλήµατα, όπως πονοκεφάλους. 

Εξάλλου το µέρος τού φάσματος που λείπει και βρίσκεται μεταξύ των έντονων φασμµάτων εΚπο- 
µπής φωτός, δεν είναι σε καμία περίπτωση ασήμαντο για τον οργανισμό. Μια ολόκληρη σειρά από 
φυσιολογικές διαδικασίες βασίζονται στο φως που προέρχεται από διαφορετικά φάσματα, για να 
προκαλέσουν την καλύτερη ανταπόκριση σε βιοχημικές αντιδράσεις 

Εάν στο παρεχόµενο φως απουσιάζουν αυτάτα φάσματα, τότε οι βιοχημικές αντιδράσεις είτε µει- 
ώνονται είτε εξαλείφονται», αναφέρει σε ένα µέρος τής ἐκθεσήςτου ο κ. 5ἱαπ]εκ.Ώ) 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πρώην επικεφαλής τής ευρωπαϊκής οργάνωσης «ΡΓ{Ο(Ες5ΙΟΠΑΙ 
Γιοίίπο Γεβσίφηθ/ς’ Αςςοςἰα[ίοη» (αᾶά (ἱ]άα1, µε κείμενό του υπερασπίζεταιτις θέσεις τού δόκτο- 
ρα 5ίαπ]εκ υποστηρίζοντας ότι η ἄ{Θ6ηρθαςθ κινήθηκελανθασµένα σε αυτότο θέµα.) 

Σημαντική παράµετροςτής ὀλης ιστορίας αποτελεί ή άγνοια τής [κρινπίς στο σκοτεινό και βρο- 
µερό χώρο των καρτέλ και των πολιτικών παιγνίων. Η ιστορική έρευνα έδειξε ότι ένα καρτέλ τού 
λαμπτήρα καθήλωσε τη διάρκεια ζωής των λαμπτήρων πυράκτωσης στις 1.000 ώρες, ενώ στην 
πραγματικότητα η διάρκεια ζωήςτους είναι πολλές χιλιάδες ώρες, για να δηλώνεται σήµερα από 
τους υπέρµαχους των «οικονομικών» ότι οι λάμπες «οικονοµίας» διαρκούν πολύ περισσότερο. 
Ἐνας ισχυρισμός, που παρά την καθήλωση των ὠρών λειτουργίας των λυχνιών πυράκτωσης από 
το καρτέλ, είναι και αυτός αναληθής. Στις ΗΠΑ ήδη από το 2014 παράγονται λάμπες πυρά- 
κτωσης που διαρκούν περισσότερο από 10.000 ώρες! Ὁ 


Η πλήρης και επικίνδυνη άγνοια τής (γεδηρεαςε για τις «πράσινες»... 


Όπως δείχνουν τα γεγονότα µε τη συστηματική και πετυχημένη διαφημιστική εκστρατείατης 
η «Ιἴ6θ6ηΡεαςθ, σύµφωνα µε την «ολιστική» εξέταση τού ζητήματος, που έκανε κατά δήλωσή 
της,» «ξέχασε» κάθε παρενέργεια και εστιάστηκε µόνο στο ζήτημα υδράργυρος ξεχνώντας 
πλήθος άλλων πολύ κρίσιμων παραμέτρων. 

Επιπλέον χωρίς να περιμένει το (αντιεπιστημονικό) πόρισμα τής 5(ΕΝΙΗΒ, και µε ανύπαρκτες 
γνώσεις ιατρικής και φωτοβιολογίας υποστήριζε το 200765 (για να το ξεχάσει το 2008 και στη 
συνέχεια) ότι οι λάµπες «εξοικονόμησης όταν προκαλούν προβλήµατα στους φωτοευαίσθη- 
τους ή άλλα άτοµα µετην υπεριώδη ακτινοβολίατους, τότε αυτά τα άτοµα είναι δυνατό να αγο- 
ράζουν λάμπες πυράκτωσης µειατρική συνταγή! 

Αργότερα, µε ηλεκτρονική απαντητική επιστολή στον γράφοντα υποστήριζε ότι δεν προκα- 
λούν κανένα πρόβλημα υγείας! Ενώ µε δήλωσήτης στο ίντερνετ παρακινούσετους Ἕλληνες να 
επιλέξουν λάμπες εξοικονόµησης χωρίς να αναφέρειτο παραμικρό µειονέκτηµάτους, ούτε καν 
το πασίγνωστο ζήτημα τού υδραργύρου!όΏ 

Ὑπενθυμίζω εκ νέου ότι ακόµα και η µεροληπτική 5(ΕΝΙΗΒ, παραδέχεται ότι η υπεριώδης 
ακτινοβολία και το µπλε φάσμα των «οικονοµικών» δημιουργούν προβλήµατα υγείας σε µερι- 
κές εκατοντάδες χιλιάδες άτοµα. 

Για την (Γθεηρεαᾶςθ οι «οικονομικές λάμπες είναι πάναγνα πράσινα αγγελουδάκια αν και 
υπάρχουν εκατοντάδες εργασίες που δείχνουν ότι πιθανότατα προκαλούν προβλήµατα υγείας 
ακόµα καιτα ηλεκτρομαγνητικά σκουπίδια τους και ταυτόχρονα υπάρχουν αμέτρητες άλλες ερ- 
γασίες που τεκμηριώνουν - χωρίς καµία αμφιβολία - κάτιπου είναι απίστευτο.Τη δυσµενή κατα- 
σταλτική επίδρασή τους στην επίφυση. 

Εδώ η άγνοια αλλά καιη ανακολουθίατής Οργάνωσης είναι σαφής. Στο παρελθόν υποστήριζε 
ότι υπάρχει ανάγκη «εφαρµογής της Αρχής της Πρόληψης στη διαµόρφωση πολιτικής σε περιοχές 
όπου η επιστημονική γνώση είναι ατελής», 5 κάτιπου δείχνει νατο έχειξεχάσει σήµερα παντελώς. 


Άγνοια αλλά και ευθύτητα από πράσινη πολιτικό 


Η φάση των προκαταρκτικών συζητήσεων για τις λάµπες «οικονοµίας» ήταν µια κρίσιµη διαδι- 
κασία όπου η ἀΓθθπρθεᾶςθ απουσίαζε, αν και παραβρίσκονταν εκπρόσωποι τής ΜΛΛΕ. Βεβαίως 
οφείλει να εξηγήσει την περίεργη απουσία της. Σε αυτή τη φάση των συζητήσεων υπήρξε ένα 
ακόµα απροσδόκητο γεγονός που αποκάλυψε την πλήρη άγνοια όχι µόνο ({θ6επρεαςε και ΑΛΝΛΕ 
αλλά και τού περιβαλλοντικού κινήµατος γενικότερα για τις επιπτώσεις στην υγεία των λαμπτή- 
ρων «οικονοµίας». 

Το γεγονός δημοσιεύεται σε ένα από τα βιβλία των προκαταρκτικών συζητήσεων και έχει εξαι- 
ρετική σημασία. 

(42). Πρ:///νννν.στεοπροᾶσο .οἵα/ΙΠάα/οΠ/πεν//στεεηροασο-Βἰαίοπποπί-οη-οἱηιαί/ 

(43). Πρ:///νννν.στεοπροᾶσο .οἵςΚ/οΙπιαία/οΠ-Ό1 09-11 -πιγίεις 


(44). Πίίρ:/ΑνΥνν.θτεεπροαςα.ΟΙΡ/ΓαΝ//εοπίεπί/ρτθεςε/ρτος»/1 18523/0α1-ίπε-ιἱ0.ράξ 


(45). Πίίρ:/ΑΝν’νν.δοοΡ]ε .εοπι/ατ]Ἰκαξίᾷ5οιτεοξεδδεάΞΙδνεάΞξθΟΡΒΙΟΕΙΑΑΚΙΙΞΠΙΡΦΞΑΟΟ2ΕΟΡ02ΕΨΝΥν.στΘεπρεαοε.ο{σζ02Εταν/02Εεοπίεπίσό2Ε 
βτεοσε(2Ερτεςςζ02ΕΊ 18523002ΕΗ327258 ἀοεδείξ»θπιΡΤΙ61195774σαῦΟΥ24ΏβδειςςΞΑΕΟΙΟΝΕΧοπΙΙεΟΡ{46ΑταΙ62»ΖΡΜΙΟΠΙΝΙᾳ2Ν/δεςΙϱ2Ξ ΗΝ ΗΝ] 
Α521ΡιΠ2ΡΚΙΡΙΟ 

(46) Τοι 19: Ὠοπιεςίίο Πσμίπς - 2009/ΕΤΕ/Β/06δ - Δείτε τις σχετικές αποκαλύψεις στις σελίδες 76. 77. και 78. Ωστόσο πρέπει να τονισθεί 
ότι οι συζητήσεις διεξήχθησαν στην ουσία μεταξύ παραγωγών ή διακινητών λαμπτήρωγν, είχαν ελάχιστη συμμετοχή καταναλωτών, και δεν 


Χρήστος Μουσουλιώτης - πήρ.//Ηἱρ]] απια26.γνογάργόσς.οοµ/ - 94 


Είναι χρήσιμο νατο διαβάσουν τα µέλη τής [κρινπίς ώστε να έχουν την ευκαιρία να αποδεχθούν 
στη συνέχειατολάθοςτους- όπως έκανε καιη πράσινη Βρετανή ευρωβουλευτής, η οποία αρχικά 
υποστήριζε φανατικάτις «πράσινες» λυχνίες χωρίς να γνωρίζειτο θέµα σεβάθος. Συµµετέχοντας 
σε αυτές τις συζητήσεις και πληροφορούμενη ελάχιστα από τα προβλήµατα πασχόντων από τις 
«οικονομικές λάμπες, άλλαξε αµέσως θέση, αποσύροντας την υποστήριξή της! 

Επιπλέον, η πράσινη ευρωβουλευτής υπέβαλε σχετική ερώτηση στο Ευρωκοινοβούλιο για να 
λάβει ως απάντηση τα αρχικά, περιορισμένα και λαθεµένα «ευρήματα», αν µπορεί κανείς να τα 
περιγράψει «ευρήματα», τής επιστημονικής επιτροπής τής Ε.Ε.3 


είχαν ούτε πρόθεση. αλλά ούτε τη δυνατότητα να εξετάσουν τα λίγα ζητήματα υγείας που τέθηκαν. 


(41). Πίίρ:/ Ανν εατοΗπε]αςαςπιαρ.οις.ΙΚ/νΥνρ-εοπίεπί/αρ]οαάς/Π]ε/Ώουιπιεπίσο2010 ράξ 


Μίνι πυρηνικές αντιδράσεις σε κάθε 


λάμπα «οικονοµίας» και όχι µόνο... 


(δεν κάνω πλάκα!) 


Μόνο ο χρόνος θα δείξει εάν οι λάμπες «οικονοµίας» 
θα μετατραπούν στον απόλυτο περιβαλλοντικό εφιάλτη 
εξαιτίας των μίνι πυρηνικών αντιδράσεων που συµβαί(- 
νουν στο εσωτερικό τους µε αυξανόμενο ρυθµό. Δηλαδή 
όσο περισσότερο ανάβουν τόσες περισσότερες πυρηνι- 
κές αντιδράσεις συμβαίνουν ή θα συµβείτο απίστευτο, θα 
βοηθήσουν να βρεθεί το «ιερό δισκοπότηρο» τής Φφυσι- 
κής, δηλαδή η διαδικασία τής ψυχρής σύντηξης. 

Η πρόβλεψή µου, µετά από πολυετή έρευνα πάνω στο 
ζήτηµα τεχνητός φωτισμός, είναι ότι οι λάµπες «εξοικονό- 
µησης» θα γίνουν αφορµή να αποκαλυφθείτο καλά κρυµ- 
µένο μυστικό τής εκροής ραδιενέργειας, όχι µόνο µε τη 
σηµερινή µορφήτους,των συμπαγών λαμπτήρων φθορι- 
σμού (Σ.Λ.Φ') ή λαμπτήρων «οικονοµίας», αλλά και από τη 
χαμένη στο βάθος τής ιστορίας καθιέρωσήτους, το 1936, 
όταν η «6ηεα Εἰδεείής µαζί µε την ΑΛεςίίποπουςθ παρου- 
σίασαν τα τοξικά φωτεινά και σωληνωτά δηµιουργήµατά 
τους σε εκθέσειςτής Νέας Υόρκης καιτού Σαν Φρανσίσκο. 

Αρχικά, οι Αμερικανοί τοποθέτησαν ενθουσιασµένοι 
τις λάμπες φθορισμού κυρίως σε χώρους αποθήκευσης, 
για να τις δούµε στις αρχές τού 1950 να κατακλύζουν 
τους περισσότερους χώρους εργασίας και ακολούθως 
να αρχίσουν να «λάμπουν» µε το τοξικό φωςτους και στα 
νοσοκομεία! 

Λίγες δεκαετίες αργότερα, το 1974, το επιστημονικό προσωπικό τής δγ|ναπία κατάφερε να 
εφεύρει το μυστικό δημιουργίας μικρών λαμπτήρων φθορισμού ονομάζοντάς τους «συμπυ- 
κνωµένους». Κατάφεραν έτσινα δημιουργήσουν ένα είδος λάµπας παρόμοιας µε τον λαμπτή- 
ρα πυράκτωσης, αλλά µε αμέτρητα προβλήµατα λειτουργίας και χρήσης.) 

Ακολούθησε η ολλανδική εταιρεία ΡΠΙρς, η οποία παρουσίασε στην Ευρώπη την επονοµα- 

1 Ηἰδίοτγ οἳ ἴις Τ4σΗί Βαἱῦ - ΠΡ:/οποισγ.σον/απίο]ας/ἰςίοτγ-Ιἱσ]ιί-Θι]ο 
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Μίνι πυρηνικές αντιδράσεις σε κάθε λάμπα «οικονοµίας» και όχι µόνο... (δεν κάνω πλάκα/) 
ζόµενη «ΡΙ», µια µικρή σε μέγεθος λάµπα φθορισμού που αργότερα ονομάστηκε συμπαγής λα- 
µπτήρας φθορισμού (εοπιραςί Πιοίθςςθηί Ιαπ1ρ ή «ῇ).2) 
Η Οσ(ᾶπι ακολούθησε σύντομα την ΡΠΗΐρς στην παραγωγή «συμπυκνωμµένων» λαμπτήρων 
«οικονοµίας», αλλά αυτοί, όπως φάνηκε εκ των υστέρων, εκτός από µια σειρά μειονεκτήματα 
διέθεταν κι ένα τεράστιο. Εξέπεµπαν ραδιενέργεια! 


Και οι αρχικοί σωληνωτοί λαμπτήρες φθορισμού εξέπεµπαν (και 
εκπέµπουν;) ραδιενέργεια! 


Για να μάθουμε τα πολύ καλά κρυμμένα μυστικά αυτών των τοξικών φώτων είναι εξαιρετικά 
σηµαντικό να ανατρέξουµε στην ιστορίατους. 0 πρώτος ερευνητής που ανακάλυψε ότι οι σω- 
ληνωτοί λαμπτήρες φθορισμού εκπέµπουν ραδιενέργεια ήταν ο Αμερικανός Τζον Οτ, ο οποί- 
ος αφιέρωσε ολόκληρη τη ζωή του στη µελέτη των επιδράσεων τού φωτός σε φυτά, ζώα και 
ανθρώπους. 

Η αφορμή για να διαπιστώσει ο 
Τζον Οτ ότι οι σωληνωτοί λαμπτή- 
ρες φθορισμού εκπέµπουν ραδι- 
ενέργεια ήταν ένα κινηµατογρα- 
φικό Φφιλμµ µε την Μπάρμπαρα 
Στρέιζαντ.Το σενάριο ανέφερε ότι 
η διάσηµη ηθοποιός και εξαιρετική 
τραγουδίστρια όταν τραγουδούσε, 
θα έπρεπε τα φυτά να δείχνουν ότι 
ανοιγόκλειναν τα φύλλατους. 

Η τεχνολογία τής εποχής δεν 
επέτρεπε Ψηφιακή επεξεργασία. 
Επιλέχθηκε ο Τζον Οτ, διάσηµοςστις 
ΗΠΑ γιατις ἐρευνέςτου µε φυτά και 
ζώα και τις επιδράσεις πάνω τους 
τής ποιότητας φωτισμού. 

Ο Οτ ανέπτυξε µια τεχνική καρέ 


Πρόκειται για ίδια ποικιλία 
φυτών. Το αριστερό έχει 
αναπτυχθείµερικώς ενώ 

βρισκόταν κοντά στο μεταλλικό 
άκρο σωληνωτού λαμπτήρα 
φθορισμού. Δεξιά βλέπουμε 


-καρέ για να τραβά µια σειρά φω- τή φυσιολογική ανάπτυξη 
τογραφιών, οἱ οποίες στην πορεία τού φυτού που βρισκόταν στο 
ενώνονταν δίνοντας την εντύπωσ η κέντρο τού σωλήνα φθορισμού. 
πως τα φύλλα των φυτών ανοιγό- Όταν το μεταλλικό άκρο 
κλειναν, κάτι βεβαίως που συνέβαι- καλύφθηκε µε μόλυβδο, που εμπόδιζε την εκροή 
νε, αλλά µε πολύ βραδύτερο ρυθμό. ραδιενέργειας, το φυτό 

Θέλοντας να διαπιστώσει ο Οτ εάν έδειξε φυσιολογική ανάπτυξη. 
ορισμένα φυτά, που λατρεύουν το Από το ντοκιμαντέρ “ΕχρΙο/πα 
ηλιακό φως όπως τριαντάφυλλα και ἴπε δρεείτπι” τού οπή ΟἱΙ. 


2 ϱοπιραεί Πποτεςοεπί ἱαπιρς: α ταάϊοαείῖνε 5αγρτῖσο - Νπο]εατ Μοπίίοι Ις5ιε: 4329 - Πίίρς:/ηννν.νςοϊιπίετπα{ίοπα|.οτς/πιοἰθαί-πιοπ!ίοι/229/ 
εοπιραςί-Πιοτεςοεπί-ἱαπιρς-ταςιοας(ῖνε-5ιτρεῖςα 


3 Το φιλμ ήταν παραγωγή τής Ραταππαυπί Ρἰοίητες µε τίτλο “Όπ Α Οἶοαι Γαγ Ύοι (απ δεο Εοτενει” Σκηνοθεσία Ψϊποοπίε ΜΙπποΙΙ. 1970. 
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Μίνι πυρηνικές αντιδράσεις σε κάθε λάμπα «οικονοµίας» και όχι µόνο... (δεν κάνω πλάκα|) 
γεράνια, θα άνθιζαν µε τεχνητό φως από σωληνωτούς λαμπτήρες φθορισμού, ξεκίνησε ένα πεί- 
ραµα το οποίο εξελίχθηκε απροσδόκητα και δυσάρεστα. 

Τα φυτά που ήταν στο κέντρο των σωληνωτών λαμπτήρων φθορισμού αναπτύχθηκαν καλά, 
αλλά εκείνα που ήταν κοντά στο μεταλλικό άκρο έδειχναν υπανάπτυκτα. Γνωρίζοντας ότι η 
αρχή λειτουργίας των λαμπτήρων φθορισμού είναι ίδια µε αυτή των καθοδικών σωλήνων που 
βρίσκονται στις τηλεοράσεις και στις συσκευές ακτίνων Χ ξεκίνησε µια νέα σειρά πειραµάτων 
µε σπόρους φασολιών για να διαπιστώσει εάν οι λαμπτήρες φθορισμού εξέπεµπαν έστω και 
ελάχιστη ραδιενέργεια. 

Τα αποτελέσµατα ήταν εκπληκτικά και ταυτόχρονα ανησυχητικά. Τα φυτά που βρίσκονταν 
κοντά στα δυο άκρα των σωλήνων φθορισμού έδειχνα αφύσικη ανάπτυξη, µε µερικά να ανα- 
πτύσσουν τις ρίζες τους προς τα πάνω. Εκείνα που βρίσκονταν στο κέντρο των λαμπτήρων 
φθορισμού, µακριά από τα μεταλλικά άκρα, εμφάνιζαν κανονική εξέλιξη ριζών προς τα κάτω. 
Όταν κάλυψε µε μόλυβδο τα μεταλλικά άκρα των σωλήνων φθορισμού τα φυτά έδειξαν κανο- 
νική εξέλιξη, ένα αλάνθαστο δείγµα ότι η ακτινοβολία ήταν αυτή που τα έκανε να αναπτύσσο- 
νται αφύσικα. Αμέσως µετάτα πειράµατα έστειλεσε εξειδικευμένο εργαστήριο τους λαμπτήρες 
φθορισμού για να ελεγχθούν εάν εξέπεµπαν ραδιενέργεια. Η αναφορά που έλαβε δήλωνε ότιη 
μέτρηση από 1 έως 12.400 µεγαχέρτζ δεν έδειχνε ότι υπήρχε εκπομπή ραδιενεργής ακτινοβο- 
λίας. Στο ηλεκτρομαγνητικό φάσμα δηλαδή, αυτό που έλεγχαν οι αμ μίας κρατικές και άλ- 
λες υπηρεσίες για πιθανή διαφυγή ραδιενέργειας από 
τηλεοράσεις, φούρνους μικροκυμάτων και άλλες οικι- 
ακές συσκευές. 

Ο Οτ δεν πείστηκε επειδή η πραγματικότητα των ' 
ερευνών του έδειχνε εντελώς διαφορετικά γεγονότα 
απότις μετρήσεις των κρατικών υπηρεσιών. Εκτίµησε ι 
ότιοι σπόροι καιτα φυτά είναι πολύ περισσότερο ευα(- 
σθητα στα κατώτατα όρια εκροής ραδιενέργειας, από 
εκείνα τα όρια που θεωρούνται ασφαλή, όπως π.χ. µε 
τη ραδιενέργεια που εκλύεται από τους ανιχνευτές κα- :: 
πνού, (δείτε φωτογραφία). 

Γ΄ αυτό έκανε την πρόταση «...να χρησιµοποιηθείη ανάπτυξη σπόρων για να καθορισθούν πραγ- 
µατικά ασφαλή όρια προστασίας από τη ραδιενέργεια»... Φυσικά κάτι τέτοιο δεν ήταν δυνατό να 
συμβεί εκείνη την εποχή όπου το πανίσχυρο πυρηνικό λόμπι πουλούσε ραδιενεργά προϊόντα 
ακόµα και για ενίσχυση τής σεξουαλικότητας, ενώ ακόµα και σήµερα εισάγεται ουράνιο στα 
πρόσθετα δόντια πορσελάνης για να έχουν ωραία (ραδιενεργό) λάμψη... 

Η ερμηνεία τής εκροής ραδιενέργειας από φώτα φθορισμού προφανώς βασίζεται στην αρχή 
λειτουργίας των καθοδικών σωλήνων. Για παράδειγµα για να παραχθούν ακτίνες Χ απαιτείται 
πολύ υψηλό ηλεκτρικό δυναμικό. 

Η εικόνα στις οθόνες (ΕΤ σχηματίζεται µε τον εξής τρόπο: µια δέσµη ηλεκτρονίων, η λεγόµε- 
νη ακτίνα καθόδου, εστιάζεται και κατευθύνεται από ηλεκτρομαγνήτες σε µια µεγάλη γυάλινη 
επιφάνεια επιστρωµένη µε φώσφορο,την οθόνη, εκεί όπου βρίσκεται η άνοδος.Τα ηλεκτρόνια 
επιταχύνονται και πέφτουν πάνω στα µόριατου φωσφόρου µε πολύ µεγάλη ταχύτητα, αναγκά- 
ζοντάς τα έτσι να εκπέμψουν φως. Αυτό συμβαίνει πάρα πολλές φορέςτο δευτερόλεπτο µε την 
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χρωμάτων και 
απόδοση εικόνων 


Ηλεκτρονικά ὃς, Ηκεκτρον ων 
Πιηυβήλη κ 


Αριστερά, σχεδιάγραµµα λειτουργίας οθόνης τηλεόρασης µε καθοδικό σωλήνα. Δεξιά µετην τοµή 
διακρίνεται το εσωτερικό τµήµα µιας τηλεόρασης. 


ακτίνα να σαρώνει όλη την επιφάνειατης οθόνης. Σχεδόν η ίδια διαδικασία συμβαίνει µετις σω- 
ληνωτές λάμπες φθορισμού και παρόμοια µετις νεότερες «οικονομικές». 

Αυτό το σύστηµα τού καθοδικού σωλήνα των παλαιών τηλεοράσεων είναι γνωστό ότι πα- 
ρήγαγε ακτίνες Χ και ας µην ξεχνάμε ότι σε αυτές υπήρχε επίστρωση φωσφόρου (όπως επί- 
στρωση φωσφόρου υπάρχει στις σωληνωτές λάμπες φθορισμού και στις «οικονοµικές), όπου 
τα ηλεκτρόνια προσέπιπταν πάνω στη επίστρωση µε εξαιρετικά µεγάλη ισχύ δημιουργώντας 
φωταύγεια, µια κατάσταση που προσομοιάζει µε τη λειτουργία όλων των λαμπτήρων Φθορι- 
σμού, οιοποίοι έχουν εσωτερική επίστρωση µε φώσφορο. Τα ηλεκτρόνια διεγείρουν πρώτατον 
υδράργυρο τού οποίου τα µόρια διεγείρουν στη συνέχεια το εσωτερικό επίστρωµα φωσφόρου 
τής λάμπας. 

Είναι γνωστό ότι µια πολύ ισχυρή δέσµη ηλεκτρονίων µπορεί εάν προσπέσει πάνω σε µέταλ- 
λο π.χ. έναν μεταλλικό αγωγό από βολφράμιο, θα τον λιώσει εξαιτίας τής ισχυρότατης δέσµης 
ηλεκτρονίων που δέχεται, παράγοντας ταυτόχρονα ακτίνες Χ. 

Τελικά µετά τις έρευνες τού Οτ, η περιώνυµη Ὑπηρεσία Τροφών και Φαρμάκων των ΗΠΑ, 
(ΕΏΑ), ομολόγησε δειλά ότι οιτηλεοράσεις µπορεί να εκπέµπουν ακτίνες ΧΙ Άλλωστε γι΄αυτό 
το λόγο το αμερικανικό Κογκρέσο ψήφισε το 1970 τη σχετική πρόταση νόµου τής ΕΏΑ, µε την 
οποία έμπαιναν σαφή όρια ασφαλείας για τις ακτίνες Χ εκτων τηλεοράσεων.Ὀ) 

Βεβαίως, εδώ αναδύεται αυθόρµητα το ερώτημα: Πώς είναι δυνατόν, η ΕΡΓΑ, αυτός ο εξοπλι- 
σµένος µε πληθώρα επιστημόνων οργανισµός, και κατά κοινή ομολογία θεωρούµενος ως ο κα- 
λύτερος που υπήρχε και υπάρχει σήµερα στη Γη, δεν αναγνώρισε εγκαίρως το πρόβλημα τής 
εκροής ακτίνων Χ από τιςτηλεοράσεις µε καθοδικό σωλήνα περιμένοντας να περάσουν περισ- 
σότερα από 30 χρόνια για να έρθει το σωτήριο έτος 1970 και να θέσει κάποια όρια ασφαλείας, 


4 Ώο ΤΝ δείς ἄἶνο ΟΗ Χ-βαγς) 

Χ-{αγς πιαγ δε Ρρτοάπσεά ΜΠεῃ εἰεείτοῃς, αεοε]εΓαίοά ὉΥ ΠἰδΠ νο]ίαρε, 5ίγῖκε απ οὐδίασ]ε νΥΠΙ]ο (Γανε]Ιπρ ἵῃ α ναοιΗΠ], αδίπα ΤΝ οοπίαἰπίηρ α οαίποάο ΓΥ 
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όταν οι πρώτες τηλεοράσεις µε καθοδικό σωλήνα κυκλοφόρησαν στην αγοράτο 1938;68 

Η απάντηση σχετίζεται και εδώ µετις έρευνες τού Τζον Οτ, ο οποίος βρήκε ότι οιτηλεοράσεις 
εκπέµπουν ραδιενεργή ακτινοβολία. Στο βιβλίο του αναφέρει τον τυχαίο τρόπο, µετον οποίο 
ανακάλυψε ότι οιλάμµπες φθορισμού εκπέµπουν ραδιενέργεια, κάτι που πέρασε απαρατήρητο 
απότην ΓΑ... 


Η ανακάλυψη (και κάλυψη) τής ραδιενέργειας στους «οικονομικούς» 
από την ἀΓθθηρθεᾶςθ στο Αμβούργο 


Παραμένουν άγνωστα για τους καταναλωτές όσα συνέβησαν, μεταξύ τού διευθυντή τής 
(ιθεηρεαςθ δόκτορα Κας 5ίαπ]εκ,(ΚλάουςΣτέινεκ) επικεφαλήςτήςοργάνωσηςστο Αμβούργο 
και άλλων στελεχών τής αΓθεηρεᾶςε, όταν του ανέθεσαν την πραγματοποίηση έρευναςγιατους 
συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού (λαμπτήρες «οικονοµίας)). 

Όταν η έρευνα ολοκληρώθηκε είχετον αυτοπεριγραφόµενο δυσμενή τίτλο για τις «οικονοµι- 
κές»: «ΕΠΘΙΟΥ “5ανίπο” | απιρς Ξ ΕΠΘΙΟΥ ΝΝαςΙΙΠοΟ | απιρς» δηλαδή: «Λαμπτήρες΄ εξοικονόµη- 
σης” ενέργειας Ξ λαμπτήρες σπατάλης ενέργειας». 

Μεταξύ άλλων, ο κ. 5ἵαπ]εκ, τότε επικεφαλής τής «ΙΠθ6εηραεᾶςθ στο Αμβούργο, ανέφερε ότι οι 


ζσυπί παϊς Π/ΡΙΤΙΠΗΙΙσΠΣ [ο Βαςκοτουπα ἃ ΟΕΙ5 
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πε ὴ ή ΕΕ ΟΓΓΓΙΒΙ ὃ ΒΒεκ ὰ 5 ----αςς 5 πε πππῃ 


3041 1 βατ ψ 


«οικο-λαμπτήρες περιέχουν και ραδιενεργά υλικά. Βρέθηκαν ραδιενεργά υλικά όπως κρυπτόν, 
προμµήθιο, τρίτιο και θόριο, τα οποία είχαν εισαχθεί στις υδραργυρικές λυχνίες, µε στόχο να βελ- 
τιωθεί το ταχύτατο αναβόσβηµα που εμφανίζει το φωςτους (Πἰςκαιίπο). Ο κ. Στέινεκ παρέθετε 
τις μετρήσεις Περιβαλλοντικού Ινστιτούτου τού Μονάχου, στις οποίες αναφερόταν πως βρέθη- 
κε ότι εξέπεµπαν µέχρι και 1.100 µπεκερέλ! 


6 Τε]εν]ςίοη 5εί - Πίέρς://επ.ννϊΚιρεάῖα.οιϱ/νΙκΙ/Τε]ενΙςίοπ 5οίήΗΙςίοιγ 
7 Ηοα]ίῃ απά Γ1σΗί Ὀγ 1ομη Ν. Οἱ(. - ΡοεΚοί Βοοξς.. 1973. 
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Μια άλλη αναφορά γραμμένη αρκετά χρόνια νωρίτερα εκείνης τού ὅρα »ίαπ]ει, υποστηρίζει 
περαιτέρω το θέµα, δηλώνοντας ότι οι συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού που διαθέτουν µα- 
γνητικό σταθεροποιητή τάσης εκπέµπουν ραδιενέργεια και όχι εκείνοι που έχουν ηλεκτρονικό 
σταθεροποιητή τάσης. 

Για να βγάλω άκρη από αυτό το ζήτηµα έψαξα και βρήκα τον πρώην επικεφαλής τής Γκρινπίς 
στο Αμβούργο κ. Κλάους Στέινεκ. Στην τηλεφωνική συνομιλία που είχαµε µου ευχήθηκε κατ’ 
αρχήν «καλή επιτυχία στο βιβλίο, που αποκαλύπτει την πραγματική φύση των λαμπτήρων οικονο- 
µίας» καιτόνισε: «Εξακολουθώ να πιστεύω ότι οι σύγχρονοιλαμπτήρες «οικονοµίας» είναι πολύ ρυ- 
παροίγια το περιβάλλον και επικίνδυνοι γιατην ανθρώπινη υγεία» και επιβεβαίωσε κατηγορηµατι- 
κά ότι πράγματι µερικοί από τους παλαιότερους Σ.Λ.Φ. εξέπεµπαν ραδιενέργεια. Στη συνέχεια 
µου έστειλε µε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τις αναλύσεις τού Περιβαλλοντικού Ινστιτούτου τού 
Μονάχου. 

Με τίτλο «Ραδιενεργό Φως) η σχετική έρευνα αποκαλύπτει ότι παράγονται από τα πυρηνικά 
εργοστάσια ραδιονουκλεοτίδια τα οποία εισάγονται στους λαμπτήρες «οικονοµίας» µε στόχο 
να μειώσουν το κόστος και να αυξήσουν την ποιότητα τού φωτός! 

Η έρευνα επισημαίνει ότιη ανάλυση αφορά τους λαμπτήρες «οικονοµίας» οι οποίοι δεν έχουν 
ηλεκτρονικό σταθεροποιητή τάσης. Ωστόσο, το γεγονός ότι υπάρχουν σήµερα στην αγορά 
εκατοντάδες διαφορετικές µάρκες λαµμπτήρων και ότι κάθε βιομηχανία εφαρµόζειτις δικές της 
«πατέντες παραγωγής, εισάγοντας σε κάθε µάρκα διαφορετικά υλικά, κάνει τους λαμπτήρες 
«οικονοµίας» να διαφέρουν σεκάθε συνιστώσατους. 

Ας δούμελοιπόν αυτά που βρήκεη σχετική έρευνα, η οποία δεν προβλήθηκε από την Γκρινπίς, 
για λογαριασμό τής οποίας έγινε. 

Στους λαμπτήρες «οικονοµίας» ανιχνεύθηκαν τα ραδιενεργά υλικά κρυπτόν-δ», τρίτιο και κά- 
λιο-40το κόστος των οποίων δεν υπολογίζεται - όπως διευκρινίζεται - «στα έξοδα των κατασκευ- 
αστικών εταιρειών» και αποκρύπτεται από τους καταναλωτές η ὐπαρξήτους, δεδομένου ότι δεν 
υπάρχει η απαραίτητη νοµοθεσία η οποία θα υποχρέωνειτις εταιρείες να το αναφέρουν, όπως 
ακριβώς συνέβαινε µετους σωληνωτούς λαμπτήρες φθορισμού, που βρέθηκε η ραδιενέργειά 
τους ύστερα απότις εργαστηριακές παρατηρήσεις τού Τζον Οτ. 

Σχετικά µετοτρίτιο επισημαίνεται ότι η ακτινοβολία του δεν µπορεί να διαπεράσειτο γυάλινο 
περίβλημα, ενώ γιατο κρυπτόν-85 δηλώνεται ότι έχει εξαιρετικά µικρή, αλλά σαφώς ανιχνεύσι- 
µη ακτινοβολία, η οποία για ένα άτοµο που παραμένει για 1.500 ώρεςτο χρόνο εκτεθειµένο σε 
έναν τέτοιο λαμπτήρα, η επιπρόσθετη δόση που δέχεται είναι περίπου το 0,01960 τής επιβάρυν- 
σης από φυσική ραδιενέργεια. (Διευκρινίζεται εδώ ότι και οι ηλεκτρονικοί λαμπτήρες «οικονο- 
µίας» περιέχουν το ραδιενεργό κρυπτόν-85). 

Συγκεκριµένα βρέθηκε ότι «η µετρήσιµη ραδιενέργεια σε απόσταση 10 χιλιομέτρων από τις 
καµινάδες γερμανικών εργοστασίων πυρηνικής ενέργειας είναι μικρότερη από 9,Ί µπεκερέλ 
ανά κυβικό µέτρο αέρα. Όποιος κάθεται δίπλα σε έναν λαμπτήρα χαμηλής ενεργειακής κατανά- 
λωσης εκτίθεται αντιθέτως σε ακτινοβολία που κυμαίνεται μεταξύ 200 έως 300 µπεκερέλ απότο 
κρυπτόν-85 ανά κυβικό µέτρο αέρα»! 

Η ίδια έκθεση αποκαλύπτει την τραγική περιβαλλοντική πλευρά τού θέµατος. «Μετά από συ- 
γκεκριµένο διάστηµα λειτουργίας οι λαμπτήρες καταστρέφονται και ή ραδιενέργεια που περιέ- 
χουν απελευθερώνεται. Σε αυτή την περίπτωση ενεργοποιείται και ή ακτινοβολία Β (από το κά- 
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λιο-40 που υπάρχει στο γυαλί) λόγω τού ότιτο γυάλινο κάλυµµα καταστρέφεται, γεγονός που 
οδηγεί στην επιπλέον έκλυση ραδιενεργού αερίου, είτε πρόκειται για τρίτιο είτε για κρυπτόν. 
Τότε έχουµε να κάνουµε µε έκλυση πρόσθετης τεχνητής ραδιενέργειας στο περιβάλλον περίπου 
10 δισεκατομμυρίων µπεκερέλ ανά έτος»! 

Οι σχετικοί υπολογισμοί έπαιρναν υπόψη τους ότι η παραγωγή λαμπτήρων «οικονοµίας ήταν 
τής τάξης των 29-50 εκατομμυρίων ετησίως, αριθµός παραγομένων λαμπτήρων ο οποίος απέ- 
χει πολύ σήµερα (2019), δεδομένου ότι η έρευνα διεξήχθη πριν 20 περίπου χρόνια. 


Εδώ η (υδραργυρική ή ραδιενεργή) πούδρα, εκεί η πούδρα. Πού είναι 
η πούδρα; 


Ένα ακόµα γεγονός σχετιζόµενο µε εκροή ραδιενέργειας στο περιβάλλον είναι ότι οι νέοι ηλε- 
κτρονικοίλαμπτήρες«οικονοµίαςπεριέχουν στο εσωτερικό τουςκαισπάνιες γαίες, οι οποίες γαί- 
ες όταν βρίσκονται στη φάση επεξεργασίας τους αφήνουν στο έδαφος ραδιενεργά απόβλητα! 

Στο μεταξύ, η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. και η θυγατρική ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ αναφέρουν ότι µια (µυστη- 
ριώδης) «πούδραωπου υπάρχει στο εσωτερικό των συµπαγών λαµμπτήρων φθορισμού, θάβεται 
στο ελληνικό έδαφος εντός ειδικών κιβωτίων ασφαλείας. Τι συμβαίνει εδώ; 

Στην πορεία... 

Η ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ αναίρεσε όσα ανέγραφε στα έντυπάτης, και στην ιστοσελίδα της, δηλώνο- 
ντάς µου, (µε ηλεκτρονικό μήνυμα), ότι δεν γνωρίζει τίποτα για το θέµα και ότι δεν θάβεται η 
«πούδρο»Ι...ὃ 

Μετά κάποιους µήνες η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ αναίρεσετουςισχυρισμούςτής ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗΣ. 

Με µπαράζ διαφημιστικών καταχω- 
ρήσεων σε ΜΜΕ, αναφέρει μεταξύ άλ- 
λων ότι: «...οι σκόνες που προκύπτουν, 
εξουδετερώνονται και στη συνέχεια θά- 
.βονται σε ειδικούς χώρους υγειονοµι- 
κής ταφής...» 

Ένα ακόµα γεγονός που δείχνει σα- 
φώς τα αποκρυπτόµενα συμβάντα 
γύρω απὀ τους ΣΛΦ και την αντι-οι- 
κολογικότητα των συμπαγών λαμπτή- 
ρων φθορισμού. 

Από όσα είναι γνωστά µόνο τα ραδι- 
ενεργά απόβλητα και ορισμένα άλλα 
υπερτοξικά υλικά θάβονται σε εἰδι- 
κούς χώρους για να µη ρυπανθεί ανε- 


8 Πίέρ:/νννννν Γοἰοκίκ]ος1.στ/ρασεΕΙΙ9.α8ρχ,ρσξεπίγρα - Κατεβάστε από τη σελίδα το κείµενο σε ΡΡΕ µε τίτλο: “Ὁ5 Έντυπο τρίπτυχο”. Σε 
αυτό αναφέρεται ότι η “πούδρα” των λαμπτήρων θάβεται. Στη σελίδα Παρ://νννν Γοίοκίκ]ο5ί.στ/άε[αι]{ αρχ Ἰρσξρτοάποίς δεν αναφέρονται 
τέτοιες επικίνδυνες “λεπτομέρειες”. Αποσιωπάται το γεγονός και ίσως επιχειρείται παραπληροφόρηση. καθώς για το ίδιο ακριβώς θέµα 
-για το τι συμβαίνει µε τη μυστηριώδη “πούδρα” - δηλώνεται: “Οι πούδρες φθορισμού διαχωρίζονται και επαναχρησιμοποιούνται”... Ἡ 
πΦφωτοκύκλωση” στην έντυπη µορφή αναφέρει µια πολύ σηµαντική “λεπτομέρεια” που αποκρύπτεται στις ηλεκτρονικές αναφορές ότι δη- 
λαδή οι “πούδρες” θάβονται στο έδαφος. Στην ηλεκτρονική µορφή δεν αναφέρει ότι θάβονται αλλά ότι επαναχρησιμοποιούνται. Οι κατα- 
ναλωτές και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις ας διαλέξουν όποια εχδοχή συμφέρει την οικολογική συνείδηση. την τσέπη καιτην υγείατους. 
Το ερώτημα είναι τι κάνει το υπουργείο Περιβάλλοντος... 
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Μίνι πυρηνικές αντιδράσεις σε κάθε λάμπα «οικονοµίας» Και όχι µόνο... (δεν κάνω πλάκα) 


Ἀρεοζετέατι Ίσας πξμασος καὔσας αι ῥλα την Ελλάδα 


ἁταπωπ καντε ἁαμί- πρ ει Επ ε: -π πιμάαλλκτ, Ὁν μα ναπα τη” τηε τοι ἔπαωτ--μσῃ 
ο Ὅ πο ο νο  ϱῥϱουνη 


ἵππῃ 
Η τωμκῤὂτε η, (το Ίος ο -αήρ-α- μα π-ὢ στον . 
: - ΑΠΛΕΤΕ ΠΕ ΕΤΗΗ ΑΜΑΜΥΜΛΠΣΗ ΔΑΜΠΤΗΡΠΝ 
τὦ Η εκ ὑκλωστι Ἐμσκευών Α.Ε. Βικυρύχει τα Βίκτµε 
Μέαλλα ή 
ομλλαγής ἄκρπστιωον ἠομπταρων μαια μία 
ες ο λδ μαμα αν Ὅντε- οσα. τομές 
Γιμῖρα Ἕδαππνα 
Ὠς οκάδες ας ---ακί αζανδιμώσανσι ες γε Ι-ί----τ 
πα. στα πατάτα παπα κόντρα 
ο με. Ἕμπααας" 
Ἠάρώμκηυς πκαρος μ Εμμ μ.ο 
απο «να -ᾱ κ νε σὰ να ντ ππενππνπο οκ. πακπωο πως 
η πμ τε ρα βρρσο ας 
αβ-α Εὐαόα µς Επως τας "λες ὨπίἩο ἀλλ σαι 
το ντα 
ο πι σσεναοστσττς τος 
πας Ἰαα. 


Ρο ρα ερμα Ἡ παὶ ἑν πο τόγωνα ω”πῤεν ραπ. 
μα μα μετα ωμηῃ ΜΑΣ ΑΑΑΕ ΤΗ ΗΒ ΜΕ ΤΙ ΓΗ: αι. Ράκσ«Ἡν 


πα κατα λαταν κκανστοστας ττπαα ενα 


ο ---λ. 
τσττ στ σσττο Εσσττρσστ-ας 


κα μα ασια αμ μα μἡμωμήνή 
[ολ .---ᾱ- μμ 
ο --- 


[ο ο. 
πόσησπατο τα «ποπ νωπτι η Μαν «ποσα οπαςλῶν πα Πτι ὰ Ἰώρπα, 
παπα. μαι ἠπρακας σι πα κλαπωτα 


ο. 
αἱ πασπνση στην τα ππαπτ, παπα τετ, 


αρα βραρ. ἵἩ Μάο ο. «ασ υἩ -Ἡ αμ” μη -ᾱ- 
αμ ομᾶ Αμμώσο Ρεν ο. 


Βπήηετί; ΜΕΙΤΟΗΥ ΝΟΤΗ ΑΕ 
Ώεια; τη 18, ΕΙΡ 1 ΕΜ ΠΗΤΗΟΕ1Ε) 
τας Εαν Μακοιβαῦς 
Βεπί της αι ΟΕἠΚΛΠΣΗ ΑΕ 


ΑΠΩ 
ΦΗΤΟΚΕΝΛΟΣΗ ΑΞ 


Τυμαριετοῦ µε πολό η τὸ εξκἨΗρυτ πας. 

Επ βμμε να σης πληφ ὑπιήπσεµε ὖα η ΒΠΤΠΚΥΕΛΠΣΗ ΑΕ, ει λογικά φύστηιμα επ λε κπος ὀντύφσης 
ααοβιήτες 1. Η5. ὢ σπυπάς ο επωφας εἶναι τα αλλη απζήκητα ἠκοπστμόπ πα ωαμπτήρεπι πα. νο τα πρι εί ους 
ουδ τήμβηνς απὀ τὴ κ ἅτας απ ακλατές, Επλή την Ἐὰ ἐάδνι δεν πέσο ὀμύμη σε αυ ελωτής τν αμκήκες, 
ο μη πι πα Τι ΠΠ Τοπ Ἡ 

ἔππυς µα απ ἃ ἀνακτκίκστς σπα ΗΕ. ρα πο ρα κ τα Ἠπάίεπῃ τισή σων παρ Γρ τα σπωνς ἑπμστήθες ἔεν βάβοιπα στα 
μπι η σι νι, 

Όσο σα την πύκοτη πες παὐήσκες που πο Ενα κας µααππ]ας. ας ποίσει μη να απ Επωεία πυπες κωταπεσεασς 

ἵ πμ ον μι ο ππσ 


με κκτΙ Τη 
{τι πα --- 


Έραπη σε Μσιμοιῤίσἒε Βασνς Ἡ βαέσας 
Βασ ΠΕ ΕΠΙΤΩΚΥΗΕΜΠΣΗ ΔΕ 
πωνης ΑΑπετη Ίᾳ, σ01 0 1.238 ΡΜ ὥμΤ.πα οι 
ται «μα τεη Μαη ΔΕ. 
ο ο ο  Ἡ ππο ο π. 


Επάες ΚΕ ὐσλα. πής ΦΗΤΟΝΥΚΛΙΣΗΠΕ. 


3ου δημισεσητἱ Ἱεράστια ποπ η εὐπντησή στις εππιδή εεπελέςς ἄλλα πε πτεᾶτα ατηφέα. ἔτι σερξεώτον πο σεεπικύ ἐπτυσή στις, τα πα ο Μαπέ[χισα πό Έτ ποστ λ [δα σας πριν πα µήνα 
περέτκνε, τες πας πας απὀαταιλ οι κεν την πρέντη ηαατ ροή επεσταλ {μου Ίτας απωσιρᾶσω ποτό τα ηλαατρονιό κα μα τω οσα πετωμέρει εεµῶς ὑτι: 


ον πολλες ῥ μὴ εξ βπερἠῥσα: καὶ ῃ Είστε ε θβοα,Ία. ει ζωής υεα] κ λημα τής. 

Ενας σήµερα μενού ὁπι τα Ἱπσβὂρες” ὑκν εἰτεδετηρέπσετα.. έτη [άβετεται. | ππτα ποκρμαμαιλμὰ τα ροι απτρήσητε - Ίνα τα το απβέρα πιο σησπεκή θ[ῥήι, που γράφο ατσυς 
ἡπήσς αρωσονημέκως "κκ λα να εἰ ηκκωμεφαζν, πα ἔκαδρκιματ όψιν ὠσα σας μαι 1 αμμ[κώκει στην πεκαῤματωμάγητα η την "ππῤῤρμ" ᾠορεημαέ, μοι Ῥμνή ἄφο αντωµφετη ττρ 
Μάτ εκτῖµησττι 

πφήσπτας Μβσαπκτε ἱμήτης; 


” 
ε 
ο τη τι 


Χρήστος Μουσουλιώτης - ήήρ://Ηἱφ]η ]απα2Ι{6.νογάργεσς.οοΠ/ - 104 


Μίνι πυρηνικές αντιδράσεις σε κάθε λάμπα «οικονοµίας» και όχι µόνο... (δεν κάνω πλάκα/) 


πανόρθωτα το περιβάλλον, δεδομένου ότι είναι αδύνατη η ασφαλής, απλή αποθήκευση ή ανα- 
κὐκλωσήτους.ί 

Ένας μύλος δηλαδή, που στα φτερά του στριφογυρίζουν «άγνοια», θολές απόψεις και ίσως η 
απόκρυψη κρίσιμων (ραδιενεργών) παραμέτρων σε βάρος καταναλωτών και περιβάλλοντος. 

Δεν γνωρίζουμε µε ακρίβεια τι περιέχει αυτή η «πούδρα», αλλά είµαστε απολύτως σίγουροι ότι 
είναι εξαιρετικά τοξική, και μπορούμενα εικάσουµε µε µεγάλες πιθανότητες ακριβείας ότι είναι 
ραδιενεργή, δεδομένου ότι είναι σκόνη από σπάνιες γαίες, που όπως αναφέρω αλλού, µερικές 
από αυτές είναι ραδιενεργές και κυρίως επειδή αυτή η σκόνη - πούδρα θάβεται στο έδαφος 
µέσα σε ειδικά κουτιά. Φυσικά ουδέποτε έχει γίνει ανάλυση τής τοξικότητας αυτής τής πούδρας 
οι σχετικές µετρήσεις εάν γίνουν, είναι αμφίβολοτι θα αποκαλύψουν, εκτός και αν βάλουν σπό- 
ρους φυτών δίπλατης και δούµμετα φύτρα να εμφανίζουν τερατογένεση, όπως έκανε ο Τζον Οτ 
µε λάμπες φθορισμού, τις γνωστές σωληνωτές, τοξικές και υδραργυρικές, που βρήκε ότι ήταν 
και ραδιενεργές. 

Σίγουρο είναι ότι υφίσταται επιβάρυνση στο περιβάλλον, όπως δεν υπάρχει αμφιβολία ότι 
αυτή η δαπάνη ενέργειας και φυσικών πόρων δεν προσµετράται στις μελέτες - μαϊμού, που 
έβγαλαν ότι είναι οικονοµικότερη η χρήση των λαμπτήρων «οικονοµίας σε σχέση µε τους λα- 
µπτήρες πυράκτωσης. 

Γνωρίζουμε λοιπόν πολύ καλά ότι η «ταφή» αυτής µυστήριας πούδρας προκαλεί επιπλέον δα- 
πάνη ενέργειας και συνακόλουθα έκλυση αερίων τού θερμοκηπίου. Επιπλέον αποκαλύπτει σα- 
φώς από µια άλλη και άγνωστη πλευρά: την αντι-οικολογικότητα των λαμπτήρων «οικονοµί- 
ας». επειδή γνωρίζουμε ότι µόνοτα ραδιενεργά απόβλητα και ορισμένα άλλα υπερτοξικά υλικά 
θάβονται σε ειδικά κιβώτια για να µη ρυπανθεί ανεπανόρθωτα το περιβάλλον, δεδομένου ότι 
είναι αδύνατη η ασφαλής αποθήκευση ή ανακύκλωσήτους. 

Επιπλέον, γνωρίζουµετο γεγονός ότι οι σπάνιες γαίες, (που για να διαχωρισθούν από το υπέ- 
δαφος αφήνουν στην πηγή εξόρυξής τους ραδιενεργά κατάλοιπα), εμπεριέχονται στους περισ- 
σότερους «οικονομικούς λαμπτήρεςπου διαθέτουν ηλεκτρονικό σταθεροποιητή τάσης. 

Σημειώστε ότι οι σπάνιες γαίες βρίσκονται εν αφθονία στο έδαφος τής Κίνας, η οποία κυριαρ- 
χεί σε αυτό το γεωπολιτικό παιχνίδι επειδή διαθέτει στην περιοχή τής Μογγολίας πλουσιότατο 
υπέδαφος όπου βρίσκεται το 50960των παγκόσμιων αποθεμάτων. Από την άλλη µεριά η χρήση 
σπάνιων γαιών έβαλετην Κίνα στον πειρασμό να παίξει γεωπολιτικά παιχνίδια, όπως και έκανε, 
µε αποτέλεσµατην αὐξηση τήςτιµής των «οικονοµικών πάνω από 3090, µόλις µείωσετην παρα- 
γωγή σπάνιων γαιών. 

Από όλα τα ανωτέρω αναδύεταιτο ενδεχόµενο τής εισαγωγής ραδιενεργών υλικών στους λα- 
µπτήρες οικονοµίας χωρίς ηλεκτρονικό σταθεροποιητή τάσης λαμβάνοντας υπόψη µας ότι εµ- 
φανίζονται φαινόμενα εμπλουτισμού τού υδραργύρου και µεταπήδησης των ιόντωντου σε µια 
άλλη εντελώς σπάνια κατάσταση που θα συζητήσουµε στη συνέχεια. 


Η ραδιενέργεια στους «οικονομικούς προκάλεσε διαμάχη των 
οικολόγων στις ΗΠΑ, όχι όµως στην Ελλάδα... 


Στις αρχές τού 1980 εμφανίσθηκε ένα άρθρο µε τον τίτλο «Μια ραδιενεργός έκπληξη στις 
συμπαγείς λάµπες φθορισμού». Σε αυτό αναφερόταν ότι υπάρχουν µέσα σε αυτέςτις λάµπες 
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τρία ραδιονουκλεοτίδια, δηλαδή τρεις ραδι- 
ενεργές πηγές! ας. : 

Το Κιγρίοη -δ5, ἴο ΡιοπιείΠἰµπι-Ί47και το ολ ος τονικά σι εωκόα ο τος 
[ηζίωπ]. Φυσικά διευκρινιζόταν ότι αυτά τα σι 
ραδιενεργά υλικά βρίσκονται σε πολύ µι- 
κρές ποσότητες, αλλά αυτό δεν µετέτρεπε 
τις λάμπες «οικονοµίας» µε κανένα τρόπο σε 
ασφαλή πηγή φωτισμού, επειδή για παρά- 
δειγµα το Κιγρίοη-δ5 εκπέμπει βήτα σωµα- 
τίδια και επιπλέον ακτίνες γάμμα. Έχει ηµι- 
ζωή 10,76 χρόνια και οι κύριοι οδό εισόδου 


, , , , ια ο αλ ποησὶ εν ΗΕ μα ὀπεπτς Εύγε εν Η 134 Γπστ. ΗΕ πετ. 
στο ανθρώπινο σώμα είναι το δέρµα και οι παπης ταα Ἱαστος Ῥνστεακιωμί ας τἀμεύ τις 'α)ωαφςί-π--ὂν ἁ ικα Ἰα ανα ἠγήμι 


πνεύ μονες. Εσειπὶ Ες ΠΙΕΙ ΕΤΕ ΕΙ ΕπεΕ που! ἃ ΠΡ 

Το Ρ/οπθίΠἰµπι-147, το οποίο ανήκει στην 
κατηγορία των σπάνιων γαιών εκπέμπει και 
αυτό βήτα σωματίδια κι έχει ημιζωή 2,62 
χρόνια. Σύμφωνα µε τα διεθνή πρότυπα τα 
επιτρεπτά όρια για τον άνθρωπο είναι 6 φο- 
ρές πάνω από αυτό που περιέχεται σε κάθε 
λάμπα «οικονοµίας». Δηλαδή αρκούν 7 λά- 
µπες σε ένα σπίτι αναμμένες ταυτόχρονα για 
να ξεπερνιούνται τα όρια ασφαλείας!. 

Από την άλλη µεριά τα όρια ασφαλείας για 
την υγεία των ανθρώπων σχετικά µετην εισχώρησήτου στους πνεύμονες ή µετην αναπνοή εἰ- 
ναι 182 περίπου φορέςτο περιεχόµενο µιας λάµπας «οικονοµίας». 

Το Τίµπι εκπέμπει κι αυτό ακτινοβολία βήτα, Έχει ημιζωή 12,3 χρόνια και στις λάµπες «οικο- 
νοµίας) βρίσκεται σε αέρια µορφή καθιστώνταςτο έτσι λιγότερο επικίνδυνο. 

Η ιστορία µας έχει και άλλες πλευρές. Μια απὀ αυτή αφορά την απουσία οποιασδήποτε δυνα- 
τότητας από τον µέσο καταναλωτή να κατανοήσειτι ακριβώς υπάρχει στις λάμπες «οικονοµίας» 
επειδή για παράδειγµα, στις ΗΠΑ τα κουτιά τής ΡΠΙἰρς έχουν την επιγραφή (την αποδίδω σε ελ- 
ληνική μετάφραση: «Αυτή η λάμπα χρησιμοποιεί για τη ανάψει έναν εκκινητή µε περιεχόµε- 
νο λιγότερο από 30 ηςἰ Κι-85» και άντε να κατανοήσει ο οποιοσδήποτε καταναλωτής, εκτός 
κι αν έχει σπουδάσει πυρηνική φυσική και γνωρίζει άριστα αγγλικά, τι σημαίνουν αυτοί οι όροι, 
καθώς φαντάζουν κινέζικα για κάθε Αμερικανό καταναλωτή. 

Φυσικά, ας µην συζητάμε καν για τα τραγικά που συμβαίνουν σε άλλα κράτη επειδή εκεί δεν 
υπάρχει καµία επιγραφή, όπως για παράδειγµα σε ένα κράτος όπου η προστασία των κατανα- 
λωτών είναι αρκετά υψηλή, στον Καναδά. 

Η καναδική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας έκρινε ότι οι όλες οι λάµπες «οικονοµίαο που 


ελέγχθηκαν εξέπεµπαν ραδιενέργεια, αλλά αυτή ήταν «αρκετά κάτω των ορίων», ώστε δεν 
μπορούν να µπουν σε ρυθμιστικούς περιορισμούς ραδιενεργών υλικών!ό) 
Πραγματικά απίστευτο και άκρως αντιεπιστηµονικό αυτό το επιχείρημα επειδή ναι µεν για µια 


πα ΡΗΕ. ρῶᾷ Ρας. 


---αδει µη κε σώοι πα Ὢ 
πο κ ἡν ---ι αι Επ "ΤΗ 48 
επ Ἡ 

3 α- ΕΕ Ἰ 

τα Ἡν τμ σης Με Η ο ο. Ἀλαο σα ως 
5 πας πι ικα να Ἡ η ηώάΓι 


πες 
ο ο" 
Τα 
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Μίνι πυρηνικές αντιδράσεις σε κάθε λάμπα «οικονοµίας» και όχι µόνο... (δεν κάνω πλάκα|) 
λάμπα µπορεί να είναι µικρά τα όρια ραδιενέργειας αλλά προφανώς δεν είναι καθόλου μικρά 
όταν αναφερόμαστε σε εκατοντάδες, εκατομμύρια ή δισεκατομμύρια τοξικά και ρυπαρά φω- 
τεινά «τέρατα». 

Επειδή χρήζει να αναλογιστούμε ότι µέχριτην ύπαρξη των ραδιενεργών υλικών εντός των λα- 
µπτήρων, προὐπάρχουν μύριες όσες διαδικασίες, εξόρυξης, επεξεργασίας, αποθήκευσης, µε- 
ταφοράς, διανομής, µέχρι να έρθει η στιγµή τής τελικής χρήσης για να καταλήξει αυτή σε µια 
άθλια και ανύπαρκτη ανακύκλωση. 

Στην ίδια έρευνα αναφέρονται δυο ακόµα γεγονότα. Το εύρημα ότι καιο φώσφορος,που επι- 
καλύπτεται στην εσωτερική επιφάνεια των λαμπτήρων «οικονομίας» είναι ραδιενεργός, αλλά 
και ορισμένες σπάνιες γαίες, παραμένουν ραδιενεργές (ακόµα και µετά την επεξεργασία τους) 
όπωςτο ΓααἱµΠῃ καιτο {Ποιίμπι, αλλά παράταύτα οιλάμπες« οικονοµίας» δεν είναι ραδιενεργές.... 

Σε άλλα κράτη περιβαλλοντικούς παρίες, όπως η Ελλάδα, µια τέτοια «διευκρινιστική» επιγρα- 
φή δεν υπήρξε ούτε καν στη φαντασία µας. Ωστόσο, δεν χρειάζεται κάποιος να είναι ιδιοφυής 
ντετέκτιβ για να αντιληφθεί το τεράστιο σκάνδαλο που αναδεικνύεται εάν τεθούν ορισμένες 
απλές ερωτήσεις. 


1η: Πώς διασφαλιζόταν η προστασία των εργαζομένων στο χώρο παραγωγής αυτών των λα- 
µπτήρων καιτι ενεργειακό κόστος έχει; 


2η: Πώς εξασφαλίζεται η ασφαλής µεταφορά των λαμπτήρων σε αριθμούς που ξεπερνούν τα 
δισεκατομμύρια; 


3η: Με ποια µέτρα ασφαλείας γίνεται η διανοµή τους Και ποιο ενεργειακό κόστος είχε αυτή η 
διαδικασία υποθέτοντας (κι ας µην συμβαίνει) ότι όλη η αλυσίδα συντελείται µε τις αναγκαίες 
συνθήκες ασφαλείας. 


4η: Τιεπιδράσεις σε ανθρώπους καιπεριβάλλον έχειη χρήση τέτοιων ραδιενεργών και σούπερ 
τοξικών λαμµπτήρων; 


5η: Τι συμβαίνει στο περιβάλλον (και σε προέκταση στους ανθρώπους) µε την τελική φάση 
«ζωής»τους, την αµαρτωλή, τραγική, άθλια καιπλήρως αποτυχημένη διαδικασία κατάτην οποία 
ανακυκλώνονται, όταν αυτή η ανακύκλωση αφορά µόνο τον υδράργυρο και όχι τα ραδιενεργά 
υλικά τους τα οποία παραμένει άγνωστο πού θάβονται, µεποιο τρόπο εξουδετερώνονται, κατά 
πόσο αυτός είναι αξιόπιστος, και κατά πόσο δεν συνιστά αυτή η άγνωστη προς το παρόν διαδι- 
κασία έναν τρομερό μελλοντικό κίνδυνο, δεδομένου ότι πάντα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη 
µας τις λίγες λάμπες µιας οικίας αλλά τα δισεκατομμύρια ραδιενεργών λαμπτήρων των κατανα- 
λωτών τού πλανήτη; 


Αξίζει να αναφερθεί εδώ ότι παρόµοιοι ισχυρισμοί, υπήρχαν και για τα ρολόγια χειρός στα 
οποία οι δείχτες είχαν επάλειψη ραδίου ή τριτίου, τα οποία ήταν «πολύ κάτω των ορίων» και 
γι αυτό πωλούνταν και πωλούνται ελευθέρως. 

Μια επιστηµονική έρευνα το 1994 από το έγκυρο επιστημονικό περιοδικό, «| αηςεῖ», ανέφερε 
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Μίνι πυρηνικές αντιδράσεις σε κάθε λάμπα «οικονοµίας» και όχι µόνο... (δεν κάνω πλάκα|) 
ότι δημιουργούν προβλήµατα υγείας ρολόγια χεριού µε πλαστική θήκη που έχουν φωτεινούς 
δείκτες ή και φθορίζοντα νούμερα που επιτυγχάνεται µετη δράση του {Πτίμπ], το οποίο αποδί- 
δει ραδιενεργή ακτινοβολία. 

Ο υπολογισμός που έγινε κατέδειξε ότι η χρήση ενός τέτοιου ρολογιού για 3 χρόνια δίνει στον 
οργανισμό τη ραδιενέργεια που δίνουν όλα τα πυρηνικά τεστ στην ατμόσφαιρα του Βορείου 
Ημισφαιρίου. Ακολούθησαν κι άλλες έρευνες οι οποίες επιβεβαίωσαν τα αρχικά ευρήματα. 

Το ερώτηµα που τίθεται ξανά και ξανά σε αυτό το βιβλίο είναι κατά πόσο ενημερώνονται οι 
καταναλωτές για όλα αυτά και η απάντηση που δίνεται ξανά και ξανά είναι ότι παραμένουν σε 
βαθύ σκοτάδι. 


Σύγκριση εκροών ραδιενέργειας μεταξύ λαμπτήρων «οικονοµίας» και 
πυράκτωσης 


Συγκρίνοντας µια λάµπα «οικονοµίας» µε µια λάµπα πυράκτωσης παρατηρούμε ότι η δεύτερη 
εκλύει απείρως περισσότερα ραδιενεργά υλικά(!) δηλώνουν ορισμένοι πανεπιστημιακοί ερευ- 
νητές σε σχετική ἐρευνάτους, που δημµοσιεύθηκετο 1994. Οισχυρισµόςτους ακούγεται ωραία 
στ΄αυτιά µας, αλλά αποκρύπτει αυτό που υφίσταται. 

Στην ουσία δεν συγκρίνουν καν αυτή καθεαυτή την ραδιενεργή εκροή μεταξύ λαμπτήρων 
«οικονοµίας και λαμµπτήρων πυράκτωσης, αλλά την εκροή ραδιενέργειας (που τη θεωρούν δε- 
δοµένη) από λαμπτήρες «οικονοµίας» µε τη γενικότερη εκροή όχι από λαμπτήρες πυράκτωσης 
αλλά απότις εκροές ραδιενέργειας που συμβαίνουν στη διάρκεια ζωήςτους, από πυρηνικά ερ- 
γοστάσια και άλλες πηγές παραγωγής ενέργειας που παράγουν ενέργεια για να γίνει δυνατή η 
κατασκευή τους! 

Το ασύλληπτης «ομορφιάς» συμπέρασμά τους είναι ότι οι λάµπες πυράκτωσης δημιουργούν 
πάνω από 100.000 φορές µεγαλύτερη ραδιενεργή ρύπανση από αυτή που περιέχεται στους «οι- 
κονομικούο και µόνο σε αυτούς που έχουν μαγνητικό εκκινητή, επειδή οι νεότερης τεχνολογί- 
ας, µε ηλεκτρονικό εκκινητή δεν περιέχουν καθόλου ραδιενέργεια. 

Ὁπωςτονίζουν: «...Τα αποτελέσµατα που πήραμε µε αυτή την έρευνα έδειξαν ότι οι συμπαγείς λα- 
µπτήρες φθορισμού («οικονομικοί») συνιστούν σχετικά µικρό ραδιενεργό κίνδυνο»..9 

Προσέξτε: Με µια απίστευτη ανεµελιά δηλώνουν ότι ναι µεν υπάρχει κίνδυνος, αλλά είναι ασή- 
µαντος. Αυτό που δεν διευκρινίζουν (για το κοινό) είναι ότι αναφέρονται στα ελάχιστα μεγέθη 
ιδιοκτησιών και όχι στα τεράστια µεγέθη τής παγκόσμιας κατανάλωσης. 

Καισε µια άλλη εργασία... Ναι, όλες οιλάµπες φθορίου (δηλώνουν οιπυρηνικοί φυσικοίπου τη 
διεξήγαγαν) και οι «οικονοµικέο µε μαγνητικό εκκινητή, περιέχουν ραδιενεργά υλικά, αλλά µην 
ανησυχείτε... αυτά πρέπει να εισάγονται στις λάµπες σε διαφορετικούς εργασιακούς χώρους, 
που έχουν ειδικά πατώματα και διαρρυθµίσεις... και µε αυτό τελειώσαμε. 

Καμία πρόνοια για ειδική εκπαίδευση των εργαζομένων για το χειρισμό επικίνδυνων ραδιε- 
νεργών υλικών, καµία πρόνοια ασφαλούς µεταφοράς τους, ασφαλούς αποθήκευσής τους και 
οπωσδήποτε καμία, µα καµία πρόνοια τελικής επεξεργασίαςτους. 

Επιπλέον στην ίδια εργασία μαθαίνουμε ότι µετά από μετρήσεις βρέθηκε ότι αυτές οι λάµπες 


10 ΚΑΡΙΟΑΟΤΙΝΊΤΥ ΒΙΡΚ ΑΣΣΟΟΙΑΤΕΡ ΛΊΤΗ ΤΗΕ ΗΑΝΡΙ ΗΝ ΟΕ ΟΟΜΡΑΟΤ ΕΙ ΌΟΕΕΡΟΕΝΤΤΙΑΜΡΣ, ὃν Μ.Ε. Μεάμαί, Η.5. Εἶδ5α, Ε.Κ. 
Εἰπιαρῃταῦγ απά 5.Α. ΑΌια ΚΠαάτα - Πίίρς:// η ν/νν τοδεαΓσῃραίο.πεί/ρτοΠΙα/Μ Μεάπαί/ριδΠςαίοπ/221736226 ΕΚαάϊοαοϊνΙ(ν τὶςΚ αςςοσεϊαίεά να (πο 
Παπά]ῖπσ οΕ εοπιραςί Πιοτοδεεπί |απιρς/Πηκ5/0άθες52ε5δ[οθθάδα73000000/ΕαάϊοαοίΙνΙ(γ-ΠςΚ-αςςοςϊαίεά-νν-ίΠπο-Παπάπς-ο[-εοπιραςί-ΠποΓεςοεπί- 
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Μίνι πυρηνικές αντιδράσεις σε κάθε λάμπα «οικονοµίας» και όχι µόνο... (δεν κάνω πλάκα|) 
θεωρούνται ασφαλείς για χρήση επειδή είναι χαμηλή η ὁραστηριότητα τού ραδιενεργού τριτί- 
ου που υπάρχει εντός τους και επειδή... ένα ακόµα ραδιενεργό υλικό που διαθέτουν, το θόριο, 
αν και δραστηριοποιείται σε υψηλότερα όρια από το κανονικό, θα το κανονίσουμε... δίνοντας 
τις κατάλληλες εντολές σε βιοτεχνίες και βιομηχανίες.) 

Στην Ινδία που παράγει δισεκατομμύρια λάμπες όλα αυτά κι ας ξεχάσουμε την Κίνα που παρά- 
γει πολλαπλάσιο αριθµό... 

Τελικά µήπως έχουµε παραφρονήσει; 

Κάτι παρόμοιο έκανε και η επιστηµονική επιτροπή τής Κομισιόν στην Ευρώπη. Βρήκετο 2017 
ότιοι λάμπες «οικονοµίας» εκπέµπουν ακτινοβολία [, (0νΟ), αυτή την άκρως επικίνδυνη υπερι- 
ώδη ακτινοβολία που ευτυχώς δεν φτάνει στην επιφάνεια τής Γης. 

Οιεπιστήµονες που συνέταξαν την έκθεση ζήτησαν µε ευγενικό τρόπο απότις βιομηχανίες να 
λύσουν το ζήτημα. Όπως έδειξε µια ακόµα έρευνά τους που διεξήχθη µετά τέσσερα χρόνια, οι 
παραγωγοί έγραψαντις συστάσειςτους στα πολύ παλιά και παντελώς άχρηστα παπούτσιατους. 

Κιεπειδή όλα αυτά, αν και αποκαλύπτουν πολλά, βρίσκονται αρκετά χρόνια πίσω ας δούμε τι 
υποστηρίζει η αρμόδια ευρωπαϊκή υπηρεσία(2 αρμόδια για την προστασία των πολιτών από 
ραδιενεργά υλικά. Στο σχετικό πόνηµάτης κοινοποιηµένο µόλιςτο 2014 η ΗΕΒςΑ συμβουλεύει 
τους παραγωγούς να τον τρόπο αποθήκευσης, χρήσης και ανακύκλωσης λαμπτήρων που πε- 
ριέχουν ραδιενεργά υλικά. 

Κατά την εκτίµηση τής προαναφερόµενης επιτροπής η επίδραση στο περιβάλλον και στην 
ανθρώπινη υγεία αυτών των υλικών τόσο στην καθημερινή τους χρήση, όσο και σε περίπτωση 
ατυχήματος δεν υπερβαίνει τα όρια ασφαλείας που έχουν τεθεί από την ΙΑΕΑ και την οδηγία 
96/29/Ειιαϊοη. 

Πληροφορούμαστε ὠστόσο από την ίδια εργασία ότι αυτές οι ραδιενεργές λάμπες χρησιµο- 
ποιούνται σε στάδια, σε καταστήματα, σε γραφεία, αλλά και σε εξειδικευμένους χώρους βιοµη- 
χανικής παραγωγής, ακόµα και σε κινηματογραφικές παραγωγές... Και μάς προσφέρει το κερα- 
σάκι στη ραδιενεργή τούρτα µας αναφέροντας ότι η ζήτηση αυτών των λαμπτήρων αυξάνεται 
ταχύτατα µε αποτέλεσµα να χρησιμοποιούνται σήµερα ακόµα και στα µεγάλα εμπρόσθια φώτα 
των αυτοκινήτων! 

Δεν το κάνω το ζήτημα εφιαλτικότερο αναφέρονταςτον ασύλληπτα µεγάλο αριθµό αυτοκινή- 
των που χρησιμοποιούν τέτοιους λαμπτήρες. Απλά σηµειώνω ότι υπάρχουν κάποιοι ή κάποιες 
που µάς νοιάζονται... επειδή ως αποτέλεσµα αυτής τής κατάστασης ορισμένα κράτη µέλη τής 
Ε.Ε. έχουν θεσπίσει ορισμένα γελοία µέτρα σχετικά µε το ραδιενεργό περιεχόµενο αυτών των 
λαμπτήρων. Γι΄ αυτό κρατώτο κοτσάνιτού ραδιενεργού κερασιού προςτοτέλος, αναφέροντας 
ότι από την ίδια εργασία μαθαίνουμε το εξής τεράστιο ψέμα: 

Οιπερισσότερες απότις ανωτέρω ραδιενεργές λάµπες ανακυκλώνονται. Και τη µισή αλήθεια 
ότι ένα µικρό µέροςτους καταλήγει στις χωματερές. 

Όλα αυτά, µου φαίνονται σαν εφιαλτικό όνειρο καθώςτα διαβάζω καιτα γράφω. 


1 Καάϊαίοπ Ρα[είγ Αδροείς ο ΕΠιοτοδοεπί Τ.απιρ δίατίοτς Ιποοτροτα(ίῃς ταςΙα{ΙοΠ 5οιυτοε. ΒΥ οείπα Φαάαροραπ, Ν.Κ.ΠιΚ]α - Πιρ://ννννν.Ίτρα.Ποί/ 
1ρα10/οάτοπι/00740.ράΓ 
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Μίνι πυρηνικές αντιδράσεις σε κάθε λάμπα «οικονοµίας» και όχι µόνο... (δεν κάνω πλάκα/) 


Ελπίζω να ξυπνήσω και να αποδειχτεί ότι είχα µια δυστοπική ονειρική φαντασίωση. 963 


Μίνι πυρηνικές αντιδράσεις σε «πράσινους» και «οικονομικούς» 
λαμπτήρες(!) 


Θεωρώ σιγουροπωςούτεκαν μπορούμεναφαντασθούμεή ακόμα καιναπιστέψουµετην άπο- 
ψη ότι κάθε λάμπα «οικονοµίας» είναι ένας θεωρητικά ασφαλής, µίνι πυρηνικός αντιδραστήρας. 

Αυτό ισχυρίζεται ο φυσικός [αἴ56η, ψυχρής, εκτιμώντας ότι ψυχρής σύντηξης πυρηνικές αντι- 
δράσεις είναι δυνατόν να συμβαίνουν συνεχώς και αυξανόμενες µε την πάροδο τού χρόνου 
εντός των λαμπτήρων «οικονοµίας». 

Οι εκτιμήσεις του αναδύθηκαν ύστερα από τη δημοσίευση ενός άρθρου το οποίο αν και δεν 
ανέφερε έναν τέτοιο ισχυρισμό, θεώρησε ότι µόνο αυτό µπορεί να ισχύει. Οι επιστήµονες που 
το συνέταξαν ανέφεραν ότι βρήκαν σε µεγάλες αναλογίες εντελώς ασυνήθισταισότοπα υδραρ- 

γύρου,τα οποία είναι σπανιότα- 

ΑΤΟΝΜ ΕσοΙιοαὺ τα στη φύση. 

Η ερμηνεία που δόθηκε ήταν 
ότι αυτό το γεγονός συμβαίνει 
επειδή εξελίσσονται µίνι πυρη- 
νικές αντιδράσεις στο εσωτε- 
ρικό των λαμπτήρων. Οι ισχυ- 
ρισµοί ότι βρέθηκε το «ιερό 
δισκοπότηρο» τής «φτηνής 
ενέργειας έγιναν κυρίως από 
περιβαλλοντολόγους οι οποί- 
οι θεώρησαν ότι όπως ακριβώς 
µια λάμπα «οικονοµίας» κατα- 
ναλώνει 5 βατ ηλεκτρισμού και 
εκπέμπει τα 60 βατ µιας λάµπας 
ςΟΜΡΑΟΤ ΕΙΡΟΒΕΞΟΕΝΤ ΕΠΞΙΟΝ το πυράκτωσης έτσι µπορεί να 

συμβεί να μετατραπεί σε θΘερ- 
µάστρα µε µια µετατροπή η οποία θα της δώσεις τη ισχύ να παράγει 500 βατ θερμότητας. 

«Σκεφτείε(αναφερόταν σε σχετικό άρθρο) ότιµπορείενα θερµάνετετο σπίτισας, τογκαράζ, ήτο 
σπίτι τού σκύλου σας µετο κόστος των 2 δολαρίων που έχειµια λάμπα και µε 5 βατ ηλεκτρισμού»..5) 

Από το 1989 που εμφανίσθηκε από δυο πανεπιστημιακούς η πρώτη συσκευή παραγωγής 
ενέργειας µε τη µέθοδο τής ψυχρής σύντηξης 9 το όνειρο µιας µικρής µερίδας φυσικών παρα- 
μένει (επισήμως) απραγµατοποίητο. 

Αυτό το όνειρο έσπευσε να στηρίξει ένας πυρηνικός φυσικός ο οποίος δήλωσε στο περιοδικό 


παπις τυςοµτοςς απαις ποπιῖσισί ἱποεσίατς 


13 Ακξςοςςπιοπί ος {πο Καάϊο]οσίσα| Γπιραοί οἳ {πε Εεεγε[πρ απά Πἱδροςαἱ οἱ Τ1σΠί Βαἱος 6οπίαϊπίηπς Τηδαπι, Κτγρίοη-δδ απά Καάϊοϊςοίορος οἳ 
Τποιίαπι, ΘΥ Κ Α Ίοπες, Μ Ρ Ηατνεγ απά Τ Απάειςοη - Πίΐρς://α5δείς ριδΗςῃίησ.δεΓνίςς.σον.ΙΚ/σονετηπιεπ//αρ]οαάς/5γςίεπι/αρ]οαάς/αἴίαομπιεπί ἁαίαί 
Π]ε/340151/ΗΡΑ-ΟΚΟΕ-02Ι [οι ννευςιίε ράξ 


14 Α ΚενΙεν’ οἳ 6οηδΙππεΓ Ροάιοίς (οπίαϊπίπρ Καάϊοαοίϊνε ηείαποες Ίπ {Πο ΕπΠορεαπ Ὀπίοι - ὃν { θΠανή, 1 Ὀυπάετάαίο απά Ε Α Ρανπίετ. ΝΕΡΒ 


15 ΟΟΜΡΑΟΤ ΕΙ ΟΚΕΣΡΟΕΝΤ ΕὉΡΙΟΝ το ΙΝΕΧΡΕΝΡΙΝΥΗΙΥ ΕΡΟΕΙ, ΤΗΕ ΕΟΤΟΚΕ µΠαρ:/αίοπι-εςοΙοςγ.ΠΙ55ΡΘΟΙΡΘ.ΠΕί/2014/12/04/ 
εοπιραςί-Πιοτοςοεπί-βα5ίοπ/ 


16 1989 - ΜατεΙ 23 - 6οἱά Ειςίοπ ΡΓεςς (οπίοτοποε αἱ Ὀπινοτςϊίγ οἳ Ὀία[ - Πρς://ννννν γοιίαθο.εοπι/νναίεῃ1νξό6ςΓΗαεθοόοῦ) 
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Μίνι πυρηνικές αντιδράσεις σε κάθε λάμπα «οικονοµίας» και όχι µόνο... (δεν κάνω πλάκα/) 


Εοίβες ότι «...χωρίς καν να το υποψιάζεται το ευρύ κοινό, δυναμικές δραστήριες πυρηνικές 
διαδικασίες συμβαίνουν σε δεκάδες εκατομμύρια σπίτια σε όλη τη Γη». 

Οι συγγραφείς τής σχετικής έρευνας (Πγῖς Μ6εαα, αηπες Β. [γοης, Τποπιᾶς Μ. ᾿ομησοη, και 
ΑΠΘ Ὀ. ΑηβαΓ αντιπροσωπεύοντας τέσσερα µεγάλα αμερικανικά πανεπιστήμια ανέλυσαν συ- 
στηµατικά χρησιμοποιηµένες λάμπες «οικονοµίας» αναζητώντας το μοναδικό αποτύπωμα των 
υδραργυρικών ισοτόπωντους µε στόχο ναβρουν εκείνο µόνοτοισότοπο που αποτελείτο απο- 
τύπωμµα µε το οποίο µπορεί να εξακριβωθεί εάν ο υδράργυρος προέρχεται από άλλες πηγές ή 
απότις «οικονομικές» λάμπες. 

Σε σχετική εργασία τους έγραφαν ότι µε την αύξηση χρήσης των οικονοµικών «λαμπτήρων» 
θα αυξηθεί και η υδραργυρική ρύπανσηῃ(!...) επειδή για παράδειγµα στις ΗΠΑ µόνο το 1/3 αυ- 
τών των τοξικών φώτων ανακυκλώνονται. Γι αυτό και έκριναν αναγκαίο να βρεθεί ένας τρό- 
πος εντοπισμού τής πηγής τής ρύπανσης µε υδράργυρο και να διακριβωθεί από πού ακριβώς 
προέρχεται. 

Χωρίς νατο επιδιώκουν και χωρίς καν νατο αναμένουν, επειδή έψαχναν κάτι άλλο, βρήκαν τα 
υδραργυρικά αποτυπώματα τής ρύπανσης από λάμπες «εξοικονόμησης», αλλά δεν κατάφεραν 
να εξηγήσουν τα εντελώς ασυνήθιστα χαρακτηριστικά «διασποράς» των ισοτόπων υδραργύ- 
ρου εντόςτων λαμπτήρων. Η δοµή τής διάσπασήςτους σε άλλες µορφέςισοτόπων ήταν ασυνή- 
θιστα µεγάλη και εντελώς διαφορετική από εκείνη που βρισκόταν σε άλλες παρόμοιες έρευνες 
για τον υδράργυρο...” 

Αυτό το γεγονός, ερμηνεύθηκε από τον φυσικό | ἀἴςθη ὡς σαφής ένδειξη γιατην ύπαρξη μίνι 
και ασφαλών ραδιενεργών διαδικασιών εντός των λαμπτήρων κι ένα πρώτο βήµα για την ανα- 
κάλυψη τού ιερού δισκοπότηρου τής φυσικής για την παραγωγή ασφαλούς και πάµφθηνης 
ενέργειας! «Το γεγονός ερμηνεύεται εάν το δούµε κάτω από την ερμηνεία τής θεωρίας ΝΝΙάοη- 
| αἴ56η», διευκρίνισε. 

Ωστόσο εάν δούµε ευρύτερα την κατάσταση παρατηρούμε γεγονότα τα οποία ενισχύουν τη 
δυσπιστία µας. 

Κατ΄’ αρχήν η ΝΑΣΑ δεν φαίνεται να θεωρεί ως έγκυρη τη θεωρία. Ασχολήθηκε εν µέρει µε αυ- 
τήν αλλά δεν κατάφερε να δει κάποια αποτελέσµατα. Από την άλλη µεριά δημιουργεί ενόχληση 
το γεγονός ότι στην ιστοσελίδα η οποία συνιστά το επίσηµη µέσο έκφρασης αυτής τής θεωρί- 
ας, ένα σχετικό άρθρο σχετικά µετη ΝΑΣΑ εµφανίζεται σαν να υιοθετεί τη σχετική θεωρία ενώ 
στην πραγματικότητα κάτιτέτοιο δεν συμβαίνει. 

Στη συνέχεια έχουµετις άκρως περίεργες εµπορικές κινήσεις τής εταιρείας κολοσσού ΡΠΙΙρς, 
η οποία διαθέτουσα στρατιές συμβούλων κάθε είδους και γνωρίζουσα χωρίς αμφιβολία κάθε 
συµβαίνον στο χώρο τού φωτισμού, αντί να αρχίσει τις θριαµβολογίες παρέμεινε ήσυχη στα 
αυγά της και επιχείρησε να ξεπουλήσει (άκουσον - άκουσον) ολόκληρο το τµήµα φωτισμού! 

Σημειώστε ότι η ΕἰᾖΙᾖρς, ήταν ακριβώς αυτή η εταιρεία που πήρετο βραβείο των 10 εκατοµµυ- 
ρίων δολαρίων από το υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ, όταν αυτό προκήρυξε διαγωνισμό για 
την κατασκευή µιας λάµπας ΙΕΡ, µε πολύ καλύτερες προδιαγραφές από τις λάμπες «οικονοµί- 
ας», τις οποίεςτις έκρινε ξεπερασµένες. 

17 Ὀπίαις Ηᾳ δίαδΙςε Ιςοίορο θἰσπαίυτος ο Οοπιρασί ΕΙποτεδοσπί 1 ’ππρ-δουτοσά Ης. ΌΥ ΟµΗς Μεαά, Ίαπιος Ε.. Γοπ58, ΤΠοπιας Μ. 1ομή5οπ. απά Αγίοί 
Ρ. Απόαι - Πάρ:/ριῦ5.αο5.οἵα/ἀοἰ/αῦς/10.1021/09303940Ρ 


18 ΝΑΡΑ᾽ς ΓΕΝΕ Αγίς]α “ΝυσίεαΓ Εααςίος η Ύρυγ Βαδεπιεηί” - Πίέρ:/Πον/ς.Ππον/εποτσγ{ππιες.ποί/2013/02/22/ 
Ίεητ-παςα-ννιάοπι-ἱαΓ5οΠ-ΠΙς]εαΓ-Γδαςίοί-Ιη-γοιΓ-Ραςαπιεπί/ 
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Μίνι πυρηνικές αντιδράσεις σε κάθε λάμπα «οικονοµίας» και όχι µόνο... (δεν κάνω πλάκα/) 


Παρά το γεγονός λοιπόν ότι ο πολυεθνικός κολοσσός είχε στα χέρια του αυτό το βραβείο, 
και φυσικά το μονοπώλιο διάθεσης στην αγορά τού καλύτερου | ΕΓΡ λαμπτήρα, έκανε αυτή την 
άκρως περίεργη κίνηση, να προσπαθήσει να πωλήσει όλο το τµήµα φωτισμού, κάτι που µετά 
από προσπάθειες ετών δεν πραγματοποιήθηκε τελικά, χωρίς να ευθύνεται γι΄αυτό η ΕΙΙίρς. 


Και γνησίως ραδιενεργοί λαμπτήρες 


Ενός κακού μύρια έπονται. Μετά τη λαθεµένη, περιβαλλοντικά ρυπαρή και επικίνδυνη για την 
υγεία «λύση»των συμµπαγών λαμπτήρων φθορισμού καιτην παύση διάθεσης λαμπτήρων πυρά- 
κτωσης, για να σωθεί δήθεν το Κλίµα, έρχονται οι λαμπρότεροι και φθηνότεροι λαμπτήρες ρα- 
διενέργειας για να σώσουν ακόµα καλύτερα το κλίµα που ήταν στραβό τόφαγε κι ο γάιδαρος.. 

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία ΕΠπθίοοη Τηειπιοάγηαπηιἰςςη νέατεχνολογίαθαπροσφέρειστους 
καταναλωτές λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύµατος απαλλαγµένους από το κόστος κατανάλω- 
σης των λαμπτήρων φωτισμού επειδή οι νέοι ραδιενεργοί λαμπτήρες έχουν τη δυνατότητα να 
ανάβουν και από εκεί και πέρα να λειτουργούν... ειςτον αιώνα τον άπαντα χωρίς καμία δαπάνη 
ρεύματος! 

Είναι σχεδόν σίγουρο ότι οι υπέρµαχοι των λαμπτήρων «οικονοµίας θα σπεύσουν να αγκα- 
λιάσουν αυτή τη νέα τερατώδη τεχνολογία, επειδή βαδίζει ακριβώς τα ίδια βήματα των συλλο- 
γισµών τους, µε τα οποία υιοθέτησαν και επέβαλαν νομοθετικά στη συνέχεια τη «λύση» των 
συμπαγών λαµμπτήρων φθορισμού. 

Όπως δήλωσε ο κ. Τγµάθαιμ κατά τη διάρκεια συνέντευξης του, δεν απαιτείται παρά η αρχική 
αγορά. Από εκεί και πέρα άπαξ και ανάψει κάποιος τους ραδιενεργούς λαμπτήρες δεν χρειάζε- 
ται ποτέ να τους κλείσει, επειδή λειτουργούν µετη δική τους /(ραδιενεργή) δυναμική. 

Στουςλαμπτήρεςτοποθετείται εντόςτους ένα ραδιενεργό υλικό απειροελάχιστης ποσότητας, 
παρόμοιο µε αυτόπου εισάγεται σταρολόγια που φωσφορίζουν στο σκοτάδι. Αυτότο υλικό στη 
συνέχεια τροφοδοτεί µια µικρή γεννήτρια, που µετη σειρά της ανάβειτο νήµα τού λαμπτήρα. 

Το πλεονέκτημα των ραδιενεργών λαμπτήρων - κατά τον κ. Τγμάθαι - σε σύγκριση µε τους 
Σ.Λ.Φ. είναι ότιτο φώςτους είναι εξίσου ποιοτικό µετων λαµμπτήρων πυράκτωσης. «Στις φώτο- 
γραφίες που παίρνονται µετους ραδιενεργούς λαμπτήρες, τα αντικείµενα και οι άνθρωποι δεν 
δείχνουν χάλια, όπως συμβαίνει µε λήψεις που γίνονται κάτω από τα φώτα των Σ.Λ.Φ.. Αντίθετα 
οι φωτογραφίες δείχνουν τέλειες σαν να τραβήχτηκαν έξω στο ύπαιθρο µια ηλιόλουστη ηµέ- 
ρα»,λέειο κ. ΤἹταάθαι. 

Ένα ακόµα πλεονέκτημα των ραδιενεργών λαμπτήρων, πάντα κατά τον εκπρόσωπο τής 
Εηείοοη Τπε(πιοάγηδηηίςς, είναι η ασφάλεια που προσφέρουν. Δεν περιέχουν όπως οι Σ.Λ.Φ. 
τον επικίνδυνο υδράργυρο και έτσι απαλλάσσουν το περιβάλλον από πολλαπλές επιβαρύνσεις. 
Συγκρίνοντας έναν Σ.Λ.Φ. µε έναν ραδιενεργό βλέπουμε ότιο υδράργυρος που περιέχεται µόνο 
σε έναν Σ.Λ.Φ. είναι ισοδύναμα επικίνδυνος από τα ραδιενεργά υλικά εντός των ραδιενεργών 
λαμπτήρων, µόνο εάν αυτά είναι τόσο πολλά ώστε να έχουν γεμίσει ένα δωμάτιο. 

Ένα ακόµα πλεονέκτημα είναι αυτό της ανακύκλωσης που δεν χρειάζεται να γίνει. Κάτιπου εί- 
ναι απαραίτητο να συμβαίνει µετους συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού. 

Σε ερώτησητιθα συμβεί εάν κατά την εγκατάσταση πέσει και σπάσει µια τέτοια λάμπα, η απά- 
ντηση από τον κ. Τγωάεαιι ήταν: 

«Λοιπόν θα πρέπει να τους κρατάς προσεκτικά όταν τους εγκαθιστάς. Δεν μιλάμε εδώ για 
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Μίνι πυρηνικές αντιδράσεις σε κάθε λάμπα «οικονοµίας» και όχι µόνο... (δεν κάνω πλάκα|) 
µια συνήθη αντικατάσταση λαμπτήρα, αλλά για ένα φως ποταμό, και µια απρόσεχτη εγκατά- 
σταση θα τινάξει στον αέρα µερικά τετράγωνα και θα προκαλέσει ένα συγκλονιστικό θέαµα 
μανιταριού» 

«Θεέ µου»,λέειο ερωτών. «Αυτό εἰναιτρομερό. Πώς είναι δυνατό να πουλήσεις στους κατανα- 
λωτές ἐνατέτοιο προϊόν,» 

Καιη απάντηση: «Λυπάμαι απλώς σε δοκίµαζα για να δω αν µε παρακολουθείς. Αυτό δεν είναι 
δυνατό να συµβεί.Το υλικό που είναι φτιαγμένοτο περίβλημα μοιάζει σαν τα υλικάπου βλέπου- 
µε σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας. Επιπλέον, κι αν ακόµα σπάσει µπορείς να τον πετάξεις 
σε ένα απλό κάδο απορριµµάτων.Ι... 

Ο κ. Τιάθαι αποκαλύπτει επίσης ότι οι εταιρείες που προωθούντουςΣ.Λ.Φ. προσπαθούν να 
σταματήσουν την παραγωγή ραδιενεργών λαμπτήρων, τόσο στις ΗΠΑ, όσο και στον Καναδά, 
µέσω των πιέσεων απὀ λόμπι και διοχετεύοντας γελοίες και υπερβολικές ιστορίες για την επι- 
κινδυνότητα των ραδιενεργών λαμπτήρων. «Από τη στιγµή όµως που οι καταναλωτές δουν τα 
πλεονεκτήματά τους τότε θα πουν αντίο στους Σ.Λ.Φ., υποστηρίζει. 

Τατελικά σχόλια τού ερωτώντα δείχνουν αφενόςτην κρυφή διαφήμιση, ενώ ταυτόχρονα απο- 
καλύπτουν και κάποιες αλήθειες. 

«Αυτό ήταν λοιπόν. Η εταιρεία Επείσοη ΤΠε(πιοάγπαπτἰςς ανακάλυψετην πυρηνική λάµπα που αυ- 
το-τροφοδοτείται µε ενέργεια. Ωστόσο παραµμένω ανήσυχος για την έκθεση στη ραδιενέργεια και 
την ασφαλή απόρριψη αυτών των λαμπτήρων. Είμαι επίσης ανήσυχος επειδή δεν µας είπε ολόκλη- 
ρη την ιστορία, αλλά από τη στιγµή που γλιτώνουµε το λογαριασμό για τον φωτισμό αυτό αποκτά 
ενδιαφέρον». 


Συμπεράσματα 


Εδώ όλα είναι σαφή. 


Έχουμε ένα σωρό δεδοµένα που δείχνουν ότι αυτές οι λάμπες είναι άκρως τοξικές για ανθρώ- 
πους και περιβάλλον. Παραθέτω µόνο πέντε από τα µειονεκτήµατά τους, που πάµπολλα άλλα 
αναλύω εν εκτάσει σε αυτό το βιβλίο: 

1ο. Ακτινοβολούν το περιβάλλον κι εµάς µε υπεριώδεις ακτινοβολίες Α, Β και κυρίως την Γ(/) 
µια άκρως επικίνδυνη ακτινοβολία προερχόμενη κυρίως από τον Ἠλιο, που φροντίζει νατην κα- 
τακρατά µακριά µας η στρατόσφαιρα. Φρόντισαν ωστόσο, εν αγνοίατους πολιτικοί, οικολόγοι 
και πολυεθνικές να τη βάλουν δίπλα στο κεφάλι µας. 

29.Το φωςτους διαταράσσει έντονα τους κιρκάδιους ρυθμούς µας, µια κατάσταση που επιφέ- 
ρει αναρίθµητες δυσμενείς επιπτώσεις στην υγείας µας. 

3ο. Εκπέµπουν ραδιενεργή ακτινοβολία, µέσω των ραδιενεργών υλικών τους αλλά και των πι- 
θανών μίνι πυρηνικών αντιδράσεων που συμβαίνουν εντόςτους, η οποία µέχρι στιγµής δεν έχει 
γίνει αντιληπτότι ακριβώς επιφέρει σε περιβάλλον και ανθρώπινη υγεία. 

Δο. Περιέχουν υδράργυρο, ενώ ταυτόχρονα έχει αποτύχει παγκοσμίως η προσπάθεια ανακύ- 
κλωσήςτους, γεγονός µε εξαιρετικά δυσμενείς επιπτώσεις σε ανθρώπους και περιβάλλον. 

5ο. Τα τοξικά πλαστικά τους εκτός από τα 4 τοξικά αέρια που εκλύουν στο περιβάλλον όταν 


19 Πρ: //Νν/νννν.απεονετογ.οοπι/πιΚεοι]05.Πίπα 
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ανάβουν, δημιουργώντας άγνωστες επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία, θα παραμείνουν στο πε- 
ριβάλλον για εκατοντάδες ή χιλιάδες χρόνια. 

Άραγε αρκούν αυτές οι δυνατότητες των «οικονοµικών» λαμπτήρων για να αντιληφθούν πολι- 
τικοί, οικολόγοι καιη δικαιοσύνη ότι αυτό το προϊόν είναι άκρως τοξικό καιπρέπει να απαγορευ- 
θεί η χρήση του; 


Παχιά λόγια τοξικού αέρα: 


Εξοικονόµηση χρημάτων απὀτις 


«οικονομικές» λάμπες 


Το ζήτημα τής εξοικονόµησης χρημάτων από τους καταναλωτές εξαιτίας τής χρήσης λαμπτή- 
ρων «οικονοµίας» έζει θέσει σε λειτουργία έναν ανεμόμυλο. 

Αυτά που βγάζει από τη χοάνη του είναι φουσκωμµένα λόγια τού αέρα, «πράσινες» φανφάρες 

και «ευσεβείς» πόθους, επειδή τα συµπερά- 
' σµατα εκείνων που θέλουν να βοηθήσουν 

] το πορτοφόλι των καταναλωτών, την υγεία 
| τους και το περιβάλλον, διαφέρουν από 
χώρα σε χώρα, από οργανισμό σε οργανι- 
-- σµό, από οικολογούντα σε «οικολογούντα» 
και από ειδικό σε «ειδικό», αποδεικνύοντας 
ότι όλα είναι λόγια πράσινου και κοπανι- 
στού αέρα. 

Βλέπουμε διαφορετικά ποσά εξοικονόµη- 
σης να ισχύουν για την Ελλάδα και διαφο- 


Δύο σπίτια - πρότυπα µοντέλα, στον Καναδά τα οποία 
χρησιμοποιήθηκαν για να ελεγχθείη εξοικονόμηση 
ενέργειας µε τη χρήση λαμπτήρων «οικονοµίας». Τα 

αποτελέσµατα ήταν πενιχρά. Για ένα ολόκληρο χρόνο Ρετικἀγια τη Γαλλία, η οποία στηρίζεται στα 
ἡ εξοικονόμηση ηλεκτρισμού βρέθηκε ότιήταν µόνο πυρηνικά εργοστάσια, ενώ εντελώς διαφο- 
3,796! Φυσικά δεν υπάρχει Καµία έρευνα γιατιςπιθα- ρετικἀ στην Ισπανία που έχει σχεδόν 1896 


νές βλάβες στην υγεία καιτο Κόστος τους... ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και άλλα στην 
μέρ://ννννν.ηΓς-επίς.ὅς.«α/οθ]/Ιγς/ἄοε/ριῦ5/ Ισλανδία που έχει 3096. Με διαφορετικά λό- 
ΠΙΕς50δ874/ΠΓες50874.ραά/ για βλέπουμετα «στρογγυλεμένω νούμερα 


εξοικονόμησης από την Ε.Ε., καιτων λοιπών 
προπαγανδιστών και φίλων των λαμπτήρων «οικονοµίας». 

Όλα είναι υποθέσεις επί υποθέσεων µε μοναδικό στόχο την πλύση εγκεφάλου των καταναλω- 
τών, ότι δήθεν έχουν µεγάλα οικονομικά οφέλη, καθησυχάζοντας ταυτόχρονα τις συνειδήσεις 
τους ότι µε φώτα οικονοµίας βοηθούν το περιβάλλον και συνακόλουθα την υγείατους. 

Ωστόσο η αλήθεια για τα οικονομικά οφέλη είναι εντελώς διαφορετική, ενώ για τη βοήθεια 
που υποτίθεται ότι προσφέρουν στο περιβάλλον έχουµε ένα τεράστιο ψέμα ή ογκὠδέστατο 
λάθος. 

Επειδή απουσιάζει παντελώς µια πάγια και εὐκολα µετατρεπόµενη αναφορά σχετικά µε την 
εξοικονόµηση χρημάτων το ζήτημα γίνεται γρίφος και παραμένει αδύνατο να εξακριβωθεί εάν 
και κατά πόσο είναι ακριβείς οι υπολογισμοί των επαϊόντων την «πράσινη» επανάσταση, δεδο- 


Παχιά λόγια τοξικού αέρα: Εξοικονόμηση χρημάτων από τις «οικονομικές» λάμπες 
µένου ότι εάν αναφερθούμε µόνο στην Ελλάδα, δια- 
φορετικές πηγές δίνουν διαφορετικό χρόνο λειτουρ- 
γίαςτων λαµμπτήρων, διαφορετικά βατ κατανάλωσης, 
αλλά και διαφορετικό αριθµό λαμπτήρων. 
Λαμβάνοντας υπόψη µας ότι υφίστανται πολύ δι- 
καπ] απεῇ αφορετικά κόστη ρεύµατος ανά χώρα, όπως στη 
ασε Κοίεµαις Θ Δανία, όπου το κόστος τής κιλοβατώρας (σύμφωνα 
| µε πηγές τής Ε.Ε.) είναι κοντά στο τριπλάσιο σε σχέ- 
ος ση µε την Ελλάδα, ενώ παράλληλα κάθε κράτος έχει 
κο. η νλίσαι κε! διαφορετικό ποσοστό παραγωγής πράσινης ενέργει- 
338.45 3115,60 ας, το οποίο αυξάνεται χρόνο µε το χρόνο και άρα 
ως ο) διαφορετικά πρόστιµα για την αγορά δικαιωμάτων 
ομασισκ ήρεμα ποσο εκπομπής διοξειδίου τού άνθρακα, τότε το κομφού- 
ζιο ολοκληρώνεται. 
Η εξοικονόμηση χρημάτων που δίνει το Τα δικαιώµατα εξαγοράς ρύπων είναι µια (από τις 
αυτόματο σύστημα υπολογισμούτής πολλές) παραμέτρουςπου παραλείπεται στους υπο- 
σεπεταΙ Ε/εείγίς είναι 86,43 δολάριατο λογισμούς των ποικίλων μελετών µε τις οποίες συ- 
ετήσιο όφελος µετην αντικατάσταση δ νάγεται ότι οι «οικονομικές» είναι πράσινες και ΟἰΚο- 
λαμπτήρων των 100 ΥΜ χωρίς να διευκρι- νοµικότερες σε σχέση µετις λάμπες πυράκτωσης... 
νίζειµετι είδος και πόσα γ/αί(λαμπτήρων ΒΗποικιλίατων παραγόντων που υπεισέρχονται στο 
αντικαθίστανται. ζήτηµα κατανάλωση ενέργειας δείχνει ότι τα πράγ- 
βίίρ://ννννν.σε/ἱσΗί(πσ.«οΠΊ/Πα/ΠΟΠΊΘ µατα δεν είναι απλά όπως παρουσιάζονται αλλά 
ΙΙᾳμπα/ργοαιιείσ/ρορ Ισηίίπα σαἰ[ς. 1 φουσκωμένα ψεύδη. 


Το γεγονόςπου ενδιαφέρει εµάςτους καταναλωτές 


ρε Εππτην-Επσή ΣΙ Ἑδωίηρη εν μη 


είναι: 

1ο. Εάν εξοικονομούµε χρήματα. 

2ο. Εάν βοηθάμετο περιβάλλον και 

3ο. Εάν το προϊόν (λαμπτήρες« οικονοµίας -Σ.Λ.Φ. είναι απολύτως ασφαλές για εµάς, καιποιες 
είναι οι κρυφές επιπτώσειςτου. 

Οι απαντήσεις στο πρώτο ερώτημα δεν είναι μονολεκτικές. Βάσιμα µπορεί να ειπωθεί ότι τα 
χρήµαταπου εξοικονομούνται ετησίως από τον λογαριασμό τής ΔΕΗ πρέπει να είναι σχεδόν τα 
µισά από όσα αναφέρονται. 

Στο δεύτερο ερώτημα δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η χρήση «οικονοµικών» δεν βοηθά σε καμία 
περίπτωση το περιβάλλον και στο τρίτο η απάντηση είναι σαφής. Η χρήση τους είναι εξαιρετι- 
κά επιβλαβής για την υγεία µας η δε κρυφές επιπτώσεις του είναι πάμπολλες και αναλύονται σε 
αυτό το βιβλίο. 

Αμέσως µετά προκύπτει το ερώτημα; Συµφέρει η εξοικονόµηση μερικών δεκάδων ευρώ ετη- 
σίως, όταν βάζουμε ποικιλοτρόπωςτην υγεία µας σε κίνδυνο; Η Ε.Ε., οικυβερνήσειςτων κρατών 
µελών, τα πολιτικά κόµµατα, οι κάθε είδους ειδικοί και οι οικολογούντες ούτε καν έχουν τολµή- 
σει να θέσουν ἐνατέτοιο ερώτημα. 


1 Πίίρ:/ΑΜννν/.εποτσγ.ειι/ήΏοπιεςίϊο 


2 ΠΗρ://Ννννν.ηγίίπιες.εοπι/2010/08/10/65εἰεπες/εατίπ/10ρογίαρα Πίπι]) {1 όστε[ξε]ΙσαὈοίῃ τοδοπίῃα| 
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Για να δούµε σαφέστερα το 


Ταμα | ἱπιρα α[ηβηόπα σπετεν ο ίση [οὗ 11 Β όρήι α μεχή, οι: Ίο «ΕΙ. πες 


απίστευτο αλαλούμ που επι- ' Γπωπως Ἱ μονως Ἱ πμαας Ἱ παρα ωρες 
΄ β ΄ Τὸ Ες ο-π-ᾱ----κΑβή Ύτ. ερ τρ επ /--θρ. Εμενα Ἡτκ---- δ)Τ.. 

κρατεί στις απόψεις εκείνων. [ι--ω- Έ ππτωςς πῶς ρε ώστε. 
που υποστηρίζουν ότι οι λα- «α..-; ποια σι 
µπτήρες «οικονοµίας» προ- [τῶς---ἵ--ᾱ------ᾱ-------ᾱ--ε--η--Ἔ-- 
ζ ζ ----. Ἱ 1 πν ] κὰ ] ῃ ] τν] πα 
σφέρουν σηµαντική ει ερ ο κ κ ντ 
ο μ4 κ .ἃ με] | οι] 
κονσμηση ας ιά πας [Ἠακτιω Τσο ΜΑ ] "4 | τη ] [Ἡ μας 
καταναλωτές, ας παρατη- ----» το αμκν ] τς π | π ος 
, : ΄ -. 4] αι. ο] 1ἡ Λ πι 
ρήσουµε ορισμένα από όσα  |.-,-- πρ πα Ἱππ | π μα. 
; Πα απ Πι. μα 1 ο] ε.α 
αναφερονται. [πω Ἶ 111 ΚΗΛΙ ] Γη | πα ] [η | τη 
Μελέτη τής Ε.Ε. τού 20049 ο ου -  -υ-υ-υυ-υὺ-ὺ-α 
βασισμένη σε στοιχεία των [σλω σ  - - ν - - τ. 
παραγωγών, αναφέρει ότι η Γι ων |. ᾗἩ | ἩἈ Ν μ.κ 
Γεν Πα κ ευ 16 νι] Γεν Ἰ 
εξοικονόµηση για κάθε ένα |"." πα | μ.μ... 5 σος 
: ) πο μη ι πὴ Γ Τ] Ἡ! ια 

λαμπτήρα 209ν στη διάρκεια [κ-- ππη ΗΝ π | απ Ὅππκ--- 

͵ , ; Β ππηρο ἡ κε 38 μὲ ε 

ζωής των 12.000 ωρών είναι |... ποτ ---τ--κ- 
΄ νάνος Ἰβσσανα [ αι τν ] Ἡ ] πα ᾗ ] Εᾶ μπα 
80 ευρώ! [πνατόα, 1ϊ αν ] ας ] Ἱε ] π ' μας 


12.000 ώρες χρήσης ση-. πρ μμ ομμια 
µαίνει 12 έτη λειτουργίας αν 
υποθέσουμε ότι θα ανάβει 
1.000 ὠὦρες ετησίως. Ἆρα η 
ετήσια εξοικονόµηση (σύμ- 
φώνα µε υπολογισμούς που 
δεν έχουν καµία σχέση µε 
την πραγματικότητα, (επει- Πέρ://νννννν.επιῃς.εα/οάριθ/ρά{/65830.ρά{ 
δή η ζωή πολλών «οικονοµι- 
κών» είναι σηµαντικά μικρότερη), θα είναι για κάθε ένα λαμπτήρα 6,6 ευρώ. Εάν δηλαδή τοπο- 
θετήσουµε 8 λαμπτήρες σε κάθε οικία έχουµε ετήσια εξοικονόμηση 950 ευρώ περίπου)... 

Αυτό που αποκρύπτεται από τους καταναλωτές είναι ότι οι εκτιμήσεις τής Κομισιόν, που βα- 
σίζονταν βεβαίως στις αναφορές παραγωγών, αναθεωρήθηκαν σηµαντικά προς τα κάτω. 
Ωστόσο οι διαφημίσεις συνεχίστηκαν στο ίδιο μοτίβο, ενώ δεν υπήρξε κανένα νέο κείµενο µε 
το οποίο να αναθεωρείται προς τα κάτω καιτο οικονομικό όφελος των καταναλωτών, καθώς δι- 
ατηρήθηκαν οι προπαγανδιστικές αρχικές αναφορές. 

Ο ευρωπαϊκός κανονισμός δίνει την ευκαιρία στις βιομηχανίες να εξαπατούν τους καταναλω- 
τές θέτοντας το όριο λαθών στις μετρήσεις απόδοσης στο 10956. Αυτό σηµαίνει ότι µια λάµπα 
που διαφημίζεται ότι παράγει 600 λούµεν στην πραγματικότητα µπορείνα αποδίδει µόνο 540.5) 

Ο καθηγητής ενεργειακού σχεδιασμού κ. Ἀρης Τσαγκρασούλης, δηλαδή ένας κατ΄ εξοχήν γνώ- 


Οπίνακας αφορά µια από τις πλέον αξιόπιστες μελέτες σχετικά µετα 
ποσά ενεργειακής οικονοµίας που προσφέρει η χρήση λαμπτήρων 
«οικονοµίας» αντίτων λαμπτήρων πυράκτωσης. Στη δεξιά στήλη 
καταγράφονται τεράστιες διαφορές, έως και πάνω από πενταπλάσιες 
στην ενεργειακή εξοικονόμηση. 


3 Πίρ://ν/νν.πιοάς Ηπια.στ/ἀοσιππεπίς/ρπϊάαποε ἆἄοος οἴϊζεπς.ράΓ 

4 Πίρ:/ειτορα.ει/ταρἰά/ρτεςςξε]εαδεςΑοίίοη.4ο7ΓΕΓΕΓΕΠΟΣΞΜΕΙΜΟ/09/36δδι[οιπιαΞΗΤΜΙ δαρεάΞ0δεἱαΠσΙασεΞΕΝ Δείτε την ενότητα: Ὁ. 
Οοπιροί Ππογεδοεπί (0Η) 

5 Βϊρ Ὀταπάς ΄᾿εΠοαίΙπρ᾽ «οΠςΙΠΊεΙς ΥΠ Γαἱσε ΠρΠίδι] 0 ο[βείεπογ εἰαίπις. Μαπι[ασίιτεΓς ατε τενεα]εά {ο δε εχρ]οἰίπς α ΙοορΠοίο ἵπ ΕΙΤΟΡεἄΠ {θδίς 
(ο εχασροταίε {Πε Ὀπίρ]ίπεςς απά πείς 15ο ο {πείγ ρτοάποίς. Ὁγ Ατίπυς Νες]επ. 17.12.2015 - Πίίρς:/ Ανν πεσιατάϊαπ.εοπι/επνΙτοηπιεπί/2015/άεε/1/7/ 
]εαά(πςσ-ισΠίρια]Ὁ-Ρταπάς-πιαΚίπρ-{[αἰςε-εἰαίπας-οπ-επε[αγ-ε[βείεποεγήεοπιπιεηίς 
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στης τού θέµατος, έχει και αυτόςτη δικήτου λαθεµένη γνώμη.Σε συνέντευξη 6 που γνώρισε µε- 
γάλη δημοσιότητα και συνετέλεσε στον αποπροσανατολισµό των καταναλωτών αναφέρει κατά 
λέξη τα εξής: 

«Μια λάμπα 20ΝΝ χαμηλής κατανάλωσης δίνει φως αντίστοιχο µε µια λάμπα πυρακτώσεως 100 
ΥΝ. (στ.Χ.Μ.: Η πραγματικότητα είναι ότι «οικονομική» λάμπα 20 3Ν αντιστοιχεί µε λάµπα πυρά- 
Κκτωσης όχιτων 100 αλλά των 65 περίπου )Ν).Έτσι έχουµε οικονομία τόσο από τη µεγαλύτερη δι- 
άρκεια χρήσης όσο και απότη μικρότερη κατανάλωση ενέργειας. Ενας κοινός λαμπτήρας 10013/ 
κοστίζει 0,01 ευρώ όταν λειτουργεί µία ώρα, ενώ ένας λαµπτήρας χαμηλής κατανάλωσης 0,002 
ευρώ σύμφωνα µε στοιχεία τῆς ΔΕΗ. Αν υπολογίσουμε ότι στο σπίτι µας έχουµε 8 λαμπτήρες, 
οι οποίοι λειτουργούν 3 ώρες ο καθένας ημερησίως, το χρόνο οι λάμπες του σπιτιού µας καίνε 
8.640 ώρες συνολικά και µας κοστίζουν 86 ευρώ αν είναι πυρακτώσεως και 17 ευρώ αν είναι χα- 
µηλής κατανάλωσης». 

Ένας άλλος επιστήμονας, ο µηχανολόγος - μηχανικός Νίκος Κωτούλας µε δηλώσεις του σε 
εφημερίδα τής Βόρειας Ελλάδας αναφέρει ότι ένας λαµμπτήρας «οικονοµίας» 11 ΝΝ ισοδυναμεί 
µε λαμπτήρα πυράκτωσης 60 ΝΝ. (Σ.τ.Χ.Μ.: επαναλαμβάνει το ίδιο λάθος). Με δεδομένο ότι κα- 
ταναλώνονται 1.200 κιλοβατώρες ετησίως για φωτισμό σε µια κατοικία, το όφελος θα είναι 100 
ευρώτο χρόνο. 

Στις ΗΠΑ το υπουργείο Ενέργειας εκτιµά ότι η αντικατάσταση 15 λαμπτήρων πυράκτωσης, 
(προσέξτε: 15 λαμπτήρων. Δηλαδή μέγεθος σχεδόν διπλάσιο από τους 8 που αναφέρει ο κ. 
Τσαγκρασούλης), µε λάμπες «οικονοµίας» θα δώσει στον καταναλωτή εξοικονόμηση 50 δολα- 
ρίων ετησίως, δηλαδή ποσό σηµαντικά χαμηλότερο απότις προηγούμενες εκτιμήσεις) 

Μια σύντομη διευκρίνιση για να κατανοήσουμε το ζήτημα. 

Τα)Ναϊϊτων λαµπτήρων αποδίδονται εκτός των άλλων καισε [µΠ6η. Αυτό σηµαίνει ότιτο βατ 
δηλαδή η ισχύς, δίνει φως, δηλαδή φωτεινή ροή ή όγκο φωτός. Κατ’ αρχήν η αναλογία 1 προς 
5, για λαμπτήρα 20 ΑΝ «οικονομικού» σηµαίνει ότι αυτός ο «οικονομικός των 20 ΝΝ αντιστοι- 
χεί σε έναν λαμπτήρα πυράκτωσης των 100 ΜΙ, κάτι που δεν έχει καμία µα καμία σχέση µε την 
πραγματικότητα. 

Φυσικά οι αρμόδιοι τής Ε.Ε., των κρατών µελών και των περιβαλλοντικών οργανώσεων όφει- 
λαν να γνωρίζουν την πλέον έγκυρη ανάλυση για τα τεχνικά µειονεκτήµατα των λαμπτήρων 
«οικονοµίας» καιτην αναλογία σε βατ «οικονοµικών» και πυρακτώσεως, µια ανάλυση ὃ η οποία 
είδε το φως τής δημοσιότητας, αρκετά χρόνια πριν την ανασκευή προς τα κάτω τής αναλογίας 
σεβατ απότην Ε.Ε. την οποία ακολούθησε ένας απλός έλεγχος από τη βρετανική «ΤΘΙΘΟΙαΡΗ», 
οι συντάκτες τής οποίας βρήκαν ότι µια λάµπα «οικονοµίας «των 11 ΝΝ, η οποία θεωρείται ισο- 
δύναμη µε λάµπα πυράκτωσης των 60, δεν είναι, επειδή δίνει µόνο το 58900 και όχιτο 10096 τής 
υποτιθέµενης φωτεινότητάς της όταν ελεγχθεί στις φυσικές συνθήκες ενός νοικοκυριού. 


6 πιρ:/Ννν/ Καϊπιπιοτϊπ{.στ/4ἀσσι/ νν απίϊε]ες Καίµοοπιπιοπ 1 04/04/2008 1257326 

7 «ΟΟΝΣΙΜΕΕ ΑΕΕΑΙΕ»: Εποισγ-ρανίης Τρς Κο: Ιπάοοι Ηοπιε ΓΙσΗπς», ὈΥ {οδερῃ Ρε]]οσϊοίΠ «Τίπιες Βιςίπεςς» (οἰαπιπίςί, 15/11/2013 - πιρ:// 
νυν πνΙπιος.οοπι/ΡΗ5ίΠεςς/εο[απιπἰςίς/]οδερῃ-ρε[]Ιεσ]οί(/εοΠ5Ιπ]ο(-αΗαΙΓ5-εΠΟΙ6Υ-ςανΊπς-(ἱρς-τε-Ιπάοοί-Ποπιε-ΠσΠπρ/απ[ῖε]ε 51144 5000-3εδά-54εί- 
Ο[ες-Ρεό»ΏδαεθάδΕ .Πίπι! 

ὃ Πίίρ://ννν.Ιτο.ΓρΙ.εάιι/ρτορταπις/ΝΙΕΡΙΡ/ΡΡΕ/ΝΥΤΕΝ/ΣΕ 58. ΟΕΤ,ρά 

9 Στ.Χ.Μ. Κάτω από υποκεφάλαιο µε τίτλο: Οοπιρασί Πποιεδοεπί Ιαππρ Ρρογίοπιαποο (απαΠΏ(γ απά απα [έν οἳ ΗδΗ1, Πζείῆπιε εἴο) η σχετική ανα- 
φορά τής ΕΕ είναι σαφής: "α 11-12 Ναί εοπιραςί Ππογεδεεπί Ιαπ1ρ ν/ου]ά Όε ἴπε οαιἱνα]εηί οΓα 60 ἨΝαίί οοπνεπίίοπαἱ Ιποαπάεξοεπί, νΥΠΙΟΠ ἶ5 ποί {πιο". 
Δηλαδή. η αναλογία 11-12 ἡΜαίί ενός Σ.Λ.Φ. µε 60 ἸΝαΠ ενός λαμπτήρα πυράκτωσης δεν είναι αληθής, τονίζει ακόµα και η µεροληπτική υπέρ 
των λαμπτήρων "οικονομίας" ΕΕ. Πίρ://ευτορα.ει/ΓαρΙά/ργες»Κε]εαδεςΑοίΊοη «4ο ΓΟΙΕΤΕΠΟΕΞΜΕΜΟ/09/36δδε{οτπια(ΞΗΤΜΙ διασοάΞθδεΙαπσιαδεΞΕ. 
Νάδι] απρµαροξεη 
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Το ζήτημα αγγίζειτα όρια τού γελοίου, επειδή αυτή η τεράστια µείωση σχεδόν στο 5096 πέρα- 
σε απαρατήρητη από το βρετανικό τµήµα τής ({Θ66ηρεαᾶςς και ΙΛΛΝΕ, αλλά και από όλα σχεδόν 
τα ΜΜΕ τα οποία συνέχισαν να παπαγαλίζουν πιστά τα προπαγανδιστικά νούμερα που δίνουν 
οι διάφοροι παραγωγοί. 

Επιπλέον των ανωτέρω πασίγνωστων γεγονότων, ἄ{θθηῥρεαςε και ΝΝΙΝΕ, όπως και οι «σχετικοί» 
επιστήμονες και άλλοι συνάδελφοίτους, όφειλαν να γνωρίζουν την πλέον έγκυρη τεχνική µελέ- 
τη γιατιςιδιότητες των «οικονοµικών». ΌΣε αυτή βλέπουμενα αναφέρεται, χωρίςπεριστροφές, 
ότι η αναλογία σε βατ είναι 1 (δαπάνη ενέργειας από µία λάµπα «οικονοµίας») προς 3 (δαπάνη 
ενέργειας από µια λάµπα πυράκτωσης) και όχι 1 προς 5ἱ 

Το κρίσιμο ερώτημα είναι γιατί κυβερνήσεις, πολιτικά κόμματα και περιβαλλοντικές οργανώ- 
σεις παριστάνουν ή πραγματικά αγνοούν ότι η αναλογία 1 προς 5 είναι ένα τεράστιο λάθος.Το 
δηλώνει σαφώς και άλλη σχετική µελέτη µε την επισήμανση ότι οι περισσότεροι παραγωγοί 
λαμπτήρων στην Ε.Ε. αναφέρουν υπερβολικές αναλογίες Ὀ. Η απάντηση ίσως σχετίζεται µε τη 
ζέση τους να βοηθήσουν το περιβάλλον, που στη συγκεκριμένη περίπτωση µετον τρόπο που 
το κάνουν το καταστρέφουν και επιπλέον βάζουν και την υγεία των καταναλωτών σε σοβαρό 
κίνδυνο. 

ΗΙΛΑΝΕ (βασιζόµενη σε αυτά τα λάθος δεδομένα) εκτιµά ότιµια λάµπατων 11 ΑΝ που αντιστοι- 
χεί (σύµφωνα µετις υπερβολικές εκτιμήσεις τής βιομηχανίας) σε λάμπα πυράκτωσης των 60Ν 
αντίτων 34 Ν, όπως θα ήταν το ακριβές, (ή στην καλύτερη των περιπτώσεων σε λάμπα των 44 
ΝΝ/) και ότι προσφέρει εξοικονόµηση 30 ευρώ στη διάρκεια ζωής της. Με νεότερες αναφορές 
της η ΝΝΝΝΕ μπερδεύει περισσότερο τα πράγματα, δηλώνοντας μέσω τού επικεφαλήςτης, ότι µε 
κάθε πέντε λάμπες «εξοικονόμησης» (δεν διευκρινίζει τα βατ) προσφέρεται ετήσιο κέρδος για 
κάθε νοικοκυριό 15 ευρώ!12 

Η Γκρινπίς!» θεωρεί πως µε κάθε λάμπα «οικονοµίας» των 20 Ν, που αντικαθιστά µια λάµπα 
πυράκτωσης των 100 ΝΜ (κι εδώ το ίδιο µέγα λάθος µετις αναλογίες) έχουµε εξοικονόμηση 56 
ευρώ σε όλη τη διάρκεια ζωής της, χωρίς να αναφέρει πόση είναι τελικά αυτή η διάρκεια. Ἐνα, 
τρία, έξι, οκτώ, δέκα ή δώδεκα χρόνια; Δηλαδή το διπλάσιο από το όριο των 6 ετών που δίνουν 
άλλες μελέτες. 

Ένα ακόµα βασικό ζήτημα που δεν µπαίνει πάνω στο τραπέζι είναι η πραγματική διάρκεια 
ζωής των «οικονοµικών». Ακόμα καιτο 2015, δηλαδή οκτώ χρόνια µετά την καθιέρωσήτους, 
και ύστερα από τις αναγκαίες τεχνολογικές βελτιώσεις, αυτές οι λάµπες ζουν µόνο δυο χρόνια, 
εάν βρίσκονται σε δωμάτια όπου γίνεται συχνή χρήση τους! Η κατάσταση γίνεται ξανά κωμική 
όταν εµφανίζεται σύσταση ειδικών από το υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑπροςτους καταναλω- 
τές, (αναπαραγόµενη στο τηλεοπτικό δίκτυο ΑΒΟ), να µην τις ανάβουν εάν δεν έχουν περάσει 
15 λεπτά από την προηγούµενη χρήση τους!(5) 

Το δεύτερο ζήτημα είναι η µη αναφορά στο φαινόμενο παραγωγής θερμότητας των λα- 


10 6ογενύραδε Οοπιρασί ΕΙπογεςοεπί Τ/Απιρ Ρτοάπείς - Ἐπειργ-εβ]εϊοπί αἰίεγπαίίνες {ο Ἱποαπάεςοεπί Ιαπρς, 1999 - Πίίρ:/Νννν.ἶτο.Γρί.οάα/ρΓοσΓαΠας/ 
ΝΙΡΙΡ/ΡΡΕ/ΝΙΕΝ/ΡΕ 5Β ΟΗΕ. ρά - Στη σελίδα 4 κάτω από τον υπότιτλο: "ΤΕ ὰεῃι Οπίρα!”". 


11. Πρ: //ννν’,Πσμάησ]αῦ.Π/ΤΕΑ Αππεχάδ/ραὈΙΙοαΠοης/ΤεςΠηίσα| τεροτίς/Όη {πε ςιυςτπίίοη ΟΕ Ιπουπάεςοεπί Ιαπιρςρά Εξαιρετικά µεροληπτι- 
κῄ Όπερ των Σ.Λ.Φ. αυτή η µελέτη, σημειώνει ὠστόσο ότι η αναλογία πρέπει να είναι όχι | προς 5 αλλά 1 προς 4. 


12 ΠΗρ://ννννν ἴαπεα.οτ/ἀε[αυ]{.αδρ1ρΙάΞ2δχε(Ξξ1ότατίΙ4Ξ4 5341858 
13 ΠΗρ://ννννν.δΓεεηρεαᾶςθ.ΟΓΡ/ΤαΝΥ/εοπίεπί/ρτοεςθ/ρτεςς/1189523/32554 ρά 
14 «Γ1βΠί Ὀι]0 Ῥίαες», ον Ματρατεί Ηατί]εγ - Πίίρ:/ νυν) ἀαϊ]γραζείίο.εοπι/νεβ]ορς/ΠαΓί]εγ/201 5/πιαγ/11/1ΡΠί-Ρα10-ὈΙαςς/ 


15 ΠΗρ://ννννν (ποάοπνοτοΠαηπο].εοπι/πιοΠογ/εοΠςΙππεΓ/εοΠςπΠεῖς-εοπιρ]αίπ-οΠς-Ριτη-οιί-{α5ί04 172015 
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ΜΟΕΤΊΝ 
ΜΟΠ ΠΑΝ 
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Ρα ΤΝ 
Ρία 14 Ν 
πο ΤΝ 
Ρς 209Ν 
ΡΓΊΙΟΝ 
μα ΕΟΝ 
Φος ΕΥ 
ΩΜΙ ΤΝ 
ΞΜΙ 15 


1000 


1200 


Στον άνω πίνακα αποκαλύπτεται ένα µέρος απότην παραπληροφόρηση 
ή εξαπάτηση των καταναλωτών. Μετις μαύρες µπάρες αποδίδονται τα 
(υποτιθέµενα) ποσοστά φωτεινότητας που δίνουν τα αντίστοιχα ἡ/αίί 
λαμπτήρων «οικονοµίας», που αναγράφονται (θεωρούµενα ως πραγµα- 
τικά) αριστερά τού πίνακα. Μετις γκρίζες μπάρες δίνονται τα πραγματικά 
ποσοστά φωτεινότητας που μετρήθηκαν, τα οποία είναι πάντοτε µικρό- 
τερα των αναγραφοµμένων! (Ο πίνακας είναι από την εργασία: 

«ΟΝ ΤΗΕ ΣυύΒΣΤΙΤυΤΙΟΝ ΟΕ/ΙΝςΑΝΡΒΕΣ(ςΕΝΤΙΑΜΡ5ΒΥ (ΟΜΡΑΕςΤ 
ΕΙυύΟΒΕΣΕΕΝΤΙΑΜΡΣ:5Η/ΤςΗ ΟΝ ΒΕΗΑΝΥΙΟυΑ ΑΝΡΡΗΟΤΟΜΕΤΗΙς 
ΒΙΣΤΗ/ΒύΤΙΟΝ» 

Β. Βοἰσίπα, Μ. βοααγίθ, Α. Π6ΠΘΥΕίς, Ρ. 0 Ἠεταίς - 
μιέρ./νννννν.Ισμπσ/αθ.Π/ΙΕΑΑΠΠΕΧ45/ριθ/ἱςαίίοης/ΤθεηΠίσαι Γθρογί5/ 
ΟΠ ἴμο σιμὐςσί ιίοη οί ἱπεαπαεσεεηί /απιρς.ρά/ 


µπτήρων πυράκτωσης. 
Σύμφωνα µε µελέτη(ϐ 
61,490 από την ενέργεια 
που χρησιμοποιούν οι 
λαμπτήρες πυράκτωσης 
ετησίως µετατρέπεταισε 
χρήσιμη ενέργεια θέρ- 
µανσης, θέρµανση που 
αλλιώς θα έπρεπε να χο- 
ρηγηθεί από το κεντρι- 
κό σύστηµα θέρμανσης. 
Ὑποθέτοντας ότιτο οίκη- 
μα θερμαίνεται από αέ- 
ριο µε 70960 αποδοτικό- 
τητα όπως είναι ο µέσος 
όρος στη Βρετανία, η 
θέρµανση από τα φώτα 
µειώνειτην κατανάλωση 
αερίου σε 03986 ΜΙΝΠ/ 
γή 

Στα τελικά συµπε- 
ράσµατά της η µελέ- 
τη, κάτω από τον υπό- 
τιτλο «Ιπιρ]ἰςαϊϊοης οἵ 
ΓΘςμ][ίςο) αναφέρει τα 
εξής Χαρακτηριστικά: 
«Σε ένα µέσο βρετανικό 
σπιτικό, εάν αγνοηθεί η 
επίδραση τής αντικατά- 


στασης θερμότητας, στους υπολογισμούς για την εξοικονόμηση µε τη χρήση λαμπτήρων οικονο- 
µίας, τότε θα υπερεκτιµηθεί η εξοικονόμηση χρημάτων γύρω στο 1996 και η εξοικονόµηση στην 
κατανάλωση άνθρακα θα υπερεκτιµηθεί γύρω στο 6796. Δείχνει λογικό να περιμένουμε ένα παρό- 
µοιο μέγεθος υπερεκτίµησης όταν ερευνούµε την πιθανή εξοικονόμηση χρημάτων και ενέργειας σε 
µεγάλο δείγµα παρόμοιων οικιών. Η αδυναμία να αναγνωρίσουμε το γεγονός όταν ασχολούμαστε 
µε εξισώσεις θα καταλήξει σελαθεµένα συμπεράσματα και δυνητικά σελανθασμµένες αποφάσεις». 
Η τρίτη µεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής ηλεκτρισμού τού Καναδά,!” σημειώνει ότι η αντικα- 
τάσταση, εξαιτίας τής νέας νομοθεσίας, των λαμπτήρων πυράκτωσης µε λάμπες «οικονοµίας», 
θα αυξήσει τα αέρια τού θερμοκηπίου στην περιοχή χρήση τους κατά 45.000 τόνους λόγω τής 
αυξημένης παραγωγής ενέργειας που θα συμβεί εξαιτίας τής απώλειας θερμότητας από τους 


λαμπτήρες πυράκτωσης. 


16 ΠΗρ:/πιαϊ] ππρτος.οοπΙ/{«Ώ. Ταγοι/Ώαγ 2 22.06.06/1400-1545/10Ώ22 Ηεπάειεοη ΕΒπα ράξ 
17 Πάρ:/στοεπ.Ρἱοςς.Πγάπιες.οοπι/2009/03/05/4ο-εβς-Ιπεγεαςο-στθεπΠοιιςο-σᾶδες/ 
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Μια ακόµα εργαστηριακή µελέτη µε τη σύγκριση δύο οικιών στον Καναδά, που χρησιµοποι- 
ούνται µόνιμα ως πρότυπα μοντέλα µέτρησης ενεργειακών συστηµάτων έδωσεγια όλοτο σπίτι 
τη µείωση ηλεκτρισμού µετη χρήση των Σ.Λ.Φ. στο απίστευτα µικρό ποσοστό τού 3,796/48 

Μελέτη από το Πανεπιστήµιο τού Υαε/") υποστηρίζει περίπου τα ίδια, αλλά αυτή τη φορά η 
αναφορά γίνεται για τεράστιες περιοχές ή κράτη, τα οποία αναλόγως τού κλίµατος θα έχουν 
και τις ανάλογες επιπτώσεις µε τη χρήση λαμπτήρων «οικονοµίας». Οι συντάκτες τής µελέτης 
προτείνουν στην πολιτείατής Καλιφόρνιας καιτη Νορβηγία να παραμείνουν στη χρήσητων 
λαμπτήρων πυράκτωσης εάν θέλουν να μειώσουν τα αέρια τού θερμοκηπίου! 

Η ισχυρότερη ανατροπή στην καθιερωμένη μυθολογία έρχεται από µελέτη η οποία χρηµα- 
τοδοτήθηκε από τους ίδιους τους παραγωγούς λαμπτήρων µε στόχο να εκτιμηθούν τα κενά 
στη διαφημιστική καμπάνια, µε στόχο να σκαρωθεί µια ακόµα καλύτερη, αλλά και για να βρε- 
θούν τα μειονεκτήματα στους λαμπτήρες «οικονοµίας», µε στόχο να προωθηθεί δυναµικότερα 
το προϊόν. Επειδή η µελέτη δεν είναι προπαγανδιστική, αν και είναι σαφώς µεροληπτική υπέρ 
των Σ.Λ.Φ. (Δαμπτήρων «οικονοµίας»), τα γεγονότα εμφανίζονται χωρίς την ωραιοποίηση τής 
προπαγάνδας. Μαθαίνουμε λοιπόν ότιη εξοικονόµηση ενέργειας που προσφέρουν οιλάμπες 
«οικονοµίας» (συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού), εμφανίζουν τεράστιες διακυμάνσεις εξοι- 
κονόµησης, που κυμαίνονται από 20 έως 80 κιλοβατώρες σε κάθε λάμπα! 

Απότην άλλη µεριά έχουµε και ορισμένα απρόβλεπτα που αποκαλύπτουν ότι η όλη κατάστα- 
ση έχει πολλά µα πολλά πράσινα παραμύθια και ξύλινα πόδια. Σύμφωνα µε ανάλυση τήςγερµα- 
νικής οικολογικής οργάνωσης (ὅκο ΤεςΏ) βρέθηκε ότι µια απότις διαφηµιζόµενες ὡς καλύτερες 
λάμπες «οικονοµίας» η δννἰςς ! Ιο[ίς (ὰ55ίς 68, όχι µόνο καίγεται γρηγορότερα από όσο αναφέ- 
ρεται αλλά δαπανά 14960 περισσότερη ενέργεια συγκρινόμενη µε µια λάµπα πυράκτωσης των 
60 ΝΝ/29 και αυτό χωρίς να εισέρχεται στις εξισώσεις η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας µετην 
προσθήκη αέργου ισχύος, η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν η «οικονομική» λάμπα δια- 
θέτει ηλεκτρομαγνητικό εκκινητή είναι ελαφρώς µεγαλύτερη, ακόµα και από την ενέργεια που 
αναγράφεται ότι καταναλώνει. Δηλαδή η κατανάλωση ενέργειας είναι περίπου διπλάσια από 
όση αναφέρεται 

Κατά το 2009 ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ενέργειας εκτιμούσε ότι η εξοικονόµηση που γίνεται µε 
ένα λαμπτήρα «οικονοµίας» στη διάρκεια ζωής του θα είναι 60 ευρώ. Ωστόσο, το ευρωπαϊκό 
τµήµα τής ΡΠΙΗἰρς διατηρούσε διαφορετικές απόψεις από την Ε.Ε. Σε σχετικό κείµενο-3 αναφέ- 
ρει ότι η διάρκεια ζωής ενός λαμπτήρα 20 Ν θα είναι 8.000 ώρες. Εδώ η διάρκεια ζωής πέφτει 
θεαματικά απότις 12.000 στις 8.000 ώρες και η εξοικονόμηση για αυτέςτις 8.000 ώρες, δηλαδή 
τα 8 χρόνια χρήσης περίπου, πως θα είναι 100 ευρώ! Δηλαδή εάν υπολογίσουμε ότι κάθε ένα 
έτος τη χρησιμοποιούμε για 1.000 ώρες, τότε εξοικονομούμµε ετησίως από κάθε ένα λαμπτήρα 
«οικονοµίας» 12 ευρώ περίπου και για ένα σπίτι µε 12 λαμπτήρες 150 ευρώ περίπου. Αυτό το 
«ευτυχές» γεγονός µπορεί να συμβεί πιστεύοντας το αδύνατο ενδεχόμενο να καταφέρουν να 


18 περ://ννννν)ητο-οπις.σο.σα/οὈ//Ιτο/άοσ/ριῦ5/ητοςδ0874/ητος5δ0δ74.Ρ4Ε Δείτε στη σελίδα ἴν κάτω από τον υπότιτλο: Ροϊεπίία| Εδπιαίες ΟΕ 
Ῥεπεβίς οΓ(οπιραοί ΕΠποτοδεεπί Γσμίης. 


19 ΠΗρ:/ρυῦς.αος.ο{σ/ἀοί/Γ11/10.1021/ε5δ025566 


20 παρ:/πιαΙ].πίρτος.οοπι/Οῦ. Ταγου/Ώαγ 2 22.06.06/1115-1300ΠΡΙ0ΟΟΘ ΦΚαπιαίΖ3 Ππα]ράξ Ἡ µελέτη έχει τον χαρακτηριστικό τίτλο: 
Εἰπάπίησς απά «(αρ5» ἵπ (ΕΙ, Εναἰπαίίοη Κεςοεατεῃ: Κενίονύ οἳ (πε Εχίςίϊπρ Γή{εγαίητο. 


21 «ΕΙ ΤρΠί-Βα]δ Βαπ: Άτε ΕΙπογεςορπίς ΚεαΙ1Υ ἴπε ἸλαΥ {ο (693», δρίεσεἰ ΟπΙΗπε, 9/12/2005 - Πίίρ:/ΑΝννν’ δριεσε].ἆα/ΙπίεγπαΠοπα]/ειΓορα/ει-ΙΙδΠί- 
Ρι]0-Ραπ-ατε-Πιογεςερηίς-γεαΙ1γ-ίΠε-νύαγ-ίο-ρο-α-5953221 .Πίπι! 
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μακροημερεύσουν οι λάµπες µας στο αναγραφόµενο χρονικό όριο και επιπλέον να ξεχάσουμε 
τις βλάβες στην υγείας µας οι οποίες συμβαίνουν µε τη χρήση τους και άρα το κόστος χρήσης 
τους να έχει νούμερα που ξεπερνούν τη φαντασία µας. 

Σε µια δημοφιλή ιστοσελίδα που θέτειτο όριο ζωής ενός «οικονομικού» στις 10.000 ώρες δια- 
βάζουμε ξανά το ίδιο γελοίο καιλαθεμένο «μάντρα»:. «Μετην αντικατάσταση ενός µόνο λαμπτή- 
ρα πυρακτώσεως 100 γ/αίΐ µε έναν λαμπτήρα οικονομίας αντίστοιχης φωτεινότητας, δηλαδή 20 
γ//αἲί, επιτυγχάνεται συνολική εξοικονόμηση περίπου 80 έ στη διάρκεια ζωής του λαμπτήρα». 3 

Ωστόσο σε ιστοσελίδα των ΗΠΑ βλέπουμε αιφνιδίως η αναλογία 1 προς 5 να καταργείται και 
να ισχύει η αναλογία 1 προς 3. 

Βεβαίως, παντού όπως και στην Ελλάδα, δεν υπολογίζεται η άεργη ισχύς µε αποτέλεσµα να 
καταναλώνει ο λαμπτήρας σχεδόν τα διπλάσια βατ από που αναγράφει ότι καταναλώνει, τα 
οποία δεν χρεώνεται ο καταναλωτής, αλλά οι µμεγαλοβιομηχανίες όπως συμβαίνει στην Ελλάδα. 
και έχω αναλύσει αλλού. 

«Ίο κόστος ανά ώρα τής δαπανώµενης ενέργειας είναι φθηνότερο. Ένας συμπαγής λαμπτήρας 
φθορισμού (λάμπα «οικονοµίας») 26 ΝΝαϊΐ, αντιστοιχεί σε έναν λαμπτήρα πυράκτωσης 75 Μαι. ο 
Σ.Λ.Φ. χρησιμοποιεί 26 και ολαμπτήρας πυράκτωσης 75 γ/αίί. Αυτό δίνει µια διαφορά 49 ΥΥαϊϊ την 
ώρα υπέρτούΣ.Λ.Φ. Υποθέτουμε ότιχρησιµοποιείτεέναντέτοιο λαμπτήρα για 4ώρες την ηµέρα και 
το κόστος ηλεκτρισμού είναι 10 σεντς την κιλοβατώρα. Με αυτές τις τιµές ένας «οικονομικός» των 
26 ΝΝ αντί για έναν των 75 ΝΝ εξοικονοµεί 7,15 δολάρια σε ένα χρόνο. Εάν εκτιμήσουμε ότι έχετε 20 
τέτοιους λαμπτήρες στο σπίτι σας τότε σε ένα χρόνο εξοικονοµείτε 150 δολάρια». ) Αυτή η ανάλυ- 
ση απότις ΗΠΑ όταν έχουµε σε χρήση 20 λαμπτήρες. Άρα οι 10 εξοικονομούν µόνο 75 δολάρια 
ετησίως κι όχιτα διπλάσια και τριπλάσια νούµερα που αναφέρονται στα πράσινα διαφημιστικά 
παραμύθια, τα οποία ακόµα και αυτά δεν είναι ελκυστικά... 

Ὑποστηριζόμενο απότο υπουργείο Ενέργειας καιτο υπουργείο Περιβάλλοντος, υφίσταται στις 
ΗΠΑ το ΕΠΕΘΙΟΥ 5ἱΔ{ ΡΓΟΟΓΙΑΠΙ. Οι επιστημονικά αρμόδιοιισχυρίζονται ότι ένας λαµπτήρας «οικο- 
νοµίας που διαθέτει διαπίστευση από αυτό τον οργανισμό, εξοικονοµεί 30 δολάρια σε όλη τη 
διάρκεια ζωήςτου και δαπανά 7596λιγότερη ενέργεια από όση ἐναςλαμπτήραςπυράκτωσης.) 
Αυτό σηµαίνει ότι εάν η διάρκεια ζωής τού «οικονομικού» είναι 10 χρόνια, τότε κάθε χρόνο η 
εξοικονόμηση θα είναι 3 δολάρια(!) Εάν ένα νοικοκυριό στις ΗΠΑ έχει 10 τέτοιους λαμπτήρες 
σεχρήση,τότεθα εξοικονοµήσει 30 δολάριατο χρόνο... Ναγράψω εδώ τη ρήση «χέστηκεη Φο- 
ράδα στ΄ αλώνι»; µετο δεδομένο ότι κυρίως από τους «οικονομικούο καιτους | ΕΡ υφίστανται 
βλάβες στα µάτια και στην υγεία γενικότερα που προςτο παρόν (και μάλλον για πάντα) θα µεί- 
νουν οικονομικά απροσµέτρητες; 

Ενδεικτικό των διαφορετικών ισχυρισµών που εμφανίζονται εδώ κι εκεί παραπληροφορώντας 
τους καταναλωτές είναι µια άλλη εκτίµηση κόστους από ανεπίσηµη ιστοσελίδα των ΗΠΑ όπου 
για τα ίδια μεγέθη δίνεται η εκτίµηση ότιη εξοικονόμηση θα είναι 81 δολάρια ετησίως.ϐ 

Τα δεδοµένα αλλάζουν ξανά σε άλλη αμερικανική ιστοσελίδα, όπως γίνεται η µεταμφίεση τού 
Χαμαιλέοντα. Κι εδώ πράγματι μπερδεύονται οι καταναλωτές. 

«Για να υπολογίσετε τη µηνιαία εξοικονόμηση αναφέρει η ιστοσελίδα - υποθέτουμε ότι µια λάμπα 
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πυράκτωσης των 60 ΙΝΝ αντιστοιχεί σε µια συμπαγή λυχνία φθορισμού των 13 ΝΗ. (Εδώ βλέπουμε 
ξανά το κρίσιμο λάθος τής αναλογίας 1 προς 5) Μετά την αφαίρεση τής διαφοράς και τη µετατρο- 
πή σε κιλοβατώρες και πολλαπλασιάζοντας µε 0,0001 σεντ, καθώς η κιλοβατώρα είναι 1.000 Ι/ που 
αντιστοιχούν σεµια ώρα. Τοτρέχον κόστος ηλεκτρισμού για µια κιλοβατώρα στην περιοχή µου, µαζί 
µετους φόρους είναι 10.705 σεντς. Εκτιμµώντας ότιχρειάζεστε 3 λάμπες οροφής για φωτισμό που να 
λειτουργούν 4 ώρες το 24ωρο, τότε σε 30 ηµέρες θα εξοικονοµήσετε 1,72 δολάρια µόνο από κάθε 
λάμπα». Δηλαδή το χρόνο η φαντασιακή εξοικονόµηση για κάθε λάμπα είναι 19,74 δολάρια. 
Για 10 λάμπες έχουµε το «εξαιρετικό» ποσό (αν ήταν αληθινό) των 197 δολαρίων ετησίως... 

Διαφορετικό τρόπο εκτἰμησηςτού κόστους εμφανίζει µια απότις μεγαλύτερες εταιρείες παρα- 
γωγής ηλεκτρισμού τού Καναδά. Οι εκτιµήσειςτης έχουν κάποια αξία επειδή αποκαλύπτουν ένα 
µικρό µέρος από όσα µένουν καλυμμένα από τις εκτιμήσεις των περισσότερων υποστηρικτών 
των λαµμπτήρων «οικονοµίας». 

Όπως αναφέρεται «...ο φωτισμός αντιστοιχεί περίπου στο 5-1096 τής ενέργειας που δαπανούν τα 
νοικοκυριά. Οι Σ.Λ.Φ. (συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού ή λαμπτήρες «οικονομµίας») αποτελούν 
ένα εξαιρετικό µέσο για να εξοικονοµήσετεχρήµατα στο λογαριασμό τού ρεύματος. 

Εάν θερμαίνεται το σπίτι σας µε γεωθερµία, φυσικό αέριο ή ηλεκτρικό σύστηµα θέρµανσης Θα 
επωφεληθείτε µε τη χρήση των Σ.Λ.Φ. Για παράδειγµα εάν εγκαταστήσετε 6 συμπαγείς λαμπτήρες 
φθορισμού (Σ.Λ.Φ.) στο σπίτι σας η εξοικονόμηση θα κυμαίνεται από 4.75 έως 22 καναδικά δολάρια 
λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες που ακολουθούν». (Σ.τ.Χ.Μ.: Δεν διευκρινίζεται εάν η εξοι- 
κονόµηση θα είναι ετήσια). «...Στην αντίθετη περίπτωση που θερμαίνεται το σπίτι σας µε προπάνιο, 
πετρέλαιο, ή µε συστήµατα θέρμανσης που τροφοδοτούνται µε ντίζελ, η εγκατάσταση Σ.Λ.Φ. ίσως 
καταλήςεινα αυξήσειτις δαπάνες ηλεκτρισμού, για αυτό δεν συνιστούμε οι καταναλωτές αυτού 
τού είδους να αντικαταστήσουν τους λαμπτήρες πυράκτωσης. 

Η εξοικονόµηση ενέργειας µέσωτής αντικατάστασης λαμπτήρων πυράκτωσης µε Σ.Λ.Φ. πρέπει να 
γίνει κατανοητό ότι εξαρτάται από: 

Το κόστος τής ενέργειας που χρησιμοποιείτο σπίτι για τη θέρμανση. 

Την χρονική και εποχιακή απόδοση των συστηµάτων θέρμανσης. 

Εάν η οικία σας διαθέτει κλιματισμό. 

Οι παραδοσιακοί λαμπτήρες πυράκτωσης παράγουν θερμότητα που συνεισφέρει στη θέρμανση 
τής οικίας κατά το χειμώνα. Οι Σ.Λ.Φ. παράγουν λιγότερη θέρµανση µε τη χρήση τους, γι΄αυτό το 
λόγο η εγκατάστασή τους αυξάνει την ανάγκη για μεγαλύτερη λειτουργία των συστηµάτων θέρµαν- 
σης κατά το χειμώνα, αλλά μειώνει την ανάγκη λειτουργίας κλιματιστικών το καλοκαίρι. 

Οι Σ.Λ.Φ. διαρκούν µέχρι και ὃ φορές περισσότερο από τους λαμπτήρες πυράκτωσης, γι’ αυτό θα 
εξοικονοµήσετε χρήματα, επειδή δεν θα αναγκαστείενα τους αντικαταστήσετε σύντομα». 

Φυσικά δεν διευκρινίζεται από την καναδική εταιρεία ηλεκτρισμού η αναλογία σε βατ. Είναι Ί 
προς 5 ή 1 προς 3, µετην οποία έχει κάνειτις εκτιμήσεις της. 

Όταν το πλέον αρμόδιο βρετανικό ἱδρυμα«ὃ που χρηματοδοτείται από το βρετανικό κράτος, 
δηλώνει τερατώδεις ανακρίβειες, όπως ότι ένας λαμπτήρα «οικονοµίας» δαπανά 75-8096 λιγό- 
τερη ενέργεια από έναν λαμπτήρα πυράκτωσης, θεωρώντας ότι η αναλογία είναι 1 προς», (σκε- 
φτείτετι µπορεί να ισχυρισθεί ο κάθε αναρμόδιος). Βεβαίως, ο ισχυρισμός αναθεωρήθηκε στη 
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συνέχεια από την αρμόδια υπηρεσία τής Ε.Ε., όσο και από άλλους έγκυρους οργανισμούς. 

Βλέπουμε λοιπόν από ποικιλία έγκυρων πηγών ότι τα νούμερα εξοικονόμησης που δίνονται 
είναι πολύ διαφορετικά μεταξύ τους ώστε δικαίως συμπεραίνω πως δεν είναι υπαρκτά. 

Η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική και βρίσκεται στη σχετικά αληθοφανή αναλογία Ί 
προς 2. Παρά ταύτα η πράσινη προπαγάνδα συνεχίζεται µε αποτέλεσµα να πέφτουν στην παγί- 
δα έγκυρα ΜΜΕ(«3 και αξιόλογες κατά τα άλλα οικολογικές οργανώσεις επαναλαμβάνοντας τα 
φουσκωμένα νούμερα ωςνέο είδος θρησκευτικής «προσευχής», όπως επαναλαμβάνεται µονό- 
τονα ένα μάντρα, το οποίο βεβαίως δεν σχετίζεται µετην πραγματικότητα αλλά µετη θρησκευ- 
τική ιδεοληψία των πιστών. 

Ορισμένοι επιστήμονες έχουν εντελώς διαφορετική γνώµη για την πραγματική ζωή και την 
εξοικονόμηση ενέργειας των λαμπτήρων «οικονοµίας». Για παράδειγµα, µιλώντας στο (ΝΝο 
καθηγητής Βοπ Ηυμί59 εξήγησε ότι η διάρκεια ζωήςτων λαμπτήρων στις 10.000 ώρες, βασίζεται 
σε ένα είδος φαντασιακών υποθέσεων. Είπε συγκεκριµένα ότι οι συντελεστές θερμοκρασίας 
ειδικά στο ηλεκτρονικό τους σύστημα, που είναι εξαιρετικά ευαίσθητο αλλάζουν δραστικά τα 
όρια ζωήςτους. Όπως είπε: «Η ζωή του (λαμπτήρα «οικονοµίας)) είναι 10.000 ώρες όταν το πε- 
ριβάλλον του έχει θερµοκρασία 105 βαθμών Κελσίου, αλλά στην πραγματικότητα µετο άναµµα 
τού λαμπτήρα εξοικονόμησης, ἡ θερµοκρασία γίνεται αρκετά υψηλότερη. Όταν η θερµοκρασία 
αυξάνεται 10 βαθμούς, η διάρκεια ζωής τού λαμπτήρα μειώνεται 5090. Πολύ συχνά ένας Σ.Λ.ΟΦ. 
καταρρέε!ι, αλλά στην ουσία πρόκειται για κατάρρευση τού ηλεκτρονικού εκκινητή. Η συχνότη- 
τα κατάρρευσης είναι υψηλή, περίπου στους έξι έως εννέα µήνες ειδικά σε ορισμένα κράτη τής 
Γης») 

Η απόδειξη ότι το σοβαρό ζήτημα τής αντιστοιχίας σε βατ, λαμπτήρων «οικονοµίας» και πυ- 
ράκτωσης, το οποίο η Γκρινπίς το καταπίνει αµάσητο, είναι ο τυπωµένος ψευδής ισχυρισμός 
που βρίσκεται στο περίβλημα κάθε λαμπτήρα «οικονοµίας» σχετικά µε την αναλογία των 1Λαἴϊ 
µετις λάμπες πυράκτωσης. Αν πάρουμε µια λάµπα «οικονοµίας» των 1 1ΝΝαϊί θα δούμε τυπωμµέ- 
νο στο περίβληματον ισχυρισμό, ότιη κατανάλωσή της αντιστοιχεί µε λάμπα πυράκτωσηςτων 
60 νναϊι. Τα 11 ΝΝ βλέπουμε να χωρούν κάτι περισσότερο από 5 φορές στα 60 ΝΝ, αλλά η αντι- 
στοιχία 1 προς 5 δεν έχει καμία σχέση µε την πραγματικότητα, γεγονός που όπως προανέφε- 
ρα, έχει επισημανθεί τόσο από την άκρως υποστηρικτική προς τους λαμπτήρες «οικονοµίας» 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσο και από άλλους έγκυρους οργανισμούς, αλλά και µη επηρεαζόµενα 
µέσα ενημέρωσης. 

Παράτο σαφές αυτό γεγονός συνεχίζεται η παραπληροφόρηση των καταναλωτών στην οποία 
συμμετέχουν εν αγνοία τους(1) ἀιθθεηρεᾶςς και ΝΝΙΛΕ, όσο και ορισμένοι ειδικοί και «ειδικοῦ 
στον ελληνικό χώρο. Η πραγματικότητα είναι ότι τα 11 ΝΝ µιας λάµπας «οικονοµίας» αντιστοι- 
χούν σε25ΝΝ µιας λάμπας πυράκτωσης και στην καλύτερη των περιπτώσεων σεβ0ΟΝΝ.Η αναλο- 
γία δηλαδή δεν είναι 1 προς 5, αλλά 1 προς 3 και στη καλύτερη απόδοση 1 προς 3,5 ή στην 
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µάξιµουμµ και σπανιότατη των περιπτώσεων σε 1 προς 4.33 

Ωστόσο εδώ έχουµε ένα απροσδόκητο γεγονός. Η αλήθεια για την αναλογία σε βατ μεταξύ 
«οικονοµικών» και πυράκτωσης αποκαλύπτεται από ένα κράτος πνιγµένο στη διαφθορά τής 
εξουσίας καιτα σκάνδαλα, τις Φιλιππίνες. 

Ένα κράτος το οποίο έλαβε το 2010 ένα τεράστιο ποσό για να αγοράσει λαμπτήρες «οικονο- 
µίας» και να τους διαθέσει στους πολίτες τους µε στόχο νατους βοηθήσει... Όπως διαβάζουμε 
σε µέσο ενημέρωσης τής χώραςζὃ η αναλογία σε βατ ενός λαμπτήρα «οικονοµίας» των 15Ν 
αντιστοιχεί σελαμπτήρα πυράκτωσηςτων 403ΝΝΙ Δηλαδή µια αναλογία που είναι ακόµα χαμηλό- 
τερη απότο 1 προς 2. Δεδομένου ότι 1, δηλαδή 15 νΝαϊϊ Χ 3 ΝνΝαϊί αποδίδουν 45 Ν και όχι 40 9ΝΝ. 

Ενδεικτικό και αποκαλυπτικό γεγονός αυτής τής άθλιας κατάστασης είναι ότι χρειαζόμαστε 
ένα από τα πλέον διεφθαρµένα κράτη και συστήµατα εξουσίας τού πλανήτη για να μάθουμε 
ένα µέρος τής αλήθειας... 


32 ΠΗρ:/ΝΝνν.πἱοΏςοϊ].εοπ/ςΕΓ-Πιοτοςεεπί-Πσηί-ρα]0ς.Ι5ρήοΒ 
33 ΠΗρ:/ ΑΝ Νν.πΙὈ.εοπι.ΡΗ/αΓί6ἱος/255322/άο0ε-ςεί-άεΙινει-2-πιϊΠΙοη-εβς 


Χρήστος Μουσουλιώτης - πήρ.//Ηἱρ]η] απα2Ι(ο.ννογάργεσ».οοπ - 125 


Τα κρυφά (και πολλά) μειονεκτήματα µε 


τη χρήση λαμπτήρων «οικονοµίας» 


Στην πραγματικότητα είναι τόσο διαφορετικές µε- 
ταξύ τους οι «οικονομικές λάμπες ώστε η σωστή 
επιλογή τους και τόσο πολύπλοκη η χρήση τους 
ώστε απαιτεί τις γνώσεις ενός ηλεκτρολόγου µηχα- 
νολόγου ή τής µαντικής για κάθε καταναλωτή.) 

Αντίθετα µε την ευκολία που υπάρχει στην επιλο- 
γή ενός λαμπτήρα πυράκτωσης, όπου απλά µπο- 
ρεί να σηκώσει το χέρι του ο καταναλωτής και να 
διαλέξει από το ράφι κάποιον λαμπτήρα στην τύχη, 
στην περίπτωση των «οικονομικών» τα πράγματα 

-ε συνιστούν γρίφο. Όταν κάποιος αποφασίσει να 
ι αγοράσει λαμπτήρα «οικονοµίας» θα πρέπει να έχει 
τις ιδιότητες μέντιουμ ή τις γνώσεις µηχανολόγου - 
ηλεκτρολόγου για να επιλέξει το σωστό λαμπτήρα 
για το σωστό δωμάτιο καιτη σωστή θέση. 
Είναιτέτοιο το χάος στην πληροφόρηση των κατα- 
ναλωτών ώστεστις ΗΠΑ η Ομοσπονδιακή Επιτροπή 
ας Ὁ--- Εμπορίου εξέδωσε κατάλογο 91 σελίδων(! στον 
οποίο οφείλουν να συμμορφωθούν οι παραγωγοί.ὸ 

Επιπλέον θα πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές 
πολύ καλά τη γλώσσα τής χώρας τους. Στην Ινδία 
π.χ.το 40960 δεν γνωρίζουν ανάγνωση. Στο Πακιστάν 


Προσέξτετο ωραίο και (παρα)πειστικό 
χαμόγελο τής κυρίας τη στιγµή λαθεµένης 
και επικί/δυνης τοποθέτησης µιας λάµπας 


«οικονοµίας». Την κρατά, γιανατην βιδώσει] ο 2070. 
από το γυαλίενώ πρέπει σύµφωναμετις | Σῖις ΠΠΑ υπάρχουν 32 εκατομμύρια ενήλικες που 
οδηγίες, να την πιάνει από τη βάση, αλλιώς δεν έχουν γνώσεις τής βασικής αγγλικής γλώσσας. 
κινδυνεύει να σπάσει το γυαλί να της κόψει | Σε σχετική έρευνα βρέθηκε ότι δεν καταλαβαίνουν 
τα χέρια και κυρίως να διασπαρείο τοξικός | (εάν χρειαστεῦ, πότε θα πάρουν το χάπι τους. Πριν 
υδράργυρος στο όμορφο σπιτικό της καινα| ή µετά το φαγητό τους. Αυτό σηµαίνει ότι δεν είναι 
χαθείτο όμορφο χαµόγελό της... σε θέση να ακολουθήσουν τις οδηγίες χρήσης για 
τους λαμπτήρες «οικονοµίας» και κυρίωςτις οδηγί- 


1 «Ο«Ποοδίπςσ Ηρῃί Όιἱ05 τεαιΊτος 5ΟΠ16 Ποπιεν/οΙΚ»., ΡΥ (Ιεπη Ηαεσε - Πρ://Ν/Ν/νν.ἀείγοῖίπεννς.οοπΙ/ΔΓ{ΙΕΙε/20140321/1Η1ΕΕΣΤΥΙ ΕΟ1/303210009/ 
Οποοςίπρ-ΠρΠί-δι]05-γεαΓος-5οπιε-ΠοπιεννοιΚ 


2 ΟΠοοςῖης (Πο τἱσΏί Ὀα]0 Πας πενετ θεεη 5ο οοπιρ]ἱεαίεά - Γιεί ας 5Πεά 5οπιε Πσ]ί ο {πο πιαίίετ. ΒΥ Ταχ ΤαιΚκε[. 7/7/2013. - Πρ://Νν οπΗποςοΠ/ΙΠο]. 
εοπι/παννς/εΠοοςίπρ-ίΠε-τὶρΠί-Όι10-Πας-πενει-Ῥοεῃ-5ο-οοπιρ]ίσαίεά 2013-07-05 .Πίπιἱ 


3 ΕΡΙΤΟΒΙΑΙ; ΓαςΠί-ριΙ ϱταῦΏείς αἱ Ι{ αραῖῃ - Νενν Ιαῦείς απά πιαπάαίες απ εχαΠΙρΙε ΟΓ ΠΠΠΥ-ςίαίΐε εχοθςς ΤΠε ἸΜαςΠιπσΚίοη Τΐπιος, 6/25/2010 - 
Πίέρ://νννν νναςΠἰησίοπίίππες.εοπι/πον/ς/2010/π/25/16Πί-Ρα]0- σταῦΏοις-αί-Ιί-αραίπ/ 
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Τα κρυφά (και πολλά) μειονεκτήματα µετη χρήση λαμπτήρων «οικονοµίας» 


ες καθαρισμού στην περίπτωση (τού συχνού φαινομένου) θραύσηςτους, κάτι που συνιστά σα- 
φές έγκληµα σε βάρος ειδικών οµάδων πληθυσμού. Μια λάµπα πυράκτωσης ζει θεωρητικά ένα 
χρόνο, δηλαδή περίπου 1.100 ώρες, εάν υπολογίσουμε ότι κατά µέσο όρο ανάβει 3 ώρες κάθε 
νύχτα για 365 ηµέρες. Ωστόσο αποκρύπτεται από τους καταναλωτές ότι µε τη χρήση µειωτή 
φωτός (αἰπιπ]ει), µε µείωση µόνο 5 Ν/αϊϊ αυξάνει το χρόνο ζωής µιας λάµπας πυράκτωσης από 
4 έως 10 χρόνια! 

Μια λάμπα «εξοικονόμησης», ζειθεωρητικά 6.000 ώρες ενώ ορισμένες ζουν έως και 12.000 ώρες, 
σύμφωνα μετουςισχυρισμούςτων προμηθευτών και παραγωγών, αν και η εμπειρία Ελλήνων κα- 
ταναλωτών δείχνει εντελώς άλλα δεδομένα.) 

Τα σχετικά µε τη λάμπα πυράκτωσης είναι μερικώς αληθή επειδή υπάρχουν λάμπες που ζουν 
10.000 ώρες(δέκα χρόνια!β,ό µια συγκεκριμένη λάμπα πυράκτωσης ανάβει συνεχώς εδώ καιπάνω 
από ένα αιώνα και ταυτόχρονα υπάρχει απλή τεχνική επιδιόρθωσής τους δηλαδή επανακόλλη- 
σης τού νήµατος που έχει κοπεί η οποία αυξάνει κατά πολύ τη διάρκεια ζωήςτους,» ενώ έχουν 
ελάχιστη σχέση µετην πραγματικότητα τα λεγόμενα για τη διάρκεια ζωής τού «οικονοµικών». 

Πέρα από τις διαφημίσεις και τη θεωρία για τη διάρκεια ζωής των «οικονοµικών» υπάρχει η 
πραγματικότητα, όπως τουλάχιστον καταγράφεται στον Τύπο, τα ραδιοτηλεοπτικά µέσα, ακόµα 
και σε πλήθος αναφορών στο ίντερνετ, η οποία δείχνει ότι σε µερικές «οικονομικές» λάμπες, η 
ζωή τους τελειώνει πολύ συντομότερα, ακόµα και στον ένα χρόνο, σε λίγους µήνες ή ακόµα σε 
µερικές ηµέρες! 

Μια απλή έρευνα στα αγγλικά, (επειδή δεν υπάρχει ακόµα ελληνική εμπειρία), τις λέξεις ««ΕΙ» 
και «Ιήθςρᾶη», µε τη µηχανή αναζήτησης τής ο9οοο(θ, θα µάς φέρει πληθώρα σχολίων και φώτο- 
γραφιών µε κατεστραμµένους ή ληγµένους «οικονομικούς» λαμπτήρες, από δυσαρεστηµένους 
καταναλωτές. 

Ένα άλλο σηµείο που παραμένει σκοτεινό είναι κατά πόσο δίδεται αποζημίωση (όπως έπρεπε 
να συμβαίνει) όταν δεν υφίσταται η μακροζωία των υδραργυρικών λαμπτήρων «οικονοµίας». 
Δηλαδή εάν είναι υπαρκτή η εγγύηση και στην περίπτωση που αγοράσουν µιατέτοια ακριβή λά- 
µπα τα χρήµατατουςθα επιστραφούν, όταν αυτή λήξειτην τοξική ζωήτης πολύ νωρίτερα απότο 
χρόνο που αναγράφεται στο περίβλημα, όπως συμβαίνει στις περισσότερες των περιπτώσεων. 

Η περιβόητη διάρκεια ζωήςτων υδραργυρικών λαμπτήρων, είναιτο κυριότερο όπλοτους µετο 
οποίο προωθούνται στην αγορά. Αυτή η διάρκεια έχει υπολογιστεί, όχι στην πράξη, αλλά µελίγο 
πολύ θεωρητικό τρόπο. 

Η διεθνής πρακτική ζητά από τον παραγωγό ενός τέτοιου προϊόντος, να την ελέγχει εργαστη- 
ριακά ανάβοντάς την γιατρεις ώρες συνεχώς σε ημερήσια βάση. 

4 «Πρόβλημα µε λάμπες οικονοµίας» - Πίίρ:/Γοτυπι [εομίεαπι.στ/(ορίο/1 12313-Ρτοῦ]ηπια-πιε-]απιρος-οἰκοποπιίας/ 

“Ἐμένα, γιατί µου καίγονται οι λάμπες οικονοµίας εξίσου συχνά (να µην πώ και συχνότερα) µε τις λάμπες πυρακτώσεως: Μάρκες των 
λαμπών οικονοµίας που χρησιμοποιώ: 1.ὀγ]ναπα, 2.ΡΠΙΗρς, 9.από ΙΚΕΑ και 4. οεο[ος. Ντούι: ΕΙ4. Ισχύς 7 και 11 

Δεν µου έχει κρατήσει λάµπα οικονοµίας περισσότερο από 2-2,5 χρόνια και χρησιμοπιώ λάμπες ιοκονοµίας εδώ και 6-7 χρόνια. Μέσος 
όρος διάρκεια ζωής 1 χρόνος. Μέση ημερήσια χρήση 3-6 ώρες. 

Χρησιμοποιώ σε ένα εξάφωτο, ανάµικτες . λάμπες πυρακτώσεων και οικονοµίας διαφόρων τύπων και αλλάζω συχνότερα τις λάμπες 
οικονοµίας. 

Ἰψωνίζω από διαφορετικούς κάθε φόρα προμηθευτές. 

Καμιά ιδέα; 

Κώστας” 


5. Παρ:/Νννν/ ναηριατάηρτιοοπι/2012/10/6πεισγ-οοηςετναίίοπ-εΚο-ρΠςΠ-ἱαποΠος-οποιαγ-δανίης- δι] ς/ 
6 6ΟΝ5υΜΕΕ ΑΡΝΊΙΟΕ - Πονν {ο Αχ α ΌτοΚκεῃ ΗρΠίδι]Ὁ - Πιρ://νννννν.αἰς .οοπι/πεν/ς/Ππενυς/παίΙοπα[/πον/-Βχ-ΡτοΚκεῃ-ΠΙσΠίδι]/π/ΒΡπι/ 
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Τα κρυφά (και πολλά) μειονεκτήματα µε τή χρήση λαμπτήρων «οικονοµίας» 


Φυσικά η καθημερινή ζωή είναι εντε- 
λώς διαφορετική. Το άνοιγµα και το κλεί- 


Ιὠυπο Ὁ ροος 


ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΧΑΜΗΛΗΙ τέτοια λάμπα «οικονομίας», συμβαίνει 
ο ΕΗΕΡΓΕΙΑΣ σε εντελώς άτακτα χρονικά διαστήματα, 
--- ακόµα και µέσα σε ένα λεπτό και αυτό δι- 
τν Ἡ Εἒι ἱ Ἱ | , ο , . , 
ο ο. ο---. οι αφοροποιεί κατά πολύ τη φθορά όπως και 
Ἀ. Προπτατεύετε τη Διπενία απὀ την ράσα. « γ { . 
4 Μη απορώ «δομής .. τα τελικά αποτελέσµατα. Ένας ακόµα δυ- 
«Σε ακατάλληλη κ πι μμ μταΙ ο: ἄποση εωθήµῃς για βλάβες . . ῃ Π . - 
..... σµενής παράγοντας είναι αυτός τής καθυ 
ο ο ο πο πα πο. σµένους λαμπτήρες φθάνει έως και τα 3 
Β. ΤηρΩτε και µην χρησµαποείτε υψηλότερη ἡ καµηλότερη τάση απὀ την λεπτά, µέχρι να αποδοθεί η πλήρης ισχύς 
εππρετπή τάση Μχνίας, ετήσης τηβείτε τα αταικεἰα συκνάτήτας ακα , 
απήδοσης της ἠχνίας. φωτος. 
Ἠ. Για τὸ βίδωµα - Εεβίδωµα µην ππάνετε τὸ πω ληο ἐμβοο. , . 
Ἰϐ. εν ενδώκνειται πα Μεπρυρμία µε ροσστάτες ἡμωπαμού, ηλεκτρικούς Για παράδειγµα αναφερεται στην εγκυ- 
βάπτες, ἀμωτακύτταρα, πονυδιακάπτες μάι ηλκεκούς Ἀμεκήππες, , ι , . 
Ἠ1. Μην κβηκαμαπαεῖτε ἀιενίες οἱ απαῖες δεν ανπστκαύν στις ἁπαπήπει ἡ τις ροτερη ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια) οτι 
μὑωώ η διάρκεια ζωής αυτών των λαμπτήρων 
Ἠποθεεις Ίτα την προστωσία του περιβάκαντος . . ΄ . . 
Οι παλιές ηλεκτρικές αιακειές εἶναι πολύτιμα υλικά καὶ συνεπώς µειωνεται κατα πολύ, φθάνοντας ακομα 
δεν ἐκοιν Βέση στα οικησήὰ απαρρύμµατα! ο Εελαµε λωπών ͵ , , , 
ή να σὰς ππραπώλεσύωυµε να μις ΗπΟσΤΗΡΙΕΕΤΕ συμβάντος στο οριο διάρκειας ζωής των λαμπτήρων 
Εώερηά ἅτην πρμμστασὰ τιν πρώπιον αλά) και τοι περιβάλλντας , / , 
π- παραδίδοντας τη συσκευή αωπή στε, υπηρεσίες ανακύκλωσης, πυράκτωσης()) σαν βρεθούν στις σκλη- 
μα ρές συνθήκες χρήσης ενός νοικοκυριού. Η 
ννι κιλα παραπληροφόρηση γιαυτό το θέµα απο- 
ΚΙᾷ ΕπΗΗ ΙΤ] Ἠ Ἱαΐρος καλύπτεται σε πάμπολλες διαμαρτυρί- 
Ἆπι Ἰαππαπωπ]ά } : .. . 
Μα . κ μωἩ π ες καταναλωτών, ενώ όπως φαίνεται δεν 


φαινόμενο που εμφανίστηκε κατά τα αρ- 
 -- χικά στάδια όταν η τεχνολογία των «οικο- 
νομικών» ήταν τερατώδης.Δ 

Επιπλέον τούτου. Εάν η λάμπα είναι, όπως λέμε, «μαϊμού», τότε η διάρκεια ζωής θα είναι ακόµα 
χαμηλότερη από έναν λαμπτήρα πυράκτωσης. Π’ αυτούς τους λόγους συνιστάται στους χρήστες 
να αφήνουν αναμμένο τον λαμπτήρα τουλάχιστον 15 λεπτά για να μειώνεται το φαινόμενο τής 
φθοράς, που συμβαίνει σε πραγματικές συνθήκες. 

Βρέθηκε επίσης ότι µετά το πέρας τής µισής διάρκειας ζωής του ένας υδραργυρικός λαμπτή- 
ρας, χάνει το 40960 τής αρχικής λάµψηςτου, κάνοντας έτσι ακόµα καιτο διαφηµιζόµενο όριο ζωής 
να χάνει «λαμπρότητα», καθώς το φως του αρχίζει να σκοτεινιάζει, αναγκάζοντας κάθε κατανα- 
λωτή σε νέα αγορά ενός ακόµα ακριβού λαμπτήρα για να βρεθεί ο χώρος τού σπιτιού του ή τού 
γραφείου του στο αρχικό σηµείο φωτισμού. 

Τι σημαίνουν όλα αυτά; Ότι οι καταναλωτές εξαπατώνται ή στην καλύτερη περίπτωση βρίσκο- 
νται υπό καθεστώς ευρείας παραπληροφόρησης. 

Σχετική έρευνα που είδε το φως τής δημοσιότητας το 2009 αναφέρει ότι οι λαμπτήρες «οικο- 
νοµίας χάνουν µέχρι και το 40960 τής φωτεινότητάς τους εξαιτίας τής αδυναμίας τού φωσφόρου 


7 Πάρ:/οπ νκιρεά]α.οἵϱ/ΚΙ/Οοπιρασί Πιοτοδοεπί Ιαπ1ρ 
ὅ «ΝΠγ Οοπιραοί Εἰουτεςοεπί Τ/απιρς (6ΕΙ;5) απ Ῥο ἃ ναςίε Οἱ ΥοΓ ΠΙΟΠΕΥ»., 11/2013 . ΒΥ ᾖοβη Μαίατεςε, 6/11/2013. - Πιρ://ννννν.1θπεννς.εοπι/ 
ΠΙΟΠΕΥ/ΝΗΥ-εοπιραςί-Πουτεςοεπί-]απιρς-εῇς-εαη-Ώε-ᾶ-ν/α5ίο-οΓ-γοιΙΓ-Ππιοπεγθό112013 
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Στην κάτω φωτογραφία απεικονίζεται µια πλευρά από το 
εξωτερικό περίβλημα συμπαγούς λαμπτήρα φθορισμού 
τής ΕυύΒΟΙΑΡ η οποία είναι µια εταιρεία που δεν αφήνει 
σκοτεινά σηµεία στους καταναλωτές. Δηλώνει ότι θα πρέ- 
πει να προσέχουν (δείτετη γραµµή τής έβδοµης λευκής τε- 
λείας) καινα µην χρησιμοποιούν λαμπτήρες «οικονοµίας» 
όταν κατοικούν κοντά σε πυλώνες τής ΔΕΗ και υποσταθ- 
µούς. Οι δεύτεροι είναι γνωστό ότιβρίσκονται σχεδόν σε 
κάθε οικοδομικό τετράγωνο πολυκατοικιών, είτε στα υπό- 
γεια ή ισόγεια, είτε υπερυψωμµένοι, όπως στην αριστερή 
φωτογραφία. Η συντριπτική πλειοψηφία των καταναλω- 
τών αγνοεί - δυστυχώς - αυτόν και πολλούς άλλους περιο- 
ρισμούς και μειονεκτήματα των Σ.Λ.Φ. και πιθανότατα θα 
βρεθείπρο εκπλήξεων κάποιος, όταν δει τους λαμπτήρες 
«οικονοµίας» να ανάβουν µόνοιτους µέσω τής λειτουργί- 
ας τού ραντάρ πλάσματος που διαθέτουν ή ακόµα καινα 
εκρήγνυνται ή να καίγονται, λόγω των µεγάλων διαταρα- 
χών τάσεως που θα δέχονται. 


να διεγείρεται στα ίδια επίπεδα µετην πάροδο τού χρόνου.” Ανέτρεξα στις σχετικές μελέτες τής 
Ε.Ε. για να πληροφορηθώ εάν αυτά που βρέθηκαν στην έρευνα τού 2009 είχαν παρατηρηθεί 
στις αρχικές έρευνες και διαπίστωσα κατάπληκτος ότι οι σχετικές εργασίες «για την μακρόχρονη 
ζωή των λαμπτήρων οικονοµίας περιείχαν πλήρως λανθασμένα δεδοµένα για τη διάρκεια ζωής 
τους. 


Επικίνδυνα ηλεκτρονικά και άλλα απόβλητα 
Επιπλέον των ποικίλων προβλημάτων το ζήτηµα µε τους λαμπτήρες «οικονοµίας» αποτελεί 
όχι µόνο φάρσα, όπως τα χαρακτήρισε το υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ, αλλά είναι σαφώς 
επικίνδυνο. 


Τα κρυφά (και πολλά) μειονεκτήματα µε τή χρήση λαμπτήρων «οικονοµίας» 


Ο Κινέζος πανεπιστημιακός καθηγητής Βοη Ημ, ο οποίος θεωρείται αυθεντία στον τοµέα φω- 
τισμού δήλωσε στο (ΝΝ, ότιο ηλεκτρονικός εκκινητής των «οικονοµικών» λειτουργεί στους 105 
βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο όταν ανάβει η λάµπα η θερµοκρασία του αυξάνεται πολύ περισσότε- 
ρο. Εάν η αύξηση είναι µόνο κατά 10 βαθμούς, τότε αυτό που συμβαίνει συνήθως είναι να µειώ- 
νεται κατά 50900 η διάρκεια ζωής. 

Οι«οικονομικοῦ λαμπτήρες δηλαδή 6-9 µήνες, εἰδικά σε ορισμένες περιοχές τού κόσμου ενώ 
ο καθηγητής τόνισε ότι τα ηλεκτρονικά σκουπίδια τους θα μείνουν στο περιβάλλον για χιλιάδες 
χρόνια. Εάν προσθέσουμε σε αυτό το γεγονός και το εύρημα μελέτης” τής Ε.Ε. ότιτο 8056 από 
αυτούς δεν ανακυκλώνονται καταλήγοντας στις χωματερές, τότε η μόλυνση τού περιβάλλοντος 
αποκτά εφιαλτικά μεγέθη. 

Είναι γεγονός ότι οι διαμαρτυρίες των καταναλωτών για την αναξιοπιστία των Σ.Λ.Φ. είναι πά- 
µπολλες, κάτιπου ανάγκασε πιθανώς τους «Νιου Πορκ Τάιµο να δημοσιεύσουν ρεπορτάζ µετον 
εὐγλωττο τίτλο «Οι νέοι λαμπτήρες εξοικονομούν ενέργεια, αλλά τι γίνεται εάν δεν δουλεύουν,» Σε 
ένα άλλο ρεπορτάζ οι «Νιου Πορκ Τάιμς» ανέφεραν τη χαρακτηριστική περίπτωση οικογένειας 
που αγόρασε 16 «οικονομικούς». Ένας δεν άναψε καθόλου και τρεις έσβησαν µετά λίγες ώρες, 
ενώ υποτίθεται ότι έπρεπε να λειτουργούν για 10.000 τουλάχιστον ώρες. 


Μια ακόµα κοροϊδία: η αντιστοιχία ισχύος φωτισμού σε Ναϊϊ μεταξύ 


«οικονομικών» και λαμπτήρων πυράκτωσης 


Ένα ακόµα γεγονός που αποτελεί ξεκάθαρη παραπλάνηση των καταναλωτών είναι οι τυπω- 
µένες ενδείξεις που υπάρχουν πάνω στους «οικονομικούς» λαμπτήρες µε τις οποίες αποτυπώ- 
νεται η αντιστοιχία ισχύος στην ένταση φωτισμού μεταξύ δύο λαμπτήρων «οικονοµίας» και 
πυρακτώσεως. 

Για παράδειγµα αναφέρεται στις τυπωµένες επιγραφές των λαµμπτήρων «οικονοµίας» πως όταν 
έχουµε ισχύ 11 ΝΝαϊί η αναλογία των ΝΝ/αἲϊ για λα- 
µπτήρα πυράκτωσης είναι 60. Δηλαδή η λάµπα«οι- 
κονοµίας» των 11 ΝΝαϊί µπορεί να αντικαταστήσει 
µια λάµπα πυράκτωσης των 60 ΛαἴΙ. 

Κι εδώ δυστυχώς οι καταναλωτές δεν πληροφο- 
ρούνται την πραγματικότητα. Οι αναλογίες είναι 
υπερβολικά μεγαλύτερες υπέρ των λαμπτήρων 
«οικονομίας». 

Σχετική έρευνα που έγινε από αρμόδια βρετανική 
υπηρεσία έδειξε ότι 890των λαμπτήρων «οικονοµί- 
ας» δεν ήταν κλάσης Α, αλλά κλάσης Β, δηλαδή ότι 
ΕΙΠΙ που οδπί οἳ πο ΩΕΙ 5 ἱβμοίσά ἁΙρρίσήα5 απέχουν σηµαντικά από τις προδιαγραφές εξοικο- 
Β [πι ἴπα Πρίτη Ἰα5ίπῃ νόµησης ενέργειας. 


1 πάρ://εάΙῖοπ.επΠ.εοπι/2008/ΤΕςΗ/07/27/εεο.Πουτεςοεπί/Ιπάεχ.Πίπι] 

12 Παρ://Νηνννν.να]ορίο.οοπι/Πεάοςίοί/ΕιΡ Ὠοπιορίο ΤαςΚκ5 Υ19 ράξ 

13 Πιίρ:/ΑΗννν/ πγίπιες.«οπι/2009/03/28/0α5Ίποςς/επείσγ-επνΙτοππιεπί/2δ0ι105.ΠίπιΙ} τΞ1 
14 Πίίρ://νννν πγάπιες.εοπι/2009/03/28/05Ιπεςς/οπετογ-επνΙτοηπιοπί/280ι]05 Πίπι] 
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Τα κρυφά (και πολλά) μειονεκτήματα µε τη χρήση λαμπτήρων «οικονοµίας» 


Συγκεκριµένα αυτό το σκανδαλώδες γεγονός έχει ὡς εξής: Αναγράφεται σε κάποιο σηµείο τού 
λαμπτήρα «οικονοµίας» το ποσό των βατ που µπορεί να αντικαταστήσει. Ἐντεκα βατ για παρά- 
δειγµα, δηλώνεται ότι μπορούν να αντικαταστήσουν 60 βατ. Με βάση αυτό τον αριθµό γίνο- 
νται οι υπολογισμοί για να βγουν ορισμένα συμπεράσματα, που επιφανειακά δείχνουν ότι υπάρ- 
χει κάποια µικρή - έστω - οικονομία στην κατανάλωση ενέργειας και αντίστοιχη εξοικονόμηση 
χρημάτων. 

Η αληθινή κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική. Αυτή η αναντιστοιχία (παραπληροφόρηση) 
είναι γνωστή ήδη από το 1993/45 Η Ε.Ε. είναι επίσης ενήµερη γιατην παραπληροφόρηση των κα- 
ταναλωτών. Σχετικά δημοσιεύματα υπήρξαν το 1999 και 2010 και στα βρετανικά ΜΜΕ, χωρίς να 
αναπαραχθούν, όπως θα έπρεπε, από τα ελληνικά ΜΜΙΕ. 

Ένα άλλο σηµαντικό ζήτημα είναι η αδυναμία των «οικονοµικών» να λειτουργήσουν σε θέσεις 
που δημιουργού κραδασμούς, όπως ανεμιστήρες, πόρτες γκαράζ κ.λπ. Είναι τόσο πασιφανής η 
αδυναμία τους ώστε παρατηρούμε ακόµα και μπλογκπου υποστηρίζουν φανατικάτουςλαμπτή- 
ρες «οικονοµίας» να αναφέρουν κατηγορηματικά ότι για τη θέση των φώτων σε πόρτες γκαράζ 
η καλύτερη επιλογή είναι λάµπες πυράκτωσης βαριάς χρήσης. ὃ Σε µελέτη για την αξιολόγηση 
των Σ.Λ.Φ. µε στόχο την καλύτερη προώθησή τους αναφέρονται χαρακτηριστικές οδηγίες για 
τον ιδιαίτερο τρόπο που πρέπει να κρατηθεί η λάµπα «οικονοµίας» για να µην σπάσει!) 


Τι είδα όταν αγόρασα 10 λάμπες «οικονοµίας» 


Αγόρασα 10 λαμπτήρες από διαφορετικούς παραγωγούς και µόνο σε ένα είδος υπήρχαν (δυσ- 
διάκριτες και όχι όλες) οδηγίες χρήσης. Η τρίτη σειρά από το τέλος αναφέρει: «3 Συνιστάται η 
αποφυγή χρήσης σε φωτιστικά στεγανού τύπου». Η προτελευταία σειρά αναφέρει: «Σ Δεν λει- 
τουργεί µε ρυθµιστή τάσης (ΠΏΙπιπιει) και ηλεκτρονικούς διακόπτες». Η τελευταία σειρά ανα- 
φέρει: « Ἔ Συνιστάται η αποφυγή χρήσης κοντά σε πυλώνες και υποσταθμούς». Στην τέταρ- 
τη σειρά αναφέρει επίσης: «3 Εξασφαλίζει αντιπαρασιτική προστασία» - Βαάἱο -ἰπίθγίθίθηςθ 
«ιρρίθςςς6ς/).Το τελευταίο είναι ένα και μοναδικό θετικό σηµείο για κάθελαμπτήρα «οικονοµίας» 
που ωστόσο υφίσταται µόνο στο συγκεκριµένο είδος. 

Ο καταναλωτής για να εξασφαλίσει αυτό το πλεονέκτημα, δεν γνωρίζει τι ακριβώς σηµαίνει, 
όπως δεν γνωρίζει ή δεν καταλαβαίνειτους άλλους περιορισμούς που τίθενται στη χρήση. 

Ένας άλλος λαµπτήρας «οικονοµίας» για παράδειγµα αναφέρει ότι «ΠΡΟΣΟΧΗ - Δεν θα πρέπει 
να χρησιµοποιείται µε ὨίπΙΠΊ6Γ», που σηµαίνει ότι δεν λειτουργεί µε ροοστάτη ή ρεοστάτη ή 
ντιµεράκι ή ρυθµιστή φωτεινότητας ή όπως αλλιώς αποδίδεται από τις εκφράσεις τής ηλεκτρο- 
νικής πιάτσας γιατο φαινόμενο αυτό. Και λίγο πιο κάτω: «Λιγότερη φωτεινότητα κάτω από 0(». 

Λαμπτήρας άλλης εταιρείας, στο συνοδευτικό έντυπο που βρίσκεται εντός περιβλήματος που 
για να παραχθεί απαιτεί μεγάλα ποσά ενέργειας, αναφέρει: «Δεν ενδείκνυται για λειτουργία 
µε ροοστάτες και ηλεκτρονικούς διακόπτες. φωτοκύτταρα, χρονοδιακόπτες και διακόπτες 
αμυδρού φωτισμού». Παρ’ το αυγό και κούρεψ΄’το µε άλλα λόγια. 

Όλοι αυτοί οι περιορισμοί είναι παντελώς άγνωστοτι σημαίνουν στην πράξη και εξίσου ακατα- 


15 Περ://ννννν).Ισάπσ{οςεατο[.οισ/ρτος{αΠΙς/ΝΙ/ΡΙΡ/ΡΡΕ/ΝΤΕΝ/ΟΚ 58Β ΟΕΙ.ρά[ Σελίδα 13 . "Αριοαίοπ Τεςησ". 
16 Πάρ:/Παπιρε.οίϱ.ΓΙ/ 
17 Πάρ://η/νν.Ιτο τρὶ.εάι/ρτορταπις/ἡ1σΠίΙπςΤγαπς{ογπια[ἴοπ/οοἱοικοιπά ΤαῬΙο/ρά{/ΜαικείβοοερίαπεεΟΙΓΟ ΕΙ ΕΙπαΙ ράξ 
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Τα κρυφά (και πολλά) μειονεκτήματα µε τή χοήση λαμπτήρων «οικονοµίας» 
νόητοι για το ευρύ κοινό. Μια άλλη εταιρεία, η οποία πιθανώς συνδέεται ή είναι η ίδια µε εκείνη 
που διεξήγε τις µελέτες που έβγαλαν πράσινα αγγελουδάκια τους «οικονομικούς», δεν μπαίνει 
καν στον κόπο (είναι παράνομο το γεγονός ότι δεν υπάρχουν οδηγίες) να αναφέρει στα ελληνι- 
κά τις κρίσιµες προειδοποιήσεις που έχει εκτυπώσει σε διάφορες άλλες γλώσσες στο εσωτερικό 
έντυπο, αλλά που δεν υπάρχουν στη χώρα που πωλείται για τους ιθαγενείς Ἑλληνες... 


Ομπάµπα, Μέρκελ, Ελισάβετ 


Οπρόεδροςτην ΗΠΑ Μπάρακ Οµπάµα έχει ομολογήσει κατ΄ιδίαν ότι «η χρήση αυτών των γα- 
µηµένων λαμπτήρων δεν πρόκειται να λύσειτο πρόβλημα τού θερμοκηπίου». 

Η Γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ είχε παραδεχθεί ότι οιλαμπτήρες οικο- 
νοµίαςτής δημιουργούν προβλήµατα ειδικά όταν ψάχνει κάτι, επειδή δεν δίνουν το 
πλήρες φωςτους άµεσα.ὃ 

Η βασίλισσα τής Βρετανίας, Ελισάβετ όταν πρωτοεγκαταστάθηκαν στο κοινοβού- 
λιο λάμπες «οικονοµίας» µε δυσκολία κατάφερε να διαβάσει τις ονομασίες των νο- 
µοσχεδίωὠν που θα γίνονταν νόμοι. Στη συνέχεια αντιλήφθηκαν ότι οι αναλογίες φω- 
τισμού που αναφέρονταν ήταν ψευδείς κι έσπευσαν νατοποθετήσουν μεγαλύτερης 
ισχύος «οικονομικές»... 

Όλη αυτή η κατάσταση θυμίζει στους ταλαίπωρους καταναλωτές ότι ο φωτισμός των αρχικών 
λαμπτήρων «οικονοµίας ήταν τόσο Φριχτός ώστε πράγματι φαίνονταν σαν ζόμπι!) και παρά 
ταύτα θεωρήθηκαν τότε ισοδύναμοι στην ισχύ φωτισμού µετους λαμπτήρες πυράκτωσης που 
αντικατέστησαν. Η κοροϊδία στο απώγειό της. 


Οδηγίες για τον τρόπο εγκατάστασης µιας λάµπας «οικονοµίας» 


Ιδού τι πρέπει να κάνετε, µε έναν σατιρικό αλλά πραγµατικό τρόπο και πόσο δύσκολο είναι να 
γίνει αντικατάσταση ενός λαμπτήρα πυράκτωσης µε έναν «οικονοµίας». 

Κλείστετην παροχή ηλεκτρισμού. 

Βγάλτετην λάµπα πυράκτωσης στριφογυρίζοντάς την αριστερά. 

Πετάξτετην από µακριά στον κάλαθο των αχρήστων εάν θέλετε να µάθετε μπάσκετ, είναι σχε- 
δόν ακίνδυνο. 

Πιάστε µε µεγάλη προσοχή την λάµπα «οικονοµίας». Προσοχή! Όχι όπως έχετε µάθεινα κάνετε 
µετις πυράκτωσης από το γυαλί, αλλά από τη βάση. 

Πλησιάστε την µε µεγάλη προσοχή στη θήκη όπου θατη βιδώσετε χωρίς να αγγίζετε ή να πιέ- 
ζετε µε κανένα τρόποτο γυαλί. 

Δεν πρέπει νατην κρατάτε απότο γυαλίτης επειδή υπάρχει κίνδυνος να σπάσει στα χέρια σας, 
να κόψτε τα δάχτυλά σας, να προκληθεί αιμορραγία, να αργήσει να κλείσει η πληγή πάνω από 
µήνα, (όπως µου αφηγήθηκε ότιτού συνέβη ένας ηλεκτρολόγος) καιτο σηµαντικότερονα ρυ- 
πανθείτο δωμάτιο µε υδράργυρο και άλλα τοξικά µέταλλα ή χηµικά τα οποία είναι άκρως επι- 
κίνδυνα για την υγεία σας και όπως έχουν δείξει εργαστηριακά πειράµατα, είναι πολύ δύσκολο 
έως αδύνατο να καθαριστούν, άρα θα πρέπει να πεταχτούν, όπως έγινε σε ένα παρόμοιο πραγ- 


18 Πίίρ:/ννν/ ἀαϊ]γπιαί].οο.ΙΚ/Πενυς/αΓΠΙΕΙϱ-44 1881 /ΓΙπιννίς-ΝΗγ-στεοπ-Πσηίδι[0ς-ατοπί-αηςννει-σ]οῦα[-ν/αγπιίης Πίπι! 
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µατικό περιστατικό θραύσης λάµπας, που περιγράφω σε άλλο κεφάλαιο. 
Υπάρχει καιτο θέµατι γίνεται αν πέσουν τα πολύφωτα 


Εκτός των καθαρά τεχνικών προβλημάτων έχουµε καιτις σοβαρές παρενέργειες από άλλα ατυ- 
χήµατα. Παραδείγματος χάρη τι πρόκειται να συμβεί εάν πέσει µέσα στο σαλόνι σας ένα πολύ- 
φώτο που έχει πάνω του 7-10 τέτοιες λάμπες; 


Το ενδεχόμενο είναι υπαρκτό ήδη έχει συμβεί 
µόνο κατάτο 20]2τέσσερις φορές και µάλιστα σε προϊόν όχι κινέζικο αλλά αυστριακό, όπως ανα- 
φέρει η ιστοσελίδα τής Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου παρουσιάζονται τα προϊόντα εκείνα που ανα- 
καλούνται από την αγορά λόγω προβλημάτων που παρουσιάζουν. 


Φάρσα η ποιότητα των «οικονοµικών» λαμπτήρων σύμφωνα µετο 
υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ 


Το ερώτηµα εάν πράγματι λειτουργούν, όσες ώρες διαφημίζεται ότι λειτουργούν, οι νέοι «οικο- 
νομικοῦ λαμπτήρες, φαίνεται πως ἐλαβετελική απάντηση απότο υπουργείο Ενέργειαςτων ΗΠΑ, 
το οποίο εκτίµησε ότι είναι «αποτυχηµένου» ως προϊόν και η εισαγωγή τους στην κατανάλωση 
δεν είναι παρά µια «φάρσα». Ὁ 

Οι «Νιου Πορκ Τάιμς» που δημοσίευσαν πρώτοιτο σχετικό ρεπορτάζ, χρησιμοποίησαν μάλιστα 
το χαρακτηρισμό «ΠΙΔΙίΟΠ6ά» για νατους περιγράψουν, (που σηµαίνει «κακοσυζητηµένοι, πολλά 
σε βάρος, συκοφαντημένου. 


Τα κρυφά (και πολλά) μειονεκτήματα µε τή χρήση λαμπτήρων «οικονοµίας» 

Το υπουργείο των ΗΠΑ για να 
κάνει ακόµα σαφέστερη τη θέση | ΟΗΙ6Ε . 
του, προκήρυξε διαγωνισμό για 
το είδος λυχνίας που θα λειτουρ- 


γεί καλύτερα απότις υπάρχουσες ᾖ '''"|"“«“π" Ἠδοντνίως Όνα κια άμόαρη 
. Της ὅτι ῥεΙ πάσα απ εσα!ε τω πῖς ΕΙ 
λάμπες «οικονοµίας», µε έπαθλο ᾗ 5-----. σοκ 
΄ ς Γον πο πι  τ Ὅ ον 
10 εκατομμύρια δολάρια για την {ᾗ «ες, πισλμὴ αἰαοίννη 
καλύτερη λυχνία που θα αντικα- ἓ--.Ἂ-υ-υ-ἷ αμ 
ταστήσει αυτήν τής πυρακτώ-ῇ οσο εν τἀκηωνρνιῤκἑσῤοδεγ κ βάν σερ ήν πα χω. 


ΚαπερεβΒαπ ΕὐσαἱΓαπαππέα '  Γαασεαά Ίωνα 1, ὤποση 


σεως (αυτό σηµαίνει ότι θεωρεί 
άκρως αποτυχημένη την αντικα- 
τάσταση των λαμπτήρων πυρακτώσεως µετις σημερινές λάμπες «οικονοµίας» και 5 εκ. δολάρια 
για εκείνο το είδος που θα αντικαταστήσει τη λυχνία αλογόνου.) Το αποτέλεσµα ήταν να κερδί- 
σειτο έπαθλο η Εἰ[ίρς, µετην παραγωγή µιας πανάκριβης λάμπας ΙΕΡ, ιδιαιτέρως οικονοµικής 
και εξαιρετικά «πράσινης» όπως αντιλαμβάνεστε. 

Ἠταν αξιοσημείωτο ότι η Ὑπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος είχε την «καταπληκτική» ιδέα 
να φοβίσειτους καταναλωτές µε βίντεο γεμάτα ζόμπι, τα οποία βεβαίως χρησιμοποιούσαν λά- 
µπες | ΕΡ και όχι Σ.Λ.Φ., ναι καλά το διαβάσετε, αναφέροντας ότι εγκαταλείψαµε τώρατις «οικο- 
νομικές φθορισμού, και ας προσέξουν τι προϊόν αγοράζουν επειδή ο φωτισμός του µπορεί να 
τους κάνει να φαίνονται σαν ζόμπι, υπονοώντας ὀτιπρέπει να µην αγοράζουν λάμπες - μαϊμού. 

Η κωμωδία έληξε στα τέλη τού 2019 όταν η αμερικανική κυβέρνηση ξεχνώντας τη δεκαετή 
πλύση εγκεφάλου που ασκούσαν οι αρμόδιες υπηρεσίες και οικολογικές οργανώσεις, τις χιλιά- 
δες διαφημίσεις υπερ των (δήθεν) πράσινων Φώτων, κατάργησε την απαγόρευση χρήσης των 
ψευδώς θεωρούµενων ως αντιοικολογικών λαμπτήρων πυράκτωσης επιτρέποντας την ελεύθε- 
ρη χρήση τους! 

Το ενδιαφέρον εδώ είναι, ότι δεν υπήρξε καµία διαμαρτυρία από «Ι{θΘεηρεαςθ και όλεςτις άλλες 
οικολογικές οργανώσεις ανακηρύσσοντας τον πολιτικαντισµό σε βασιλιά τής πολιτικής και τής 
οικολογίας. 


Μερικά από όσα κρύβονται πίσω απότην κλάση Ατων «οικονομικών» 


Η οδηγία 98/11/Εα τηςΕΚπου υιοθετήθηκετο Σεπτέμβριοτού 1999 αποτελεί ένα είδος «μπού- 
σουλα»για να βρίσκουν οι καταναλωτέςτον οικονοµικότερο ενεργειακά λαμπτήρα, ή άλλο προ- 
Ἰόν και µε βάση αυτό το µέτρο να «αποφασίζουν»τιθα αγοράσουν. 

Σύμφωνα µετη μέθοδο υπολογισμού, οιλαμπτήρες κατατάσσονται σεκλάση Αγιατουςπλέον 
οικονομικούς έως γιατους πλέον ενεργειοβόρους. 

Η ταξινόµηση σηµαίνει: ΑΞ ο λαμπτήρας µε τη μικρότερη ενεργειακή δαπάνη. Ακολουθούν 
οι Β-(ς-Ρ-Ε-Ε και θεωρείται ως ο πλέον ενεργειοβόρος. 

Οι νέοι συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού (Σ.Λ.Φ. - ή (ΕΙ. ή αλλιώςνοικονομικοῦ λαμβάνουν 
στην ταξινόμηση το Α. 

Η ίδια αναφορά ισχύει για σχεδόν όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, η οποία πρέπει 
να επισημαίνεται µετη σχετική σήμανση. 

21 ΠΗΡ:/ννήνν Ισμάπαρείσο.οἵς/ 
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Παλαιότερης τεχνολογίας πλυντήρια πιάτων, συστήµατα ψύξης και θέρµανσης, κουζίνες, ή 
ψυγεία για να αναφέρουμε τα κυριότερα, δεν είχαν φιλικό ὡς προς το περιβάλλον ενεργειακό 
συντελεστή. Τα περισσότερα προϊόντα τής νέας τεχνολογίας έχουν σε εμφανή θέση τη σχετική 
σήµανση µετο κεφαλαίο Α, µετο οποίο υποδηλώνουν την περιορισμένη κατανάλωση ενέργει- 
ας σε σχέση µε εκείνα που αντικαθιστούν. 

Ωστόσο αυτό που αγνοούν οι καταναλωτές και φαίνεται πως ούτε καν υποψιάζονται οι οργα- 
νώσεις προστασίαςτους, είναι το γεγονός ότι η τεχνολογία µαζί µετη µείωση τής κατανάλωσης 
ηλεκτρικού ρεύματος, για κάθε µία από αυτές τις συσκευές έφερε και την αντίστοιχη µείωση 
ορισμένων άλλων υπο-λειτουργιών τους, είτε επικίνδυνων και ρυπαρών για το περιβάλλον, είτε 
επικίνδυνων για την ανθρώπινη υγεία. 

Ας δούμε λοιπόν τατρία απίστευτα γεγονότα που συμβαίνουν µετους»Σ.Λ.Φ.: 

1ο. Η µείωση τής δαπάνης ενέργειας που θεωρείται ότι πετυχαίνουν οι Σ.Λ.Φ. δεν συνοδεύεται 
απότην αντίστοιχη µείωση των πλαστικών ηλεκτρονικών σκουπιδιώντους. Εδώ συμβαίνει ακρι- 
βώςτο αντίθετο. Είναι πάµπολλα και θα παραμείνουν στο περιβάλλον για χιλιάδες χρόνια κάτι 
που δεν συμβαίνει µε τα απειροελάχιστα ηλεκτρονικά σκουπίδιατων λαμπτήρων πυράκτωσης. 

2ο. Επιπλέον των ηλεκτρονικών σκουπιδιών τους και σε πλήρη αναντιστοιχία µετην πλειοψη- 
φία άλλων ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών, παράγουν τεράστια επίπεδα ηλεκτρομα- 
γνητικού νέφους σε σχέση µε το προϊόν που αντικαθιστούν, τους λαμπτήρες πυράκτωσης, οι 
οποίοι αποτελούν την καλύτερη υπαρκτή λύση για όποιον καταναλωτή δεν επιθυμεί να λούζε- 
ται µε δυνητικώς επικίνδυνα ηλεκτρομαγνητικά σκουπίδια. 

Με µια απλή ηλεκτρονική συσκευή κατέγραψατο ηλεκτρομαγνητικό νέφος τού παλαιού πλυ- 
ντηρίου πιάτων τής οικίας µου, βρίσκοντας να επεκτείνεται περίπου στο ένα μέτρο. Με την ίδια 
συσκευή µέτρησατο πεδίο τού νέου πλυντηρίου πιάτων ενεργειακής κλάσης Α και διαπίστωσα 
κατάπληκτος ότι δεν υπήρχε πλέον ηλεκτρομαγνητικό πεδίο γύρω από αυτό κατά τη διάρκεια 
λειτουργίας του. 

Το ίδιο παρατήρησα να συμβαίνει συγκρίνοντας παλαιότερες τηλεοράσεις, (εκείνες µετις σχε- 
δόν στρογγυλές οθόνες καθοδικού σωλήνα), σε σχέση µετις καινούργιες επίπεδης τεχνολογίας. 

Η εταιρεία ΑΡΡΙ6, φαίνεται πως γνώριζε το πρόβλημα εδώ και τουλάχιστον 15 χρόνια, επειδή 
τέτοιο πεδίο δεν υπάρχει γύρω από τους σταθερούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές της. Το ίδιο 
συμβαίνει µετους φορητούς Μας, οι οποίοι έχουν ηλεκτρομαγνητικό πεδίο γύρωτους, που δεν 
υπερβαίνειτο ένα εκατοστό. 

Σε αντίθεση µε την ΑΡΡΙ6, άλλοι σταθεροί ή φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, που έχω µε- 
τρήσει διαχρονικά, το πεδίο τους διαμέσου τής µακράς σχέσης µου (γύρω στα 30 χρόνια) µε 
αυτά τα ηλεκτρονικά θαύματα, εξέπεµπαν και εκπέµπουν ισχυρό και µερικές φορές ισχυρότατο 
ηλεκτρομαγνητικό νέφος, µε τάση να μειώνεται πολύ λίγο µε κάθε νέο μοντέλο. 

3ο. Οι δαπάνες εξόρυξης και συγκέντρωσης των πρωτογενών υλικών, τής παραγωγής, διάθε- 
σης, χρήσης και ανακύκλωσης ενός Σ.Λ.Φ. είναι κατά πολύ μεγαλύτερες από έναν λαμπτήρα 
πυράκτωσης. 

Με απλά λόγια έχουµε την υποχρεωτική εισαγωγή στη ζωή µας ενός προϊόντος, που αντί να 
ακολουθεί όλες τις παραμέτρους μείωσης ενέργειας, µείωσης τής περιβαλλοντικής ρύπανσης 
και μείωσης τής επικινδυνότητας χρήσηςτου, σε σχέση µε αυτό που αντικαθιστά, νατις αυξάνει 
κατακόρυφα εκτός από µία. Αυτή τής κατανάλωσης ενέργειας κατά τη διάρκεια λειτουργίαςτου. 
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ΕΙαεῖγίσαι 


Το συμπέρασμα όλων αυτών είναι ότιτο συνολικό ενεργειακό αποτύπωμα των λαμπτήρων 
οικονοµίας δείχνει σαφέστατα ότι δεν επιφέρουν ενεργειακή οικονομία. Παρά ταύτα µε βάση 
µια στενή τεχνοκρατική οδηγία θεωρούνται λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας. 


Έχει μετατραπεί σε αίνιγμα η εύρεση λάµπας φωτισμού 


Αντίθετα µε την ευκολία που υπάρχει στην επιλογή ενός λαμπτήρα πυράκτωσης, όπου απλά 
µπορεί να σηκώσει το χέρι του ο καταναλωτής και να διαλέξει από το ράφι κάποιον λαμπτή- 
ρα στην τύχη, στην περίπτωση των «οικονοµικών» καιτων ΓΕΡ τα πράγματα συνιστούν γρίφο. 
ΦἈγπάρχει η απορία σε σχετικό κείµενο στην ιστοσελίδα μηχανικών των ΗΠΑ, γιατί δεν µπορεί 
κάποιος σήµερα να βρει µια από αυτέςτις καλές λάµπες πυράκτωσης; Για να ακολουθήσει ένα 
µακροσκελές κείµενο ερωτήσεων - απαντήσεων για το πώς και τι πρέπει να κάνει ένας κατα- 
ναλωτής για να βρει το σωστό φωτισμό.» Σε ένα άλλο κείµενο γραμμένο από τον πρόεδρο 
τού (Ε0, ενός οργανισμού επιχειρηματικών πρωτοβουλιών για νέους πανεπιστημιακούς απο- 
φοίτους των οπτικο-θερµικών υλικών, αναφέρεται ότι οι «οικονομικές δεν είναι κατάλληλες για 
άµεσο φωτισμό() 53 

Αν είναι έτσι, που έτσι είναι, τότε για ποια θέση είναι κατάλληλες όταν πωλούνται στους κατα- 
ναλωτές ως αντικατάσταση όλων των παλιών καλών λαμπτήρων πυράκτωσης; 


Ηλεκτρονικές παρεμβολές και φαινόμενα ιονισμού δύο ακόµα 
προβλήµατα των «πράσινων» λαμπτήρων 


Εκτός των σοβαρών προβλημάτων που δημιουργούν οι «οικονοµικέο λάμπες σε περίπτωση 
θραύσηςτους, λόγω τού νευροτοξικού υδραργύρου που περιέχουν, εκτός των κινδύνων στην 
υγεία από τα 5 είδη ακτινοβολίας που εκπέµπουν, κυρίωςτού βρόµικου ηλεκτρισμού που δηµι- 
ουργούν (οι περισσότερες), σε όλο το ηλεκτρικό κύκλωμα τού χώρου, προκαλούν και προβλή- 
µατα στη λειτουργία διαφόρων συσκευώνπου εξαρτώνται απότο κοντρόλτηλεκατεύθυνσης. 5) 

Είναι γνωστό ότι η χρήση υπέρυθρης ακτινοβολίας για το τηλεκοντρόλ συσκευών, όλο και αυ- 
ξάνεται στο σημερινό κόσµο, µε άγνωστες συνέπειες στο χώρο τής ανθρώπινης υγείας. 

Σε κάθε οικία, γραφείο, βιοτεχνία, χώρο διασκέδασης, εμπορικό κατάστημα, σχολείο, νοσοκο- 
µείο, εμπορικό κέντρο, βιοτεχνία ή εργοστάσιο οι συσκευές που λειτουργούν μετηλεκατεύθυν- 
ση µέσω τής υπέρυθρης ακτινοβολίας γίνονται όλο και περισσότερες. 

Δυστυχώς, μεταξύ των προβλημάτων που προκαλούν οι περισσότερες από τις νέες «Οοικονο- 
µικές λυχνίες φωτισμού έρχονται να προστεθούν κι άλλα. Αυτά τής παρεμβολής των συχνοτή- 
των τους στις συχνότητες των υπέρυθρων που διαβάζουν άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, όπως 
για παράδειγµα, το βίντεο, η τηλεόραση, η πόρτα ενός γκαράζ, το άνοιγµα ή το κλείσιμο ενός 


22 «η Ἔπε Ὠαι Αὐοιί ῬΡιοείπσ Α πι ΕΒιιο ἘΤπς ἘΑΩ «Οαπ ἨΗοαίὗῥ» - Πριν πρτ.οίς/2014/01/28/2671850097/ 
1η-ίπε-ααικ-αροπί-ρίοΚίπρ-α-ΠσΠί-δι]ϱ-(Π1ς-Γαα-εαπ-Πε]ρ 

23 «ΟΕΙ5 ν». ΙΤΕΗς Α ΟΑ νΙ ΟΡΚΑΜ ΡΥΙΝΑΝΙΑΊς Ιεῇ ἸΜαγπιοπίῃ», Μαγ Ί5ι, 2013. - Πίρ:/νηνν.Ιες[ΙσΠί]οδίς.οΓϱ/Ποπιο-ΠςσΠΙπς/ 
εβς-νς-Ιεάς-α-αα- ννι(Π-οδ{απι-»γ]ναπίας-]ε[-νναγπιουίΠ/ 

24 «ΟΕΙ: Ώοπἳ οκ [οι Ὠιτεσίεά-[1σπί Αρρῄοαίῖοης», Εά Κοάπριε7. Ρτες]άεπί ὅ («ΕΟ, ΟρίοΤΠειπιαΙ Τεεμπο]οσίος, 5/2/2013. - Πιίρ://ννν. 
α]οάΠρΠίπς.εοπι/απίΠοτ.αδρ/5εοίίοη ΙάΞ45δότάος 1Ξ550701 


25 Πίρ:/Α/ΝΥ.Πεπια.ΟΓ6/5ίά5/19Γ3.οβπήάοννπ]οδά "Ππίεγαςίῖοη οἱ Ππ[ατοά Οοπίτοἰς απά Ε]εοίτοπίς Οοπιρασί ΕΙποτεδεαπί Γ,απιρς". 
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συστήµατος ήχου, κάποιου συνα- 
γερμού, αλλά και ποικίλες ιατρι- 
κές συσκευές και αμέτρητες άλλες. 
Μεταξύ αυτών οι ασύρματες συν- 
δέσειςτων κομπιούτερ µετοίντερ- 
νετ, είναι δυνατό να επηρεαστούν 
από την ύπαρξη των λαμπτήρων 
«οικονομίας». 

Η λύση στο πρόβλημα είναι δυνα- 
τόνα βρεθεί µε µετακίνησητής συ- 
Τνκοα, Ανά Ὀλευίοι σκευής μακρύτερα από την επιρ- 
Απ ας ντ τη δν ροή τής υδραργυρικής λάμπας, 
Ὅπ έως πολύπλοκες ηλεκτρονικές πα- 

Ορεπουμπλικάνος βουλευτής Τεντ/Πόε, καταγγέλλειπρο- βΡεµβάσεις στις ίδιες τις λάμπες 

βλήματα των συμµπαγών λαμπτήρων φθορισμού, υπό τα υδραργύρου, ένα ενδεχόμενο που 

µειδιάµατα συναδέλφουτου, ο οποίος προφανώς, θεωρεί αυξάνει όπως είναι φυσικό ακόµα 
κωμικά τα λεγόμενα, σχετικά µε τις ἠλεκτρονικέςπαρεµ- περισσότερο το κόστος κατασκευ- 
βολές των λαμπτήρων υδραργύρου σεκάθεσυσκευήπου ἠήςτους και την εκροή αερίων τού 
Χειριζόµαστε µε τηλεκοντρόλ, ακόµα καιστις τηλεοράσει. θερμοκηπίου. 
μιίρ://νννννν.γοιμίιιθθ.ςοΙΙ/ν/αίςμ2νΞε-(.ΟίΚΙΙΚεσ Οι «οικονομικές λάμπες υδραρ- 


γύρου, (Σ.Λ.Φ.. διαθέτουν κυκλώ- 

µατα που λειτουργούν σε συχνότη- 
τες μεταξύ 20.000 και 100.000 Ηεγίζ. Αυτή είναι η λεγόμενη συχνότητα διέγερσης. Επιπλέον τού 
ορατού φωτός, παράγουν, βρόµικο ηλεκτρισμό, εκπέµπουν στο φάσμα των ραντάρ πλάσμα- 
τος, εκπέµπουν υπέρυθρη, όπως και υπεριώδη ακτινοβολία. Η υπέρυθρη ακτινοβολία εκπέ- 
µπεται στο µήκος κύματος μεταξύ 800 και 1.200 πηῃ. 

Ερεύνησα σε βάσεις δεδοµένων µετην ελπίδα να βρω κάποια µελέτη σχετική µετις παρενέρ- 
γειες τής ακτινοβολίας μεταξύ 800 και 1.200 πηῃ, όταν εκπέμπεται συνεχώς, όπως συμβαίνει µε 
τις λάμπες «οικονοµίας». Δυστυχώς η έλλειψη είναι τραγική. Δεν υπάρχει ούτε µία εργασία για 
το θέµα, κάτι που αποκαλύπτει ότι οι τυχόν παρενέργειες µένει να αποκαλυφθούν όταν πλέον 
θα είναι πολύ αργά γιατους καταναλωτές... 

Αμερικανός βουλευτής θεώρησε απαράδεκτατα όσα συμβαίνουν µετις «οικονομικές» λάμπες 
φθορισμού και τα κατήγγειλε στον αμερικανικό λαό. Μπορείτε να απολαύσετε τις σχετικές 
καταγγελίες και σε βίντεο, για να χαµογελάτε, όπως έκαναν συνάδελφοίτου, όταν τον άκουγαν 
να λέει ελάχιστα µόνο από τα όσα περίεργα συμβαίνουν µετους «οικολογικούς» λαμπτήρες.) 

Ὑφίσταται λοιπόν παντελής άγνοια των παρενεργειών στην ανθρώπινη υγεία µετη συνεχή εκ- 
πομπή ακτινοβολίας των Σ.Λ.Φ. που συμβαίνει - εκτόςτων πολλών άλλων συχνοτήτων - και στο 
φάσματων υπέρυθρων, κάτιπου δεν υφίσταταιστις συσκευές τηλεκοντρόλ, επειδή αυτές εκπέ- 
µπουν στο ίδιο φάσμα, αλλά µόνο στιγμιαία. 

Μια άλλη πλευρά των λαμπτήρων εξοικονόµησης. Εξοικονόµησης; 


26 Πίίρ:/ροο.Ποιςο.σου/Νεννς/ΠΏουιπιεπίρ]ησ]ε.α5ρχ1Γουιππεπίῇ)Ξ04413. 
27 Πιίρ://Μννν’γοιίαθε .εοπι/Μ/αίεΙΊνξε-Γ ΟίΚΙΙΚες. 
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Οκτακόσιοι τριάντα ένας (831) λαμπτήρες φθορισμού «φυτεμένοι» στο έδαφος τής Βρετανίας, από 
τον καλλιτέχνη και φυσικό βἰςΠαΓᾶ ΒΟΧ, διεγείρονται και ανάβουν εξαιτίας τού ἠλεκτρομαγνητικού 
πεδίου που δέχονται από τις γραµµές υψηλής τάσης, το οποίο διέρχεται σε κάποια απόσταση από 
πάνω τους. Αυτό το φαινόμενο γίνεται δυνατό µέσω τής ιδιότητας των κάθε είδους λαμπτήρων φθο- 
ρισµού - καιτων «οικονοµικών» - να λειτουργούν ως ραντάρ πλάσματος(/) 

Ναλοιπόν που ἡ µεταφορά ηλεκτρισμού χωρίς καλώδια - ένα όνειρο τού Τέσλα - έγινεπραγµα- 
τικότητα µετην έµπνευση ενός καλλιτέχνη και τη βοήθεια των λαμπτήρων «εξοικονόμησης»... 
(Φωτογραφία: Ροείει Ὀἱθαίπ). 
βιίργνννννΠἱομαιαδοχ.εοππ/ 


Το αυθόρµητο άναµµα των λαμπτήρων είναι φαινόμενο ιονισμού... 


Το φαινόμενο τής αυθόρµητης διέγερσης των παλαιάς τεχνολογίας λαμπτήρων φθορισμού 
είναι πολύ γνωστό στους ακτιβιστές, αλλά και όσους έχουν προσπαθήσει να αποδείξουν την 
επικινδυνότητα των γραμμών υψηλής και υπερυψηλής τάσης, οι οποίες έχουν τόσοισχυρό ηλε- 
κτρομαγνητικό πεδίο, ώστε μπορούν να «διεγείρουν» τα υλικά εντός των λαμπτήρων φθορι- 
σμού µε αποτέλεσµατην παραγωγή φωτός μέσω ιονισμού εξ αποστάσεως. 

Ο αυθόρµητος ιονισµός και η παραγωγή φωτός έχει παρατηρηθεί και µετους νέους συµπα- 
γείς λαμπτήρες φθορισμού, ωστόσο δεν έχει επιδειχθεί - προςτο παρόν -το ξεκάθαρο γεγονός 
τής αυθόρµητης «διέγερσης και φωταύγειας κοντά σε γραμμές υψηλής τάσης. 

Είναι εξόχως πιθανό να συμβαίνει και αυτό το φαινόμενο, δεδομένου ότι η λειτουργία των συ- 
µπαγών λαμπτήρων φθορισμού στηρίζεται στην ίδια αρχή. Τού ιονισμού των µορίων διαφόρων 
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υλικών, (κυρίως τού υδραργύ- 
ρου) που βρίσκονται εντόςτους. 
Το γεγονόςπου αγνοείται παντε- 
λώς είναι ότι τέτοιες «επιδείξεις» 
διαμαρτυρίας βάζουν σε κίνδυ- 
νο την υγεία των διαμαρτυρό- 
µενων επειδή όλοι οι λαμπτήρες 
φθορισμού («οικονοµίας» κ.λπ.) 
λειτουργούν εκπέµποντας και σε 
συχνότητες που εκπέμπουν τα 
ραντάρ πλάσματος. Στην ουσία 


οι διαδηλωτές. μετατρέπονται 
σε ραντάρ, σε µέσο δηλαδή που ΛΛΙΑΛΙΑΛ Ἐν 


χρησιμεύει για να εµφανίζεται 
η κρυφή και επικίνδυνη για την 
υγεία ιδιότητα των λαμπτήρων 
φθορισμού. 

Μια εντυπωσιακή επίδειξη των 
«ικανοτήτων» των σωληνωτών 


Άνω. Από διαδήλωση - εκδήλωση κατοίκων σεπεριοχή τῆς 
Βρετανίας, ένα είδος χάπενινγκ, κατά τής ἠλεκτρομαγνητικής 
ακτινοβολίας, (που θα μπορούσενα µιµηθείη ά/68ηΡεαςΘ...) 
Το γεγονός που παρατηρήθηκε ήταν ή αυθόρµητη παραγωγή 

φωτός απότους σωληνωτούς λαμπτήρες φθορισμού, λόγω 
λαμπτήρων «φθορισμού έγινε της διέγερσής τους από γραµµές υψηλής τάσης, που περνούν 
από τον φυσικό τού πανεπιστη- µπάνω από την περιοχή των διαδηλωτών. ΗΗέρ.://νννννγοιμθο. 
µίου τού Μπρίστολ και καλλιτέ-  εοπι/ναίεμ2ν-0Ζαπή. (εΖΜΔ/εαίµγεζΡΙαγΙ ἱείᾶρ--68220ΒΑ 
χνη ΒἰεΠαια ΒΟΧ, ο οποίος είχε ΑΡΟΕδΟΡΡΟ9ΔΡΙαγπεχί- 1δρίαγΠεχί {ΤΟΠΙΞΡΙ ΒΙΠάεΧ-12 
την πρωτοποριακή ιδέα να το- 
ποθετήσει εκατοντάδες σωλη- 
νωτούς λαμπτήρες φθορισμού εντός τού εδάφους, κάτω από ηλεκτροφόρα καλώδια υψηλής 
τάσης. 

Το αποτέλεσµα, όπως φαίνεται στη φωτογραφία, είναι ανησυχητικό, επειδή πρόκειται για ιονι- 
σµό εξ αποστάσεως. Με άλλα λόγια πρόκειται για την άγνωστη ιδιότητα των λαμπτήρων Φθο- 
ρισμού να λειτουργούν ως ραντάρ πλάσματος. 

Το ισχυρό ηλεκτρομαγνητικό πεδίο των καλωδίων ηλεκτρισμού συλλαμβάνεται από τους λα- 
µπτήρες, διεγείρει τα υλικά εντός των σωλήνων καιτους κάνει να φωταυγούν. Απότην άλλη µε- 
ριά δίνει ελπίδες ότι σε λίγα χρόνια κάποιος νέος Τέσλα θα µπορέσει να βρει την πατέντα µετα- 
φοράς ηλεκτρισμού µέσω τού αέρα. 

ἘἙως τότε αλίµονο σε εκείνους που ζουν κοντά σε καλώδια υψηλής τάσης κι έχουν στα σπίτια 
τους λαμπτήρες φθορισμού. Το ζήτηµα δεν ολοκληρώθηκε εδώ. Προχωρώ σε ειδική τεχνική 
ανάλυση στο κεφάλαιο µε τίτλο Η πραγματικότητα πίσω από τις «4 αλήθειες ἅ τα 7 ψέματα για 
τις λάμπες εξοικονόμησης», ενώ θεωρώ σηµαντικό να διευκρινίσω ότι σχεδόν κάθε κεφάλαιο 
αυτού τού βιβλίου επεξηγεί µε πλήρη επιστημονική τεκμηρίωση αμέτρητα άλλα τεχνικά, και όχι 
µόνο, μειονεκτήματα των λαμπτήρων «οικονοµίας». 
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Τα κρυφά (και πολλά) μειονεκτήματα µετη χρήση λαμπτήρων «οικονοµίας» 


Αντίο στους ανεμιστήρες (εξοικονόµησης ενέργειας) µετους λαμπτήρε 
«εξοικονόμησης»! 


Ερε µάνα µου!», που θάλεγε καιο Καραγκιόζης... 


Οι καταναλωτές που θα αλλάξουν το είδος φωτισμού των οικιών και γραφείων τους από τους 


Ημµεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας και η υπέροχη φυσική δροσιάπου επιτυγχάνεται µετους ανε- 

µιστήρες οροφής είναι πολύ γνωστή. Η αναγκαστική καθιέρωση των λαμπτήρων εξοικονόµησης 

ενέργειας θα καταργήσει τους ανεμιστήρες οροφής, (που επιτυγχάνουν τεράστια εξοικονόμηση 
ενέργειας). Τραγέλαφος... 


λαμπτήρες πυράκτωσης σεΣ.Λ.Φ.θα υποχρεωθούν να αλλάξουν το 509633 έωςτο Ί0096των φω- 
τιστικών τους, εάν διαθέτουν ανεμιστήρα οροφής, επειδή θα πρέπει να αγοράσουν άλλο ανεµι- 
στήρα ειδικών προδιαγραφών και να χρησιμοποιήσουν ειδική λάμπα οικονοµίας! 

Αυτή η επιπλέον δαπάνη είναι µια ακόµα κρυφή παράµετροςτων δυσλειτουργιών των υδραργυ- 
ρικών λαμπτήρων για την οποία είναι πλήρως ανενηµέρωτοι οι καταναλωτές. 

Το ηλεκτρονικό µέρος των λαμπτήρων εξοικονόμησης, αναπτύσσει υψηλή θερµοκρασία. Έχει 
ήδη παρατηρηθείτο φαινόμενο πολλοί Σ.Λ.Φ.να διακόπτουν πρόωρατη ζωήτουςλόγωτής Φθο- 
ράς που υφίσταται το ηλεκτρονικό κύκλωμα, ενώ έχει παρατηρηθεί ακόµα και καύση των ηλε- 
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Τα κρυφά (και πολλά) μειονεκτήματα µε τη χρήση λαμπτήρων «οικονοµίας» 
κτρονικών μερών των Σ.Λ.Φ. µεόλεςτις επικίνδυνες προ- 
εκτάσεις που αυτό συνεπάγεται. 

Ἠδη στην ΕΕ θα απαγορεύεται σταδιακά η πώληση λα- 
µπτήρων πυράκτωσης απότο Σεπτέμβριο τού 2009 ανα- 
γκάζονταςτους καταναλωτέςνα αγοράσουν είτελαμπτή- 
ρες αλογόνου, (θα απαγορευθούν και αυτοί στην πορεία) 
είτε συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού. Φωτιστικά όπως το ανωτέρω δεν 

Ωστόσο τα προβλήµατα µε τους Σ.Λ.Φ. δεν έχουν λυθεί «αντέχουν» τους ΣΛΦ 
και είναι πολλά. Ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα που 
αποκαλύφθηκε στη διάρκεια τής χρήσης τους ήταν η 
αδυναμία των Σ.Λ.Φ. να «ζήσουν» µαζί µε ανεμιστήρες οροφής. 

Οι οικολογικές οργανώσεις διαφηµίζουν για δεκαετίες την ανάγκη τοποθέτησης ανεμιστήρων 
οροφής, µε στόχο να µειωθεί η κατανάλωση ενέργειας από την υπερβολική λειτουργία των συ- 
στηµάτων ψύξης. Ταυτόχρονα διαφηµίζουν την τοποθέτηση των Σ.Λ.Φ., πάλι µε στόχο να μειωθεί 
η κατανάλωση ενέργειας. Φυσικά δεν είναι δυνατή η συνύπαρξη των ανωτέρω δύο, κάτιπου δεί- 
χνειτι συμβαίνει όταν δεν γνωρίζει η αριστερά τι ποιεί η δεξιά. 

Ο γίγαντας των ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών «ε6ηεΓα[ Εἰεείηίς, ακριβώς η ίδια εται- 
ρεία που είχε αναγγείλει πως µπορεί να κατασκευάσει λαμπτήρες εξοικονόμησης 4 φορές αποδο- 
τικότερους αναιρώντας αυτήτην παράλογη φασαρία µετουςΣ.Λ.Φ. 55-39 αναφέρει ότιοιυδραρ- 
γυρικοί λαμπτήρες µε ηλεκτρονικό κύκλωμα εκκίνησης, δηλαδή αυτοίπου υπάρχουν παντού δεν 
πρέπει να τοποθετούνται σε φωτιστικά σώματα που υπόκεινται σε κραδασμούς, όπως οι ανε- 
µιστήρες οροφής,ό5) οι πόρτες γκαράζ, κ.α. επειδή το ηλεκτρονικό κύκλωμα θα καταρρεύσει. 
Ιδού όσα αναφέρει η (Ε, σε πείσμα ορισμένων παραγωγών ανεμιστήρων, οι οποίοι ισχυρίζονται 
ότι οι ανεμιστήρες οροφής είναι συµβατοί µε «οικονομικές» λάμπες, αλλά προσέξτε, όχι µε όλες, 
αλλά µε κάποιες εἰδικών προδιαγραφών. 

«δ.(απ/µ5θα (ΕΙ ἵπ αρρ[ἰςαίίοης ἱπνο]νίπα νἱθγαίίοη 5ΗΙΕΠ ας αεθ[[]πα {αη οΙ Φαίασο ἀοοί ΟΡΘΠΘΙ2 

-(μιγδηί]γ ἴτ ἰς ποῖ Γβεοπιππεπάεα ἵο µ56 (ΕΙ ς ἱπ νἰργαϊϊπο επνΙΓγοηπηεηϊς. ΝΙΟΓαΐίοη «8Η ζαμςε ἴῃθ 
αἰδςίγοηίςς ἰη {ῃπθ (ΕΙ. {ο {αἱ!». 

Μια ακόµα αλλαγή είναι επιβεβλημένη και σε εκείνα τα φωτιστικά που είναι ενσωματωμένα σε 
τοίχους ή είναι κλειστά από παντού, αν και η βιομηχανία προσφέρει ήδη κλειστά φωτιστικά «δι- 
απιστευμένα» για τη συνύπαρξη µετουςΣ.Λ.Φ.. Κάτιπου δεν απαλλάσσει από επιπλέον δαπάνες 
τους καταναλωτές, ούτε µειώνειτη δαπάνη ενέργειας καιτην έκλυση αερίων τού θερμοκηπίου µε 
την παραγωγή «ειδικών» φωτιστικών. 


Κραυγαλέες ανακολουθίες 

Χαρακτηριστικό δείγμα ελλιπούς μελέτης τού θέµατος αντικατάσταση λαμπτήρων πυρακτώσε- 
ως µε συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού (Σ.Λ.Φ)) αποτελούν, όλα τα πολιτικά κόμματα, αλλά και οι 
δύο κυριότερες και αξιόλογες κατά τα άλλα περιβαλλοντικές οργανώσεις ἄ{θ6εηρθεαςθ και Ν/ΝΝΕ. 

Για τα πολιτικά κόμματα δεν γίνεται λόγος, επειδή υπακούουν σε ποικίλες πιέσεις και «γραμμές» 
πλεύσης, που καθορίζουν την ατζέντα τους. Πα σοβαρές περιβαλλοντικές οργανώσεις, όπως 
οι προαναφερόμενες, το γεγονός αποτελεί δείγμα ανησυχητικής προχειρότητας και προτρέπει 
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Τα κρυφά (και πολλά) μειονεκτήματα µε τή χοήση λαμπτήρων «οικονοµίας» 
τους καταναλωτές να ελέγχουν δυο καιτρεις φορέςτις «πράσινες» προτάσεις πριν υιοθετήσουν 
οποιαδήποτε από αυτές. 

Είναι ενδεικτική η δήλωση τού κ. Αχιλλέα Πληθώρα από τη ΛΝΙΛΝΕ σε αθηναϊκή εφημερίδα το 
2009.33 «...Οι ανεμιστήρες οροφής αποτελούν την καλύτερη λύση για θερμοκρασίες έως και 35 
βαθμούς Κελσίου. Είναι πιο υγιεινοί, πιο οικονομικοί και πιο φιλικοί προς το περιβάλλον από 
οποιοδήποτε κλιματιστικό. Σε συνδυασμό δεµετην τοποθέτηση σκιάστρων στα παράθυρα µπο- 
ρούν να καταργήσουν τον κλιματισμό»! 

Παρόμοιες αντιφατικές συμβουλές δίνει και η ἀ{θ6θ6ηρθαςθ. Στην ίδια ιστοσελίδα” που προτεί- 
νει αλλαγή των λαμπτήρων πυράκτωσης µεΣ.Λ.Φ. βλέπουμε καιτην πρόταση χρήσης ανεµιστή- 
ρων οροφής για να εξοικονοµήσουµε χρήματα και να βοηθήσουμε το περιβάλλον... 

Ένα ακόµα πρόβλημα των Σ.Λ.Φ. είναι η αδυναμία των περισσότερων να τοποθετηθούν σε σύ- 
στηµα αυξομείωσης τής θερμοκρασίας (αἰπιπιει), κάτι που σηµαίνει επιπλέον δαπάνη για τους 
καταναλωτές. 

Βλέπουμε λοιπόν ότι οιλαμπτήρες εξοικονόμησης, πέρα από τα προβλήµατα υγείας, τα χημικά 
που εκλύουν, τις υπεριώδεις που εκπέµπουν, την ανύπαρκτη ανακύὐκλωσήτους καιτο µεγάλο οι- 
κονοµικό κόστος που που επισυµβαίνει σε περίπτωση θραύσης τους, να έχουν κρυφές παραμέ- 
τρους δαπάνης και τοπικής περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, που αγνοούν οι καταναλωτές. 

Μια άλλη κρυφή παράμετρος δαπάνης είναι η αδυναμία συνύπαρξης των Σ.Λ.Φ. µε συσκευές 
πουτις αφυπνίζουν ήτις σβήνουν σε συγκεκριμένη ώρα ή µε φωτοκύτταρα. Οι καταναλωτές κιν- 
δυνεύουν να βρεθούν προ µεγάλων εκπλήξεων εάν δεν λάβουν υπόψη τους και αυτή την παρά- 
µετρο των υδραργυρικών λυχνιών. 

Αξίζει ειδικής µνείας ρεπορτάζ των «Νιου Πορκ Τάιμς» στο οποίο φιλοξενήθηκε ειδικός επί των 
φωτιστικών και τού φωτισμού, ο οποίος παροµμοίασε την προσπάθεια να µπουν οι Σ.Λ.Φ. στις 
θέσεις των λαμπτήρων πυράκτωσης, σαν την προσπάθεια να µπει τετράγωνος πάσσαλος σε 
στρογγυλή τρύπα....3) 

Μεθερμηνευόµενοτο ρητό τού κ.Ώομ σηµαίνει επιπλέον δαπάνες και πρόσθετα αέρια τού θερ- 
µοκηπίου. Έτσι κατανοούµε καλάτι σηµαίνει λαμπτήρες εξοικονόµησης ενέργειας. 

Εξοικονόµησης; 


32 "Αγκάθια νέας τεχνολογλιας στα Χλιματιστικά", τοῦ Χάρη Καρανίκα, "Τα Νέα" σελ. 14., 10.6.2009. - Πρ://ηννννἴαπεα.στ/ἀο[αι1έ. 
αδρ)ριάΞ2όχε(Ξ! ἁτατΙςξ4521150 
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Η πραγματικότητα πίσω απότις «4 


αλήθειες ἅτα 7 ψέματα γιατις λάμπες 


εξοικονόμησης» 


Το κείµενο που ακολουθεί µε τίτλο: «4 αλήθειες δ 7 ψέματα για τις λάμπες οικονοµίας», δηµοσι- 
εύθηκε στην «Καθημερινή», στις 4.4.2008, ύστερα από ρεπορτάζ τής δημοσιογράφου Τάνιας 
Γεωργιοπούλου. Ρωτήθηκε ένας ειδικός επί τού θέµατος των λαμπτήρων «οικονοµίας», ο καθη- 
γητής ενεργειακού σχεδιασμού στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας κ. Άρης Ἰσαγκρασούλης, ο οποίος 
προσπάθησε να απαντήσει σε προβληματισμούς καταναλωτών σχετικά µε την τοξικότητα, και 
άλλα θέµατα των λαμπτήρων «οικονοµίας». Δυστυχώς, µε τις απαντήσεις που έδωσε έθεσε σε 
κίνδυνο την υγεία των καταναλωτών, ενώ παράλληλα στα περισσότερα σηµεία οι απαντήσεις 
του δείχνουν είτε άγνοια, είτε αποσιώπηση κρίσιμων δεδοµένων. Επειδή οι απαντήσεις του συνέ- 
τειναν κατά πολύ στην παραπληροφόρηση των καταναλωτών, δεδομένου ότι αυτό το ρεπορτάζ 
αναπαράχθηκε ευρέως, θεώρησα αναγκαίο να υπάρξουν 11 σχόλια, που το κάθε ένα από αυτά 
αντιστοιχεί στις απόψεις τού κ. Καθηγητή, βασισμένα στην έρευνα τής υπάρχουσας επιστηµονι- 


κής βιβλιογραφίας. 


Της ΤΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ 


Τι συμβαίνει τελικά µετους λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας; Σώζουν το περιβάλλον, 
αλλά προκαλούν προβλήµατα υγείας, όπως υποστηρίζει ηλεκτρονικό μήνυμα που κυκλοφορεί;Ο 
καθηγητής Ενεργειακού Σχεδιασμού στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, κ. Αρης Τσαγκρασούλης, δίνει 
τις απαραίτητες διευκρινίσεις. 


1.Οιλαμπτήρες Χαμηλής ενέργειας καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια-------- ὙδΑλήθεια 
Παράγουν το ίδιο φως καταναλώνοντας λιγότερη ενέργεια. Οι λαμπτήρες πυρακτώσεως 
λειτουργούν σαν σόµπες. Παράγουν κυρίως θερµότητα και δευτερευόντως φως, όπως ακριβώς 
και ένα θερµαντικό σώµα µε αντιστάσεις. Ετσι, οιλαμπτήρες Χαμηλής ενέργειας καταναλώνουν 
4-5 φορές λιγότερη ενέργεια. 


1ο Σχόλιο; 
1ο. Συνιστά παραπληροφόρηση ότι η κατανάλωση ενέργειας είναι 4-5 φορές λιγότερη. Από την 
άλλη µεριά εάν οιλαμπτήρες «οικονοµίας καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια εξαρτάται από ποικίλες 
συνιστώσες. Οι κυριότερες είναι: α) Η διάρκεια τής χρήσηςτους. Ένα θέµα που αφορά κυρίωςτους 
1 Πιρ:/ ΑΝ) ΚαἰπιπιοτίπΙ.στ/Φἀσοσι/ κ’ ατγίο]ες Καίποοπιπιοπ 1 04/04/2008 1287326 
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Η πραγματικότητα πίσω από τις «4 αλήθειες ἆ τα 7 ψέματα γιατις λάμπες εξοικονόμησης» 


Εἰπππκωα 


ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΧΛΜΗΛΗΣ 
ΚΑΙΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
(6Η) Υποδείξεις ασφαλείας 

Προσοχή! 


1, Αλλάξτε τη λυχνία µόνο εφόσον ἐχει διακοπεί η παροχἡ ρεύµατος! 

2. Πριν απὀ την αλλαγἡ αφήστε τη λυχνία να κρυώσει. ι 

8. Προστατεύετε τη λυχνία απὀ την υγρασία. 

4. Μη λειτουργείτε Φθαρμένες λυχνίες. 

5. Σε ακατάλληλη χρήση ακυρώνονται όλες οι απαιτήσεις ευθύνης για βλάβες 
σε ἆτομα και αντικείµενα. 

6. Αντικαθιστάτε και λειτουργείτε τη λυχνία µόνο σύμφωνα µε τα στοιχεία του 
κατασκευαστή. 

7. Κίνδυνος θραυσµάτων µέσω εσωτερικής θραύσης! Ποτέ µην ανοἰγετε τη 
λάμπα. 

8. Τηρείτε και µην χρησιμοποιείτε υψηλότερη ἡ χαμηλότερη τάση απὀ την 
επιτρεπτή τάση λυχνίας, επίσης τηρείτε τα στοιχεία συχνότητας και 
απόδοσης της λυχνίας. 

9. Για το βίδωµα - ξεβίδωμα µην πιάνετε το γυάλινο ἐμβολο. 

10, Δεν ενδύκνειται για λειτουργία µε ροοστάτες φωτισμού, ηλεκτρικούς 
διακόπτες, φωτοκύτταρα, χρονοδιακόπτες και ηλιακούς διακόπτες. 

11. Μην χρησιµοποιείτε λυχνίες οι οποίες δεν αντιστοιχούν στις απαιτήσεις ή τις 
υπερβαίνουν. 


Υποδείξεις για την προστασἰα του περιβάλλοντος 

Οι παλιὲς ηλεκτρικές συσκευές εἶναι πολύτιμα υλικά και συνεπώς 

δεν έχουν θέση στα οικιακά απορρίμματα! Θα θέλαμε λοιπὸν 

να σας παρακαλέσουµε να µας υποστηρϊξετε συμβάλλοντας 
- ενεργἁ στην προστασἰα των πρώτων υλών και του περιβάλλοντος 

παραδίδοντας τη συσκευἠ αυτή στις υπηρεσίες ανακύκλωσης 

-εφόσον υπάρχουν. 


Ητελευταία παράγραφος από 
το φύλλο οδηγιών λαμπτήρα 
«οικονοµίας», κατά σαφή παρα- 
βίαση τού νόµου δεν αναφέρει 
το παραμικρό για την επικίνδυ- 
νη φύση τού υδραργύρου. Αντί 
τούτου η περιγραφή ίσως ὠθήσει 
κάποιους που δεν γνωρίζουν περί 
τίνος πρόκειται, να συλλέξουν τα 
σπασμένα υλικά πιστεύοντας ότι 
πρόκειται για κάτι που έχει αξία 
ανταλλαγής... Η παραπληροφόρηση έχει 
τέτοια έκταση, που 
ίσως δούµε άτοµα να κλέβουν 
τις «οικονομικές» από τα σηµεία 
περισυλλογής γιανα πουλήσουν 
τα «πολύτιμα» υλικάτους. 


καταναλωτές καιτους παραγωγούς ηλεκτρισμού. 

β) Η διάρκεια τού πλήρη κύκλου ζωήςτουςπου 
περιλαμβάνειτον σχεδιασμό, την εξόρυξη υλικών, 
την παραγωγή, τη µεταφορά, τη χρήση καιτην 
ανακύκλωση. Για τη δεύτερη συνιστώσα δεν υπάρχει 
ούτε µία έρευνα που να εισάγει στις εξισώσεις της 
όλεςτις φάσεις που αναφέρω. Άρα δεν γνωρίζουμε 
τα αληθινά µεγέθη, παρά µόνο τα ψευδή, αυτά 
δηλαδή που υποστηρίζονται από το είδος τής πλέον 
συστηματικής απολύτως παραπλανητικής διαφήμισης 
που έχει γίνει ποτέ στην ιστορία για ένα προϊόν 
σε βάρος άλλων, µετη συνεισφορά κορυφαίων 
οικολογικών οργανώσεων, τής Ε.Ε.,των ΗΠΑ, τού ΟΗΕ, 
τραπεζών που δίνουν δάνεια για την αγορά τους και 
σχεδόν όλων των κρατών µετην αγαστή συνεργασία 
πολυεθνικών. 

Οιλαμπτήρες «οικονοµίας αποκλειστικά και µόνο 
στη φάση χρήσηςτους δαπανούν λιγότερη ενέργεια, 
αλλά αν σηκώσουμε το ρυπαρό χαλίτους θα δούµε 
τη συστηματική παραπληροφόρηση, καθώς δεν 
υπολογίζονται πλήθος άλλων παραγόντων οι οποίοι 
αναφέρονται στο επόμενο 
Εκείνο που δεν πληροφορούνται οι καταναλωτές 
είναι ότι στην πραγματικότητα κανείς δεν γνωρίζει 
αυτό που αφορά όλους, επειδή σχετίζεται άµεσα µε 
τη ζωή μας, Εάν δηλαδή οι λαμπτήρες «οικονοµίας» 
δαπανούν συνολικά περισσότερη ή λιγότερη ενέργεια, 
συγκριτικά µετους λαμπτήρες πυράκτωσης, επειδή 
όλες οι συγκριτικές µελέτες που έχουν διεξαχθεί, είτε 
εμπεριέχουν τραγικά λάθη, είτε δεν εισάγουν κρίσιµες 
παραμέτρους, µε αποτέλεσµα να µην εξάγονται σωστά 
αποτελέσµατα. Δείτε αναλυτικότερα τα σχετικά θέµατα 
Σχετικά µετη λιγότερη κατανάλωση κατά 4-5 
φορές που (υποτίθεται) ότι πετυχαίνουν οι λάμπες 
«οικονοµίας»: Αυτό μεθερμηνευόµενο σηµαίνει ότι µια 
λάμπα πυράκτωσης των 60 ΥΝαϊί έχει ως ισοδύναμή 
της µια λάµπα «οικονοµίας» γύρω στα 11 Λαἴτ. 
Πολλαπλασιάζοντας 5 φορέςτο 11 (5Χ11:55) 
βρισκόμαστε κάπου κοντά στα 60 ΝΝαϊϊ. Με αυτό τον 


τρόπο θεωρείται ότι γίνεται η περιβόητη οικονομία, κατά τέσσερις έως πέντε φορές. Κάτιπου δεν 
έχει καµία σχέση µετην πραγματικότητα αν και εμπεριέχεται στους αρχικούς υπολογισμούς τής 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία ωστόσο δηλώνει ότι η κατανάλωση ενέργειας, δεν είναι 4-5 φορές 


2 Πιρ://οµτορα.ει/Ταρίά/ρτεςςξεἰεαξςοςΑοίίοπ.ἀο3Γ6ΓΟΙ6ΠΟΕΞΜΕΜΟ/ΟΟΘ/36ξδδ4:ΓοιπιαΞΗΤΜΙ δασοεάξ0δεΙαΠπσµασοξΕΝ Δείτε την ενότητα Ὁ. 


Οοπιραοί Πιοτεςοσηί (0ΕΙ:5) 
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Η πραγματικότητα πίσω από τις «4 αλήθειες ἅ τα 7 ψέματα γιατις λάμπες εξοικονόμησης» 


Η απεικόνιση λάµπας «οικονοµίας»µε σαφή 
υπονοούµενο επικινδυνότητας από κύ- 
ριο άρθρο τής αμερικανικής εφημερίδας 
«Ουάσιγκτον Τάιμς», το οποίο επέκρινετην 
υποκρισία τού κ. Ομπάμα, όταν από τή µια µε- 
ριά υποστήριζετη χρήση «οικονομικών» και 
από την άλλη διακήρυσσε ότιθα προστατέψει 
τα παιδιά τής Αμερικής από τον υδράργυρο... 
μιίρ://ννννν.νναςμἰπαίοηί{πῃθς.«οΠΊ/ΠενΥ5/2012//αη/27/ 
οδαπασίννςέγ- 
ΙΙσηί-θι/0-[οσίς/ 


μμ ήτα ποπ: ΕΙ Ιππί πιήςς 
οσππ Γαπιβίο Ίο ΤΠΕ 
ἸλαξΠπιππίαπ Τίπιςς 


λιγότερη αλλά 3-5.9 Εδώ έχουµε διαφορά δύο μονάδων γιατη χρήση µιας λαμπίτσαςτων 11 Ναϊί η 
οποία δεν είναι άξια λόγου, αλλά γιατα δισεκατομμύρια λαμπτήρων - µόνο - τής Ευρώπης, τα µεγέθη 
μετατρέπονται σε τεράστια. 

Ωστόσο, σε άλλο ντοκουμέντο Ὅ τής Ε.Ε. για το ίδιο θέµα, βλέπουμε ότι ακόµα και οι υπηρεσίες της 
ψεύδονται ὠμά (µπαίνοντας στο παιχνίδι τής διαφήμισης των λαμπτήρων «οικονοµίας»)), καθώς 
αναφέρουν διαφορετικά και σαφώς μικρότερα αναλογικά µεγέθη. Το καταπληκτικό είναι ότι ακόµα 
και αυτά τα μικρότερα µεγέθη είναι ψευδή(/) επειδή είναι καλά γνωστό ότι η αντιστοιχία κατανάλωσης 
ενέργειας δεν είναι 3 έως 5 φορές, αλλά συνήθως µόνο 3 (ναιτρεις) φορές για κάθε λάμπα," 6 
χωρίς βεβαίως να συνυπολογίζονται πλήθος παραγόντων, που αναφέρω σε άλλα σχόλια, οι οποίοι 
καθιστούν την εγκατάσταση και χρήση µιας «οικονοµικής» πολύ δαπανηρή ενεργειακά, αλλά και 
δύσκολο όσο και δυσβάστακτο πείραμα γιατους καταναλωτές. 

Πάντως, ακόµα και η ΕΕ η οποία λειτουργεί ὡς μηχανισμός προπαγάνδας και προώθησηςτων 
συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού, αναφέρει χωρίς περιστροφές: «Οι καταναλωτές πρέπει να ελέγχουν 
το προϊόν (τη λάμπα) διαβάζοντας όσα αναφέρονται στο περιτύλιγμα για να πληροφορηθούντην 
κατάλληλη αντιστοιχία φωτός που παρέχουν. Πρόσφατα εμφανίζονται συχνά υπερβολικοίισχυρισµοί 

ια την εκροή φωτός των Σ.Λ.Φ. (δηλαδή ότι µια λάμπα Σ.Λ.Φ. 11-12 γαι εἰναιισοδύναμη µε µια λάμπα 


πυράκτωσης των 60 γα:ί, κάτι που δεν είναι αληθινό»! 


Άραγε δεν έχει διαβάσειτις δηλώσεις τής ΕΕ ο κ. καθηγητής οι οποίες τον διαψεύδουν; 
Παραθέτω τα λόγια ενός ανεξάρτητου ειδικού στο χώρο τού φωτισμού, ο οποίος αποκαλύπτει µετη 
δική του ωµή γλώσσατο παραμύθιτής εξοικονόμησης ενέργειας: 

«Μια λάμπα πυράκτωσης των 100 γ/αϊί αποδίδει 1.500 λούμεν. 0Ο συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού 


3. Πιρ:/πεν”ς.Ὀὓς .εο.Κ/2/11/δ406923.5ίπι 

4 ΠΠρ:/οπτορα.οι/ταριά/ρτος»Ε εἰεβδοςΑο(ίοπ.ἀο-ΤεΓεΓΟΠΟΕΞΜΕΜΟ/ΟΘ/113 - Σε αυτό το ντοκουμέντο η εξοικονόμηση ενέργειας για τους λα- 
µπτήρες "οικονομίας" έχει κατέβει από το 3-5 στο 4. Δείτε την ενότητα ΤΗ. 15 ἴέ ίππο ἴπαί οοπιραοί Ιαππρς ρτοάιιοο Ίεςς Ισ]ί ἴπαπ Ιποαάσςοεηίς) 

5. Πρ://ννννν.]το.τρί οάα/ρτοσταπις/ΝΓ/ΡΙΡ/ΡΡΕ/ΝΙΕΝΝ/ΡΕΚ 9Β. ΟΕΙ.ρά!ΐ Δείτε στη σελίδα 4 την ενότητα: Ρογίοιπιαπος ΟΠαΓασίετίςίίος. 

6 Ππρ://Ννν/ννρη|.σον/πιαἰπ/ριὈΙσαίΙοης/εχίεΓΠα/{οσμπίοα| τεροτί5/ΡΝΝΙ 15730 ράΓ - (Σ.τ.Χ.Μ.: Ἡ εργασία αυτή είναι άκρως µεροληπτική υπέρ 
των λαμπτήρων "οικονομίας" ὠστόσο αναφέρει σαφώς κάτω από τον υπότιτλο: "Α Ροϊπί οἳ Ρατοµαςο Γἱςρίαγ (ναί Τα (ο Υοιι"...ότι "οι συµπα- 
γείς λαμπτήρες φθορισμού παράγουν µόνο τρείς φορές περισσότερο φως από µια λάμπα πυράκτωσης" και όχι 5 φορές, όπως αναφέρει ο 
καθηγητής κ. Τσαγκρασούλης). 

7. Πίρ:/ειτορα.ει/ταρἰά/ρτεςςξεἰεαδεςΑοίίοη.4ο2ΓΕΓΕΓΕΠΟΣΞΜΕΙΜΟ/09/36δδε[οιπιαΞΗΤΜΙ διαρεάξθδεΙαΠσΙασεΞΕΝ - Δείτετα σχετικά κάτω από 
τον υπότιτλο: Π.3. ΟπαπΗἴγ οἳ Η6Ηί - Ις 1{ τας (παί οοπιραοί Πποτοδοεηί Ιαπ1ρ5 ργοάισε εςς Πσί ἴπαπ οοπνοπίίοπα| Ιποαπάεςορηίς 
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Η πραγματικότητα πίσω από τις «4 αλήθειες ἆ τα 7 ψέματα γιατις λάμπες εξοικονόμησης» 


(Σ.Λ.Φ.) δίνειµε ένα Ναί 60 λούμεν. Τότε χρειαζόμαστε έναν Σ.Λ.Φ.των 30 Ναί (30Χ60Ξ-1.δ00 λούμεν) 
για µια λάμπα πυράκτωσης των 100 γαϊί. Τα μαθηματικά που χρησιμοποιώ μού δείχνουν ότι ένας Σ.Λ.Φ. 
χρησιμοποιεί 3096 από την ενέργεια που χρησιµοποιείµια λάµπα πυράκτωσης (για να δώσει το ίδιο φως) 
και όχι 25096, όχι 2096 και σε καμία περίπτωση 12,590. Οποιοσδήποτε υποστηρίζει ότι ένας Σ.Λ.Φ. 18ΥΝ είναι 

ισοδύναμος µε µια λάμπα πυράκτωσης των 1009/ απλά προσπαθείνα σας εξαπατήσει».δ (Η υπογράµµιση 

δική µου). 

Και όµως, αυτή η παραπληροφόρηση είναι συστηματικό και καθημερινό γεγονός, είτε σε διαφημίσεις, 
είτε σε άρθρα που εμφανίζονται στα ΜΜΕ, είτε στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο, όπου παρατηρούμε να 
τονίζεται ψευδώς ότι µια λάµπα «οικονοµίας των 18)Ν εἰναιισοδύναµη µε λάµπα πυράκτωσης των 

100ΥΝ.Ο19 
Στο ζήτημα εάν οι λάµπες πυράκτωσης είναι καλύτερες «σόµπες» απότις «οικονομικές» η απάντηση 
είναι ένα σαφές και µεγάλο ΝΑΙ. Ναι είναι (και) σόµπες επειδή παράγουν 9090 θερμότητα και 10960 
φως, ενώ οι«οικονοµικέςο παράγουν θερμότητα, που ποικίλει πολύ, ανάλογα µετη µάρκα. Βλέπουμε 
δηλαδή λάμπες «οικονοµίας» µε την ίδια ισχύ σε )Λαϊί, να εκπέµπουν θερµοκρασία που διαφέρει 
ακόµα και δεκάδες βαθμούς Κελσίου! Ορισμένες µάλιστα εκπέµπουν έως και 7590 θερμότητα, δηλαδή 
λίγο μικρότερη από το 9096 των λαµμπτήρων πυρακτώσεως. 

Ωστόσο, ένας παράγοντας που αγνοείται, είναι ότι η επιπλέον θερμότητα που χάνεται απότους 
λαμπτήρες πυράκτωσης, από τη στιγµή που αντικατασταθούν και στον ίδιο χώρο τοποθετηθούν 
«οικονομικές», πρέπει να αναπληρωθεί µε αυξημένη χρήση θερµαντικών σωμάτων. Με άλλα λόγια 
δαπανάται ενέργεια και παράγονται θερµοκηπιακά αέρια µετην αυξημένη χρήση θερµαντικών 
σωμάτων, ακριβώς αυτό που υποτίθεται ότι επιδιώκουμε να αποφύγουμε εγκαθιστώντας 
«οικονομικές λάμπες. Δείτε αναλυτικότερα το σχετικό θέµα. 


2. Διαρκούν περισσότερο-------- ὙδΑλήθεια 
Εχουν διάρκεια ζωής από 6.500 ώρες έως και 10.000 ώρες σε σχέση µε 
µια απλή λάμπα πυρακτώσεωςπου αντέχει περίπου 1.000 ώρες. 


20 Σχόλιο: 
Η απάντηση δεν σχετίζεται µε πραγματικότητα. Η διάρκεια ζωής µιας λάµπας πυράκτωσης είναι δυ- 
νατό να αυξηθεί θεαματικά. Εάν γίνει χρήση µειωτή φωτός (αἰπιπιει) μειώνοντας την ισχύ της µόνο 
κατά 5 ΥΝαΐἴ, µπορεί να λειτουργεί για µεγάλο διάστηµα, ακόµα και έως δέκα χρόνια, ) Σήµερα υπάρ- 


δ Παρ://6οιπά.ννεςίποςί.οοπα/αΠ]ο]ες/ΠηοαπάεδοεηπίΠίπι (Δείτε κάτω από τον µεσότιτλο: «Ι1ἴε 6ραη ὃς δίαπάαιάς»). 

9 Πίίρ:// ην. Πορ-Ζ.ΡΙ/5είεπος/1101-2010-09-01-06-18-41 

10 Στ.Χ.Μ.: Ένας συντονιστής ιστοσελίδας φανατικός υποστηρικτής των λαμπτήρων "οικονομίας" αποκαλύπτει τη µεγάλη κοροϊδία σε 
βάρος των καταναλωτών. χωρίς πιθανώς να το αντιλαμβάνεται. Ιδού όσα αναφέρει για την πραγματική αναλογία σε Ναί. 

"Μια άλλη παράμετρος που έχει σχέση µε την αντίληψη του φωτός είναι τα αναγραφόµενα ψαά και η αντιστοίχιση τους µε τα γναίί της 
πυράκτωσης. Εδώ. εγώ δεν παίρνω υπόψιν µου τοτι γράφοῦν, πι ας λένε ότιτα Ίππιεῃ είναι µετρημµένα -που πιθανότατα είναι. Σημασία έχει 
η αίσθηση και είναι σαφώς αντιληπτό ότι οι ἠλεκτρονικές λάμπες φωτίζουν λιγότερο -από την υποτιθέμενη αναλογία τους! Αν θέλετε πχ να 
αντικαταστήσετε µια λάμπα πυράχτωσης Ι00ΥΝ (που στην περίπτωση αυτή η ανάλογη ηλεκτρονική λάμπα είναι εκείνη των 20) θα πρέπει 
να πάρετε (κατά τη γνώµη μου) τουλάχιστον 2/7 σε ηλεκτρονική! Το δοχίµασα και µε "χρυφή" αλλαγή λάμπας στο σπίτι µου και αµέσως οι 
δικοί µου µου είπαν "τι έπαθε η λάμπα και δεν ανάβει καλά:" για τις λάμπες των 20 και 238. Μετα 27/τους ξεγέλασα λίγο. και πάλι όµως 
µετά από λίγο µου παραπονέθηκαν ότι δεν βλέπουν καλά. Και µόνο µετα 33), εκεί πραγματικά δεν κατάλαβαν καθόλου την αλλαγή! Και 
µιλάω για επώνυµη λάμπα γιατί οι πο παπιε αποδίδουν λιγότερο για τα ίδια ἡλαίε. 

Οπότε: για 100Ν//----»21 - 33 για να µην αισθάνεστε τυφλοπόντικες!" 

Πίέρ:/χατὶςείο.στ/ν]οννίορίς .ΡΠΡ2ΓΞΤδόΞ11270 

1Η Στ.Χ.Μ.: Ο ισχυρισμός για μακρά διάρκεια ζωής των λαμπτήρων πυράκτωσης δημοσιεύθηκε στους "Νενν Ὑοικ Τίπιος", σε συ- 
νέντευξη τού Ηοννατά Βταπάξίοι, κορυφαίας προσωπικότητας στο ζήτημα τεχνητού φωτισμού. ο οποίος στη μακρά καριέρα του έχει 
ασχοληθεί µε χιλιάδες κλασικά έργα φωτισμού όπως το φωτισμό τού Αγάλµατος τής Ελευθερίας στη Νέα Ὑόρκη και έχει βοηθήσει 
στο να θεσμοθετηθούν το 1980 οι κανονισμοί των ΗΠΑ για το σχεδιασμό κτηρίων µε ενεργειακή απόδοση. - Περ:/στεεπ.Ρ]ορς.πγίίπιος. 
εοπι/2009/04/24/4-ἀείεπςε-οί-ίπε-ἰπεαπάεςοεπί-[1ρΠί-Όι]δ/ 
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Η πραγματικότητα πίσω από τις «4 αλήθειες ἅ τα 7 ψέματα γιατις λάμπες εξοικονόμησης» 
χουν στην αγορά λαμπτήρες πυράκτωσης απὀ εταιρείες που δεν υπακούν σε καρτέλ, οι οποίοι διαρ- 
κούν πάνω από 10.000 ώρες!(3 
Αντίθετα η ζωή των λαμπτήρων οικονοµίας έχει παρατηρηθεί ότι είναι κατά πολύ μικρότερη από τα 
αναγραφόµενα στο περιτύλιγµα, ειδικά όταν βρίσκονται σε χώρους που το αναβόσβηµάτους γίνεται 
συχνότερα, ενώ η χρήση µειωτή φωτός/(σε όσες µπορεί να γίνει κάτιτέτοιο) µεταβάλλειτο φωςτους 
δραματικά προςτο χειρότερο, αυξάνει υπερβολικά έως καιτέσσερις φορές την κατανάλωση ηλεκτρι- 
σμού, ενώ το κόστος αγοράς τής «οικονοµικής» είναι πολλαπλάσιο. 

Επιπλέον ο κ. Καθηγητής δείχνει να αγνοεί πολλά σηµαντικά γεγονότα όπωςτη σκοτεινή ιστορία 
προγραμματισµένης βραχυβιότητας τού λαμπτήρα πυράκτωσης. Οι πρώτοι που παρήχθησαν διαρ- 
κούσαν το λιγότερο 2.500 ώρες και όχι 1.000 ώρες όπως συμβαίνει σήµερα. Ένας λαµπτήρας σεπυρο- 
σβεστική υπηρεσία τής Καλιφόρνιας λειτουργεί συνεχώς 111 χρόνια. Υπήρξαν πατέντες για διάρκεια 
ζωής των λαµμπτήρων πυράκτωσης έως 100.000 ώρες, οι οποίες δεν υλοποιήθηκαν ποτέ µέσω τής τα- 
κτικής που ακολουθούσετο καρτέλ Φοίβος. Επιπλέον, η ἄ6ησΓα[ Εἰεεῖῃίς ακύρωσετο 2008την παρα- 
γωγή λαμπτήρων πυράκτωσης οι οποίοι ήταν πολύ καλύτεροι από τους λαμπτήρες «εξοικονόμησης». 

Όλα αυτά έγιναν στο βωμό τού κέρδους χωρίς να σχετίζονται µε το τοξικό παραμύθι «εξοικονόµη- 
σηο» ενέργειας και «προστασίας» τού περιβάλλοντος, δύο υποτιθέµενα δώρα από τη χρήση «οικονο- 
µικών». Εν κατακλείδι, τα ισχυριζόµενα περί µακράς διάρκειας ζωήςτων «οικονομικών» και µικράς 
διάρκειας ζωής των λαμπτήρων πυράκτωσης δεν έχουν ουδεμία σχέση µε την πραγματικότητα. Η 
αλήθεια είναι εντελώς διαφορετική. Δείτε τα σχετικά θέµατα. 


3. Όλοι οι λαμπτήρες Χαμηλής ενέργειας είναι το ίδιο -------- ΣΜΨψέματα 


30 Σχόλιο: 
Εδώ έχουµε µια απολύτως σωστή απάντηση, πίσω από την οποία είτε αποκρύπτονται είτε 
αγνοούνται, αλλά κυρίως δεν αναφέρονται ορισμένα πολύ σηµαντικά δεδοµένα. Πράγματι, δεν 

είναι καθόλου όμοιοι ούτε καν ίσης ισχύος σε νΝαϊΐ και φωτεινότητα οι «οικονομικού». Διαφέρουν 
στα πάντα, ακόµα και στην περιεκτικότητα υδραργύρου. «Οικονομικές» τής ίδιας εταιρείας, και τής 
ίδιας ισχύος αποδίδουν διαφορετικό φωτισμό εξαιτίας τής διαφορετικής ποσότητας υλικών, κυρίως 

υδραργύρου, και σπάνιων γαιών που περιέχουν. Στην πραγματικότητα είναι τόσο διαφορετικές οι 
«οικονομικές ώστε οι γνώσεις ενός ηλεκτρολόγου µηχανολόγου ή τής µαντικής είναι απαραίτητες 
γιατους καταναλωτές. Παραθέτω κατωτέρω λίγα από τα κρίσιµα μειονεκτήματα χρήσηςτους. Δείτε 

το σχετικό θέµα για αναλυτικότερη ενηµέρωση. 


Αντίθετα µε την ευκολία που υπάρχει στην επιλογή ενός λαμπτήρα πυράκτωσης, όπου απλά µπορεί 
να σηκώσειτο χέριτου ο καταναλωτής και να διαλέξει από το ράφι κάποιον λαμπτήρα στην τύχη, 
στην περίπτωση των «οικονομικών»τα πράγματα συνιστούν γρίφο. Όταν κάποιος αποφασίσει να 

αγοράσει λαμπτήρα «οικονοµίας» θα πρέπει να έχειτις ιδιότητες μέντιουμ ήτις γνώσεις µηχανολόγου 

-ηλεκτρολόγου για να επιλέξειτο σωστό λαμπτήρα για το σωστό δωμάτιο και τη σωστή θέση. Είναι 
τέτοιο το χάος στην πληροφόρηση των καταναλωτών ώστε στις ΗΠΑ η Ομοσπονδιακή Επιτροπή 

Εμπορίου εξέδωσε κατάλογο 91 σελίδων(!) στον οποίο οφείλουν να συμμορφωθούν οι παραγωγοί. ὁ 

Επιπλέον θα πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές πολύ καλά τη γλὠσσατής χώραςτους. Στην Ινδία 
π.χ. το 40900 δεν γνωρίζουν ανάγνωση. Στο Πακιστάν το 5090. Στις ΗΠΑ υπάρχουν 32 εκατομμύρια 

ενήλικες που δεν έχουν γνώσεις τής βασικής αγγλικής γλώσσας. Σε σχετική έρευνα βρέθηκε ότι δεν 
12 ΠΗρ:// η /νν ναησιατάησγιεοπι/2012/10/επετβγ-εοπεειναίίοη-εκο-ρΠεῃ-ἱαΠπεῃες-εΠοΙΡΥ-5ανίηρ-Όι]0ς/ 

13. Πιρ://νηνν/ νναςΠπΙπρίοπί]πιος.οοπι/πεννς/2010/απ/25Η1σΠί-Ρα]0- σταὈΏοις-αί-Ιί-αραίπ/ 
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Η πραγματικότητα πίσω από τις «4 αλήθειες ἆ τα 7 ψέματα γιατις λάμπες εξοικονόμησης» 
καταλαβαίνουν (εάν χρειαστεί) πότε θα πάρουν το χάπιτους. Πριν ή µετά το φαγητότους. Αυτό 
σηµαίνει ότι δεν είναι σε θέση να ακολουθήσουντις οδηγίες χρήσης για τους λαμπτήρες «οικονοµίας» 
και κυρίωςτις οδηγίες καθαρισμού στην περίπτωση (τού συχνού φαινομένου) θραύσηςτους, κάτιπου 
συνιστά σαφές έγκλημα σε βάρος ειδικών οµάδων πληθυσμού. Ας δούμε µερικά άλλα από αυτά που 
έχω αντιληφθεί και αποτελούν μειονεκτήματα: 
1ο. Λάμπες «οικονοµίας µε την ίδια ισχύ σε )ΛΙα:ἴ, αλλά από διαφορετικούς παραγωγούς, διαφέρουν 
στην ποιότητα φωτισμού. Εάν δηλαδή τοποθετηθούν σε ένα χώροτέσσερις διαφορετικές µάρκες θα 
υπάρχουν τέσσερις διαφορετικές αποχρώσεις φωτισμού. 
2ο. Ο καταναλωτής απαιτείται να διαθέτει ειδικά φωτιστικά για να ταιριάξουν οι λάμπες «οικονοµίας». 
Π.χ. οι περισσότερες «οικονοµικέο δεν μπαίνουν σε κλειστά φωτιστικά γιατί δεν αντέχουν υψηλές 
θερμοκρασίες και άλλες (ελάχιστες) αντέχουν. Δεν τοποθετούνται επίσης σε βάσεις μπαγιονέτ. Μόνο 
στη Βρετανία υπολογίζεται ότι οι ιδιοκτήτες 24 εκατομμυρίων κατοικιών θα πρέπει να αλλάξουν τα 
φωτιστικά τους εγκαθιστώντας νέα για να ταιριάξουν µετις λάμπες «οικονομίας»!{3 


3ο. Ορισμένες «οικονομικές δεν αποδίδουν σε χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες και άλλες 
αποδίδουν. Ωστόσο, αν και η νεότερη τεχνολογία αμαλγάμµατοςτις βοηθά να αντέχουν πολύ υψηλές 
και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες δεν αποδίδουν την ίδια ισχύ φωτισμού στις θερμοκρασίες μεταξύ 
15-200 Κελσίου. Ταυτόχρονα αποδίδουν τη µέγιστη φωτεινότητα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες των 
150 Κελσίου και σε εκείνες που κυμαίνονται πάνω από 2090, µε άλλα λόγια μύλος... 


4ο. Σε ορισμένες λάµπες «οικονομίας» ισχύει ο χρόνος ζωής και σε άλλες αντί γιατις 10.000 ώρεςο 
χρόνος ζωήςτους είναι λίγους µήνες ή λίγες εβδομάδες! 
5ο. Ορισμένες εκπέµπουν συχνότητες που παρεμβαίνουν στη λειτουργία ηλεκτρονικών συσκευών και 
άλλες (οι λιγότερες) δεν εκπέµπουν. 


6ο. Πολλές εκπέµπουν επικίνδυνες ραδιοσυχνότητες (βρόµικο ηλεκτρισμό) που διαχέονται είτε 
µέσω τού αέρα, είτε µέσω των καλωδίων. Αυτό σηµαίνει ότι ακόµα και στο υπόγειο πολυκατοικίας 
εάν τοποθετήσουµε µια τέτοια λάμπα, θα διαχέει (µετο άναµµά της µέσω των καλωδίων) τη βρόµικη 
ακτινοβολία της (επικίνδυνες συχνότητες) ακόµα και στην ταράτσα τής πολυκατοικίας. 16 


7ο. Οι«οικονοµικέο διαφέρουν στο χρόνο που δίνουν τη µέγιστη φωτεινότητάτους, µετά το άναμµµά 
τους. Ειδικά εκείνες µε την τεχνολογία αμαλγάματος φθάνουν στη μέγιστη φωτεινότητα µετά 15 
λεπτά! 


8ο. Η συντριπτική πλειοψηφία «οικονοµικών» δεν είναι δυνατό να τοποθετηθούν σε χώρους όπου 
το άναµµα καιτο σβήσιµο των φώτων γίνεται πολύ συχνά, όπως π.χ. στους κοινόχρηστους χώρους 
πολυκατοικιών, επειδή θα ολοκληρώσουν τη ζωήτους σε πολύ σύντομο χρόνο. Όπως αναφέρει 
χαρακτηριστικά µια απότις πλέον έγκυρες συγκριτικές μελέτες, «οι καταναλωτές πρέπει να είναι 
ενήµεροι ότι η διάρκεια ζωής εξαρτάται από τα διαστήματα που αναβοσβήνουν οι λάμπες». 


9ο. Άλλο φως δίνουν όταν τοποθετηθούν κάθετα µετη βάση τους προςτην οροφή και άλλο εάν η 
βάση τους είναι προς το πάτωμα. Άλλη ισχύ φωτός δίνουν εάν τοποθετηθούν παράλληλα... Με λίγα 
λόγια ένας ακόµα «φωτεινός μύλος. 

109. Οι περισσότερες «οικονομικές» δεν λειτουργούν µε µειωτές φωτός (αἰπιπιθιΏ και ο καταναλωτής 
που θα τολμήσει να λειτουργήσει λάµπα «οικονοµίας» µη συμβατή µε µειωτή φωτός θα υποστεί σηµα- 

14 Πρ:/ ην). ννιςειρ]ουτπα| εοπι/1ΡΞΤΙ 

15 ΠΠρ://Νην/νν πιαςί-νΙοίίπῃς.οισ/Ιπάεχ ρρ}εοπίεπίξποενυςάτας(ιοηξνιενάίγρεξπενμςΙίεπιάιΙιάξ26δ6 


16 Πίίρ:/ Ανν. σιοεπεατίΠ]εά.οοπι/πον/ς2.Πίπι] 
17 Πιίρ:///νυν/ Ρ2ραγς.οιβ/ΤεΓ/47/46011 ράξ 
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Η πραγματικότητα πίσω από τις «4 αλήθειες ἆ τα 7 ψέματα γιατις λάμπες εξοικονόμησης» 


ντικές βλάβες και µεγάλες εκπλήξεις. Πιθανώς να ξεσπάσει πυρκαγιά στο σπίτιτου ή στην καλύτερη 
περίπτωση, θα δει τη λάμπα και τον µειωτή να καίγονται ή ακόµα µπορεί να συμβεί βραχυκύκλωμα, να 
καούν δηλαδή όλοι οι µειωτές και όλες οι λάμπες τού σπιτιού του. 

Εάν επιμένει να ανάψουν οι «οικονομικές» µε µειωτές φωτός, τότε θα πρέπει να ψάξει να βρει «οικο- 
νομικές» που πιθανώς δεν είναι οικονοµίας, αλλά είναι ακριβότερες και µε εἰδικές προδιαγραφές. Εάν 
τελικά γεμάτος χαρά τις ανάψει και βάλει σε λειτουργία το µειωτή (αἱπιπιεη, τότε θα δει κατάπληκτος 

ότιη ποιότητα φωτός, απὀ µέτρια γίνεται µετριότερη, ενώ η κατανάλωση ηλεκτρισμού αντί να µειώνε- 
ται αυξάνεται κατακόρυφα! 
119. Οι «οικονομµικέο δεν λειτουργούν µε χρονοδιακόπτες. 
12ο. Δεν λειτουργούν µε ανεμιστήρες οροφής. Εάν διαθέτει κάποιος ανεμιστήρα οροφής θα πρέπει 
να τον πετάξει και να αγοράσει άλλον που λειτουργεί µε λάμπες «οικονοµίας», αλλά προσέξτε... όχι µε 
οποιαδήποτε «οικονομική», αλλά µε κάποια λάμπα ειδικών προδιαγραφών, που ένας θεός γνωρίζειτι 
είδους οικονομία κάνει και εάν πράγματι λειτουργεί αποδοτικά πάνω στον ανεμιστήρα. 


13ο. Ορισμένες «οικονομικές» (οι περισσότερες) δεν πρέπει να τοποθετούνται σε οικίες που 
γειτνιάζουν µε πυλώνες υψηλής τάσης και υποσταθμούς τής ΔΕΗ, ενώ γνωρίζουμε ότι οι πυλώνες 
υψηλής τάσης είναι σχεδόν παντού, όπως και οι υποσταθµοί τής ΔΕΗ. 


149. Πολλές λάμπες «οικονοµίας» δεν λειτουργούν µε ηλεκτρονικούς διακόπτες, και φωτοκύτταρα. 


15ο. Μερικές τελειώνουν τη ζωήτους µε υποθρώσκοντα καπνό, ενώ άλλες προκαλούν πυρκαγιά. 
Εάν η φωτιά που ξεσπά στο πλαστικό µέροςτους καταφέρει να σπάσει το γυαλίτότε υφίσταται και 
ο µέγας κίνδυνος από τη διάχυση τού υπερτοξικού υδραργύρου στο περιβάλλον. Ο χώρος είναι 
αδύνατο να καθαριστεί από τον υδράργυρο και επιπλέον ρυπαίνεται βαρύτατα µε καρκινογόνα αέρια, 
µε ό,τι αυτό σηµαίνει για την υγεία των ανθρώπων που βρίσκονται εκεί. Οι καταναλωτές σε Καναδά 
και Σουηδία έχουν προειδοποιηθεί για αυτά τα ενδεχόμενα από τους αρμόδιους τής πυροσβεστικής 
τής κάθε χώρας. 
Χαρακτηριστικό είναιτο κατωτέρω κείµενο που περιέχειτις απόψεις κάποιου επιθεωρητή τής 
πυροσβεστικής υπηρεσίας τής Σουηδίας: 
«Το πρόβλημα µετους συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού (λάμπες οικονομίας) είναι ότιτο πλαστικό που 
τους περιβάλλει αναφλέγεται εύκολα σε υψηλές θερμοκρασίες. 


-Η κατάληξη, δυστυχώς, είναι µεγάλες πυρκαγιές όταν αρχίσει να καίγεται το πλαστικό. Σε µερικές 
περιπτώσεις δεν συμβαίνει κάτιτο σοβαρό, αλλά ορισμένα περιστατικά µπορείνα καταλήξουν σε 
πυρκαγιές που είναι αρκετά καταστροφικές. Στη χειρότερη περίπτωση είναι δυνατό να πεθάνουν 

άνθρωποιπου βρίσκονται στο σπίτι, εάν δεν προλάβουν να βγουν έξω από αυτό, λέει ο επιθεωρητής 
Ὠααία ΥΜΙΙΚωπαά από την πυροσβεστική υπηρεσία. ὃ 


Πέραν αυτών στις ΗΠΑ η πλέον έγκυρη επαγγελματική ένωση παραγωγών (ΝΕΜΙΑ) δηλώνει ότι 
οιΣ.Λ.Φ. είναι ασφαλείς στη χρήση τους µόνο εάν οι καταναλωτές ακολουθούν πιστάτις οδηγίες. 
χρήσης! Το ανέφερα προηγουμένως! Πρόκειται για έγκλημα σε βάρος τής υγείας συγκεκριμένων 


18 Πείρ://νννννν ἀπ.ςε/οΚκοποπιί/ροριἱαΓα-Ιαπιρογ-Κορίαι-ΓοιςαΚκτίπσςῦοΙασεη-πιί]οπει-1.776496 - Στ.Χ.Μ.: Η μετάφραση τού τίτλου τού σχετικού 
άρθρου είναι: Ὃι δημοφιλείς λάμπες κοστίζουν εκατομμύρια στις ασφαλιστικές εταιρείες"... Το σχετικό θέµα το βρήκα στον εξαιρετικό ιστό- 
τοπο όπου αναλύονται ζητήματα σχετικά µε τον τεχνητό φωτισμό. Γράφεται από ειδικό και αξίζει µια επίσκεψη. Πίρ:/στοεπν/αςΠἰησ]αππρς. 
Μοτάρτεςς.εοπι/20 10/03/09/«Π-βτο-Παζατά/ 

19 Πίρ:///ν/ν/.πεπια.οἵσ/πιεά{α/ρτ/200Ε0304αοἴπι - (Το κείµενο που µπορείτε να κατεβάσετε αναφέρει στη σελίδα 6 κατά λέξη: "ΟοπειπιεΓς 
σαΠ οοπίΊπιε {ο Πανο εοπβπάσποε Ίπ {Πε 5α[οίγ οἳ ίπεςε ρτοάιοίς ΝΠεΠ {ΠεΥ {οἱ]ονύ αἰἱ ραεΚασε Ιπςίπαοίίοης απ αρρριςατίοη οαΜῖομς". Στην πραγµατι- 
κότητα σχεδόν ουδείς εκτων συνειδητών καταναλωτών διαβάζειτις οδηγίες χρήσης χαι όταν τις διαβάζει λίγες είναι κατανοητές. ή ακόµα 
χειρότερα δεν αναφέρεται µε κατανοητό τρόπο καμία οδηγία χρήσης σε πολλά είδη τέτοιων λαμπτήρων "οικονομίας". Επιπλέον αυτών των 
δυσκολιών δίνονται δωρεάν ακόµα και σε αναλφάβητους, ηµι-αναλφάβητους ή άτοµα περιορισμένης αντιληπτικότητας. Ουδείς δείχνει να 
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Η πραγματικότητα πίσω από τις «4 αλήθειες ἆ τα 7 ψέματα γιατις λάμπες εξοικονόμησης» 
(δισεκατομμυρίων) πολιτών, που δεν είναι σε θέση να διαβάσουν ή να κατανοήσουν τις περίπλοκες 
οδηγίες χρήσης και κυρίωςτις οδηγίες καθαρισμού σε περίπτωση θραύσης. 
16ο. Άλλες εκπέµπουν περισσότερες υπεριώδεις και άλλες λιγότερες.Το αποτέλεσµα είναι να 
διαφέρει αντίστοιχα ο κίνδυνος γιατην υγεία των καταναλωτών. Υπεριώδης ακτινοβολία εκπέμπεται 
σε αμελητέα ποσότητα από τους λαμπτήρες πυράκτωσης µη δυνάµενη να προκαλέσει βλάβες 
στην υγεία. Αντίθετα οι υπεριώδεις ακτινοβολίες των «οικονοµικών» είναι ισχυρές, γεγονός που 
επισημαίνει και η επιστηµονική επιτροπή τής Ε.Ε., ζητώντας µάλιστα την αφαίρεση ορισμένων από 
αυτές. Αποδείχθηκε εξάλλου, ύστερα από πανεπιστημιακή έρευνα στην Αυστραλία, ότι οι υπεριώδεις 
των «οικονοµικών» θα αυξήσουν σηµαντικά τα ποσοστά καταρράκτη και πτερυγίου στους κατοίκους 
τής χώρας. Εργαστηριακή έρευνα αμερικανικού πανεπιστημίου τονίζει ότι οι λάµπες «οικονοµίας» 
συνιστούν κίνδυνο για την υγεία, κάτι που δεν συμβαίνει µετις λάµπες πυράκτωσης! 
Το άκρως απίστευτο που συμβαίνει είναι ότι εκπέμπουν εκτός απότις επικίνδυνες υπεριώδεις Ι)ΝΑ και 
υΝΒ καιτις θανατηφόρες ΟΝς οι οποίες δεν υπάρχουν στο περιβάλλον µας,λόγω τής κατακράτησή 
τους από τη γήινη ατµόσφαιρα[ Βλέπουμε λοιπόν ότι µέσω των «οικονοµικών» φέραμεσε κάθε 
σηµείο τής Γης κι ένα µέρος τής άκρως επικίνδυνης ηλιακής ακτινοβολίας. Το συγκλονιστικό που 
συνέβη, αλλά ουδείς έδειξε να το αντιλαμβάνεται, είναι ότι η επιστημονική επιτροπή τής Κομισιόν 
στο δεύτερο πόρισµάτης, αναφέρει ότι σε σχολεία και γραφεία, όπου συμβαίνει μακρόχρονη χρήση 
λαμπτήρων «οικονοµίας», θα εμφανιστούν αυξημένα ποσοστά καρκίνων! Πράγματι οι «οικονοµικέο 
λάμπες φαίνεται να είναι εξαιρετικά «ασφαλείς γιατους καταναλωτές. 


17ο.Άλλες «οικονομικές εκπέµπουν περισσότερη και άλλες λιγότερη, από την άκρως επικίνδυνη 
μπλε ακτινοβολία, η οποία επιφέρει µεγάλη βλάβη στην υγεία, καταστρέφειτο βυθό των οφθαλμών, 
διαταράσσειτους κιρκάδιους ρυθμούς µε αποτέλεσµα να σταματά την έκκριση µελατονίνης, 
τής ορµόνης που θεραπεύει σχεδόν τα πάντα. Οι λάμπες «οικονοµίας» τρελαίνουν την επίφυση 
διαλύοντας το ανοσολογικό! Επιπλέον αυτών των ανησυχητικών έχουµε καιτην εκπομπή µπλε 
φάσματος που µπορεί να προκαλεί - εκτός άλλων προβλημάτων υγείας - και κυτταρικές μεταλλάξεις. 


Σημειώστε ωστόσο ότι η επικίνδυνη φύση τής μπλε ακτινοβολίας που υπάρχει σε ελάχιστο 
ποσοστό στους λαμπτήρες πυρακτώσεωςτους καθιστά και αυτούς δυνητικά επικίνδυνους, όπως 
καιτους λαμπτήρες αλογόνου. Από την άλλη µεριά οι καταναλωτές πρέπει να γνωρίζουν ότι κάθε 

λαμπτήρας φθορισμού, «οικονομικός» ή µη, κάθε οθόνη ηλεκτρονικού υπολογιστή, ἠτηλεόρασης, 
καιτα υποτιθέµενα θαύματα τής τεχνολογίας οι λαμπτήρες ΕΡΏ, εκπέµπουν την άκρως επικίνδυνη 
για τα µάτια, την επίφυση και γενικότερα τον οργανισμό, ισχυρή µπλε ακτινοβολία. Όπως ειπώθηκε 
προηγουμένως, ὀσο ισχυρότερη είναι η μπλε ακτινοβολία τόσο μεγαλύτερες είναι οι βλάβες. Κάθε 
λαμπτήρας φθορισμού εκπέμπει κατά πολύ ισχυρότερη μπλε ακτινοβολία συγκριτικά µε κάθε 
λαμπτήρα πυράκτωσης. 


18ο. Ορισμένες «οικονοµικές»(οι περισσότερες) µετο ἀναμµάτους εκπέµπουν - στιγμιαία -, µεγάλη 
και επικίνδυνη ισχύ ραδιοκυµάτων/Ὁ για να πέσει στη συνέχεια αυτή η ισχύς σε οριακώς ασφαλή 
επίπεδα. Ίσως, η συγκεκριμένη στιγμιαία επικίνδυνη ακτινοβολίας να µην προκαλεί προβλήµατα 
υγείας, αλλά πρέπει να σκεφτούµετις συνέπειες, όταν εκτιμήσουμε ότι θα εκπέμπει τέτοια επικίνδυνη 
ισχύ κάθε λάμπα «οικονοµίας» όταν ανάβει, δηλαδή περίπου 3.000 φορές στη διάρκεια ζωής της! 
Αναφερόμαστελοιπόν σε επικίνδυνη ακτινοβολία που θα σαρώνει κάθε άτομο τού συγκεκριμένου 
χώρου δεκάδες χιλιάδες φορές, ένα γεγονός για το οποίο αγνοούνται παντελώς οι επιπτώσεις του 


ενδιαφέρεται για τις συνέπειες. 


20 Στ.Χ.Μ.. Μέτρησα προσωπικά 10 είδη τέτοιων λαμπτήρων διαπιστώνοντας ότι οι περισσότερες εκπέµπουν αυτή την στιγμιαία εχκκέ- 
νωση ραδιοκυμάτων. 
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Η πραγματικότητα πίσω από τις «4 αλήθειες ἅ τα 7 ψέματα γιατις λάμπες εξοικονόμησης» 
στην ανθρώπινη υγεία. 

19ο. Επιπλέον των ανωτέρω, (τα οποία είναι µερικά εξ όσων θα μπορούσαν να αναφερθούν), 

οι λάμπες «οικονοµίας», περιέχουν διαφορετικά ποσά υδραργύρου, διαφορετικές ποιότητες 
ηλεκτρονικών, εκπέµπουν διαφορετικά φάσματα φωτός και διαφορετικές συχνότητες βρόµικου 
ηλεκτρισμού. Ορισμένες, (σύµφωνα µετις μετρήσεις που έχω κάνει) εκπέµπουν τεράστια µεγέθη 

βρόµικου ηλεκτρισμού, αποτελώντας µεγάλο κίνδυνο γιατους καταναλωτές, ενώ άλλες εκπέµπουν 
ελάχιστο βρόµικο ηλεκτρισμό. 

Έχει δίκιο λοιπόν ο κ. Καθηγητής. ΟΙ λάμπες «οικονοµίας δεν είναι ίδιες. Αλλά δεν αναφέρει ότι η 
κάθε µια, µετο δικό της μοναδικό τρόπο φωτίζειτο χώρο, ρυπαίνει το περιβάλλον και βλάπτει την 
υγεία των καταναλωτών. Δείτε ορισμένα σχετικά θέµατα. Γί αυτό το λόγο ο µέσος καταναλωτής που 
αγνοείτα ανωτέρω θα πρέπει να μυρίσειτα νύχια του ή να πάει επειγόντως στο Μαντείο των Δελφών 
για να πληροφορηθείποια λάµπα «οικονοµίας πρέπει να αγοράσει και µεποιο τρόπο θα καταφέρει 
να προστατεύσειτην υγεία του και αυτή των παιδιών του. 


4. Κοστίζουν περισσότερο -------- ΣΜΨψέματα 
Κοστίζουν περισσότερο όταντις αγοράζουμε και λιγότερο όταν τις χρησιμοποιούμε. Επειδή 
μετατρέπουν σε φωςτο μεγαλύτερο ποσοστό ενέργειας μπορούμε να χρησιμοποιούμε λάμπες 
χαμηλότερης ισχύος. Μια λάµπα 20 )3Ν χαμηλής κατανάλωσης δίνει φως αντίστοιχο µε µια 
λάμπα πυρακτώσεως 100 )Ν. Ετσι έχουµε οικονομία τόσο από τη µεγαλύτερη διάρκεια χρήσης 
όσο και από τη μικρότερη κατανάλωση ενέργειας. Ενας κοινός λαμπτήρας 100 1Ν κοστίζει 
0,01 ευρώ όταν λειτουργεί µία ώρα, ενώ ένα λαμπτήρας Χαμηλής κατανάλωσης 0,002 ευρώ 
σύμφωνα µε στοιχείατης ΔΕΗ. Αν υπολογίσουμε ότι στο σπίτι µας έχουµε 8 λαμπτήρες, οι 
οποίοι λειτουργούν 3 ώρες ο καθένας ημερησίως, το χρόνο οι λάμπες του σπιτιού µας καίνε 
8.640 ώρες συνολικά και µας κοστίζουν 86 ευρώ αν είναι πυρακτώσεως και 17 ευρώ αν είναι 
χαμηλής κατανάλωσης. 


40 Σχόλιο: 
Η ανωτέρω επιχειρηµατολογία είναι λανθασμένη στη βάση της. Δείτετα σχετικά θέµατα. Στο χώρο 
των τεχνικών λεπτομερειών ο κ. καθηγητής δείχνει να παραβλέπειτους υπολογισμούς που αναφέρει 
η ΕΕ{} ότι η οικονομία είναι τής τάξης των 60 ευρώ, υπολογισμοί που βασίζονται και αυτοί σελάθος 
δεδομένα(!) (δείτε 1ο Σχόλιο). 

Επιπλέον αυτών δεν αναλύεται το γεγονός ότι µια «οικονομική» λάμπα 203Ν δεν αντιστοιχεί µε λάμπα 
πυράκτωσηςτων 100 Ν, αλλά µε µια των 60 3ΝΝ! Αυτό σηµαίνει ότι η υποτιθέµενη οικονομία των 69 
ευρώ για κάθε ένα χρόνο, είναι σηµαντικά λιγότερη. Η ηλεκτρονική εφαρµογή 
Τοοεί/ῃει ΝΝε 5ανο»{’) παρουσιάζει µια εντελώς ασήμαντη εξοικονόμηση χρημάτων υπολογίζοντας 
τον αριθµό των λαμπτήρων, την ισχύ τους καιτις ώρες που λειτουργούν. Η εξοικονόµηση που 
συμβαίνει σύµφωνα µετους υπολογισμούς τής εφαρµογής είναι η εξής: 

Αντικαθιστώντας 12 λάμπες πυράκτωσης των 75 Ν/αϊϊ µε λάμπες «εξοικονόμησης» θα έχουµε 
κέρδος κάθε χρόνο 223,70 δολάρια εάν οι λάµπες ανάβουν 8 ώρες την ηµέρα! Με άλλα λόγια 
εάν υπολογίσουμε ότιθα ανάβουν τέσσερις ώρες, ένα νούμερο µετο οποίο πραγματοποιούνται 
οι περισσότεροι υπολογισμοί εξοικονόμησης, τότε το θεωρητικό κέρδος πέφτει κατακόρυφα 
στο µισό δηλαδή μειώνεται στα 111,5 δολάρια το χρόνο, όταν µόνο για την αγορά των 12 λα- 


21 Πιφ://οµτορα.ει/Ταρίά/ρτοςςξεἰοαςοςΑοίίοπ.ἀο2Γο[ετοποεεΞΜΕΜΟ/ΟΘ/236δ8ΠοιπιαΞΗΤΜΙ,ΔασοάΞξ0δΙαπσιαδοξΕΝ - Δείτε την ενότητα: ΠΠ. 
Οοπιραςί ΕΙποεγεςοςπί Ιαπιρ ἱ5511ο5. 


22 ΠΠρ://Νννν/.ες «οορ/εοπίθηί/ΠεΝ/-ΕΠΕΙΡΥ-5ανΙηςς-αΡΡρ 
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Η πραγματικότητα πίσω από τις «4 αλήθειες ἅ τα 7 ψέματα γιατις λάμπες εξοικονόμησης» 
µπτήρων θα δώσουμε περίπου 50 δολάρια! 
Εύκολα κατανοούµετον παραλογισµό ο οποίος διατηρείτον ψευδεπίγραφο τίτλο: «εξοικονόμηση 
χρημάτων» εάν απαντήσουμε στο κατωτέρω αίνιγμα: 


Ισοσταθμίζεται η ετήσια εξοικονόμηση των (έστω) 40-50 ευρώ, ένα νούμερο που στην 


πραγματικότητα είναι κατά πολύ μικρότερο, µετη ρύπανση τής οικίας καιτις παρενέργειες στην 


υγεία από πιθανή θραύση ενός µόνο λαμπτήρα; Από το «άρρωστο», επικίνδυνο και καθόλου ποιοτικό 
φάσμα φωτόςτους (καθ’ ομολογία των ίδιων των κατασκευαστών); Από τη διαταραχή στον αδένα τής 


Από την εκπομπή υπεριωδών ακτινοβολιών οι οποίες προκαλούν από δερµατικά προβλήµατα έω 
καρκίνο και από τις ποικίλες άλλες ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες που εκπέμπουν οι περισσότερες. 
«οικονομικές»; 

Σημειώστε ότι γιατους λαμπτήρες πυράκτωσης δεν υφίσταται καμία παράμετρος αυτών των τόσο 
δυσμενών επιδράσεων. 


5. Περιέχουν υδράργυρο και άρα είναι επικίνδυνοι για την υγεία µας --- ----- ΣΨέματα 
Είναι αλήθεια ότι περιέχουν υδράργυρο, ελάχιστο όµως σε σχέση µε ένα θερμόμετρο, περίπου 
όσο και η μύτη ενός στυλό. Η ποσότητατου υδραργύρου που περιέχεται σε µια λάμπα είναι 
περίπου 2 πιο και βέβαια δεν σπάνε κάθε µέρα οι λάµπες υπό φυσιολογικές συνθήκες. 


50 Σχόλιο: 


Η ανωτέρω απάντηση μοιάζει σαν να ρωτάει κάποιος: «Είναι επικίνδυνη η ραδιενέργεια σε µικρές 
ποσότητες παίρνοντας την απάντηση: «Όχι δεν είναι. Μην ξεχνάτε ότιτο Τσερνόμπιλ εξέπεµψε 
τεράστιες ποσότητες ραδιενέργειας, άλλωστε δεν έχουµε κάθε µέρα Τσερνόμπιλ». Βεβαίως, έχουµε 
καιτη Φουκουσίμα..., αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει επιστημονικά αποδεκτό κατώτατο 
όριο ασφαλείας για τον υδράργυρο - εἰδικά για παιδιά και εγκύους. Επιπλέον κάθε λάμπα περιέχει 
διαφορετικά ποσά υδραργύρου. Ενδεχόµενη θραύση λαμπτήρα «οικονοµίας βάζει σε μέγιστο 
κίνδυνο κάθε οικογένεια, σύµφωνα µε την πλέον συστηματική και αξιόπιστη εργαστηριακή έρευνα 
τής υπηρεσίας Προστασίας Περιβάλλοντος τής πολιτείας Μέιν των ΗΠΑ, ώστε οι αρμόδιοι κατέληξαν 
στην απόφαση να υποδεικνύουν γιατις λάμπες «οικονοµίας» να µην τοποθετούνται σε µέρη όπου 
υπάρχουν έγκυοι και µικρά παιδιά. Δηλαδή πουθενά. Οι βλάβες στην υγεία από τον υδράργυρο είναι 
πολλές και ασύλληπτες. Η σύγκριση µε θραυσµένο θερμόμετρο υδραργύρου είναι παραπλανητική. 
Δείτε στο σχετικό θέµα όσα αποκρύπτονται πίσω από την τακτική υποβάθµισης των κινδύνων από 
ένα σπασμένο υδραργυρικό θερμόμετρο. 


Το τραγικό που συμβαίνει µε το θέµα είναι ότι οι παραγωγοί εκμεταλλευόμενοιτην επικρατούσα 
προπαγάνδα υπέρ των λαμπτήρων «οικονοµίας», παραβιάζουν ὠμάτον νόµο. Βλέπουμεσε 
ορισμένες «οικονομικές» να µην υπάρχει καµία αναφορά για τον υπερτοξικό υδράργυροπου 
περιέχουν και σε άλλες νατο αναφέρουν µετέτοιο τρόπο σαν να πρόκειται για κάτι πολύτιμο που 
πρέπει να το προσέξουμε και ίσως.. νατο συλλέξουμε. Επιπλέον αφήνονται στο έλεος τού πουθενά 
εκείνες οι οµάδες πολιτών που δεν έχουν τη δυνατότητα ανάγνωσης ή βρίσκονται σε θέση µερικής 
κατανόησης των (ελλιπέστατων) οδηγιών χρήσης. 


6.Αν σπάσουν µέσα στοσσπίτι κινδυνεύουµε --------ΣΨέµματα 
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Η πραγματικότητα πίσω από τις «4 αλήθειες ἆ τα 7 ψέματα γιατις λάμπες εξοικονόμησης» 


Η ποσότητα υδραργύρου είναι ελάχιστη. Ωστόσο, δεν πρέπει να ακουµπήσουµε µε γυμνά χέρια 
τον υδράργυρο έτσι ώστε να είµαστε σίγουροι ότι από κάποια αμυχή δεν θα εισέλθει στον 
οργανισμό µας, ενώ δεν πρέπει να µαζέψουµετα γυαλιά µε ηλεκτρική σκούπα. Επίσης, καλό 
είναι να απομακρύνουµετα µικρά παιδιά, που έτσι κι αλλιώς ισχύει όταν έχουν σπάσει γυαλιά. 
Ο καλύτερος τρόπος είναι να µαζέψουµε τα σπασμένα µε ένα βρεγμένο πανί και να αερίσουµε 
για ένα τέταρτο της ώρας. 


6ο Σχόλιο: 


5051 Επικίνδυνη και σαφώς λανθασμένη πληροφόρηση εμπεριέχεται στην ανωτέρω απάντηση. 


Λογικά µια τέτοια απάντηση δεν θα έπρεπε να είχε δημοσιευθεί, δεδομένου ότι βάζει σε κίνδυνο τη 
δηµόσια υγεία. Όπως συνέβη µετην αρχική, που στη συνέχεια αποσύρθηκε, άκρως επικίνδυνη για 
τους καταναλωτές άποψη τής ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, τού οργανισμού που θεωρείται ως ο αρµοδιότερος για 
την ανακύκλωση των ληγµένων «οικονοµικών». 

Στην περίπτωση που οι καταναλωτές ήταν πλήρως ενήµεροι, θα έπρεπε να είχαν ξεσηκωθεί οι πέτρες, 
οιπεριβαλλοντικές οργανώσεις και οπωσδήποτε οι ενώσεις καταναλωτών, ίσως και ο εισαγγελέας, 
για αυτέςτις παραινέσεις «ανακύκλωσης λαμπτήρων. Με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία οι 
συμβουλές που δίνονται είναι άκρως ελλιπείς, αντιεπιστηµονικές και βάζουν σε δυνητικό κίνδυνο 
την υγεία µικρών παιδιών και εγκύων και γενικότερα των καταναλωτών. Θα πρέπει να δείτετα 
σχετικά θέµατα, που αναφέρονται στο 59 Σχόλιο για να έχετε κάποια άποψη τού μεγέθους τής 
παραπληροφόρησηςπου συντελείται. 


7. Αρα υπάρχει πρόβλημα -------- ΣδΜΨέματα 


Κάθε συσκευήπου χρησιμοποιούμε περιέχει τοξικά στοιχεία. Μάλιστα σε αυτή την περίπτωση 
το πρόβλημα είναι ελάχιστο. Αρκεί να σκεφτούμε ότι µετη χρήση αυτών των λαμπτήρων 
βοηθάµε ώστε κάθε νοικοκυριό να εκπέµπει περίπου 800 κιλά διοξείδιο του άνθρακα λιγότερο 
άρα βοηθούµε ναπεριοριστείτο φαινόμενο του θερµοκηπίου. Επίσης, ξοδεύουµε λιγότερη 
ενέργεια. Αλλωστε, όταν παράγουµε ενέργεια από άνθρακα όπως συμβαίνει στην Ελλάδα, στην 
ατμόσφαιρα εκλύονται πολλά τοξικά στοιχεία, ένα από τα οποία είναι επίσης ο υδράργυρος 
που στη συνέχεια «φτάνευ σε εµάς. Εχει υπολογιστεί ότι αν αντικαθιστούσαµε όλεςτις λάμπες 
µε εκείνες χαμηλής ενέργειας θα χρειαζόµασταν ένα εργοστάσιο που παράγει ενέργεια από 
λιγνίτη λιγότερο από τα 25που διαθέτουµε. 


7ο Σχόλιο: 


Απαντήσεις που ξεκαθαρίζουν το τοπίο, στο πολύπλοκο ζήτηµα που τίθεται, δίνονται µέσω πολλών 
επί µέρους θεμάτων που εξετάζονται σε αυτό το βιβλίο. Ένα από αυτά που δεν αναφέρειοκ. 
Τσαγκρασούλης, είναι ότι οι λάµπες «οικονοµίας δεν δαπανούν την ισχύ που αναγράφουν. Ἆρα 
όλα όσα αναφέρει περί υπολογισμών δαπάνης ενέργειας δεν σχετίζονται µετην πραγματικότητα. 
Ως ένα παράδειγµα, από τα πολλά, που μπορούν να αναφερθούν είναι το εξής χαρακτηριστικό. Μια 
««οικονοµική» λάµπα 20 ΝΛαἲϊ δεν δαπανά 20 Ν, όταν ανάβει, αλλά η κατανάλωσή της µπορεί να 
φθάσει έως και 22 ΝΝαϊΙ. Επιπλέον, επειδή χρειάζεται κρυφή ενέργεια για να λειτουργήσει, δαπανά την 
ενέργεια (που δεν καταγράφεται), η οποία στις περισσότερες εκτων «οικονοµικών» είναι όση και η 
αναγραφόμενη! Αναφέροµαι εδώ στην άεργη ισχύ, (όπως είναι ο όρος) που δαπανάται «αοράτως» 
από τη λαμπίτσα των 20 Λα. Η άεργος ισχύς µπορεί να φθάσει έως και 20 ΝΝαϊΙ. Άρα,το σύνολο τής 
ενέργειας που ζητά µια λάµπα «οικονοµίας» από τη ΔΕΗ είναι περισσότερη από 40 ΝΝαΙΙΙ Για λόγους 
που εξηγώ αναλυτικά στο σχετικό κείµενο, η άεργος ισχύς κατά κάποιο τρόπο δεν δαπανάται επί 
τόπου, αλλά λόγω των ξεχωριστών «Ιδιαιτεροτήτων» τής «οικονοµικής», επιστρέφει στο δίκτυο. 
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Η πραγματικότητα πίσω από τις «4 αλήθειες ἆ τα 7 ψέματα γιατις λάμπες εξοικονόμησης» 


τε ο ΕΣ με Γεν 


ποώ το Ρα "α κά ΓΕ 


επι Σνές Εωτήσεκ. [Εάζύ 

55 Ακηνὴ ἔπβδα 35. Πἱ βαρηπήρες, ον λετε] -ὰ 

ᾱ ἠΕκωμα ο νο πο ο ο Ὅ ο ο ο ο ο ο ο ο η 

Γ. Τα ἠπαγτ στ πω ζυπες ες: τι ἵσπρητ πάσα νσως Ὁς βαμητ ες ππερόμττώστας βέ-α πρι ρπντςς ὕγπαἔμσα ἔσρητ Έπος Ίτν παπα ρατωττε. 
ῥοῤμρ εγω το ὕσκας -ώδοως ο αραυμάγω. 

εἩ Ἠσαμ κ [ναι πι. 

 απίκ Πρώα  Ἡμ  ο  π ΙΤ ο ο ο Ἡ Φε; 


αμα μα καπ δρα μας ος εν κ οὐ ας ων καλο ας τήνω μά τον 


Γεγικές προφυλάξεις για τους λαμπτήρες. 


Με την κατάργηση των λαμπτήρων πυράκτωσης όλο και περισσότεροι λαμπτήρες που περιέχουν υδράργυρο ( 
λαμπτήρες οικονοµίας ή εξοικονόµησης ενέργειας) θα χρησιμοποιούνται . Αυτός ο υδράργυρος και τα παράγωγα του 
µπορεί να εισέλθει στο οικοσύστημα µας. Είναι λοιπόν ευθύνη όλων µας να περιορίσουµε αυτές τις πιθανότητες . Κατά 
το βίδωµα ή το ξεβίδωµα των λαμπτήρων κρατάτε τους από την πλαστική βάση τους και όχι από το γυάλινο κάλυµµα. 
Τοποθετήστε τον καµένο λαμπτήρα στο κουτί του καινούργιου µε ασφάλεια και τέλος στον κάδο συλλογής λαµπτήρων 
της Φωτοκυκλωσης. 


Σε περίπτωση που κατά την διαδικασία περισυλλογής σπάσει κάποιος λαμπτήρας είναι σηµαντικό να ακολουθηθεί η 
παρακάτω διαδικασία: 


Ανοίγουμε το παράθυρο-α για να αεριστεί καλά ο χώρος για αρκετές ώρες 
-Κατά την περισυλλογή των θραυσµάτων φοράμε γάντια 
-Μαζεύουμµε τα υπολείμματα και τα κλείνουμε σε αεροστεγή συσκευασία. 


-:Τα μικροθραύσµατα από τοὺς λαμπτήρες να συλλεχθούν µε µια αυτοκόλλητη ταινία και όχι µε άλλο µέσο. 


Εκτός λοιπόν από την άµεση 
κατανάλωση τής αοράτου 
ισχύος συμβαίνουν και 
επιπλέον δαπάνες µέσω των 
φθορών που προκαλούνται 
µακριά από τον τόπο χρήσης 
σε µετασχηματιστές κ.λΠ., 
αλλά πάντοτε σε βάρος των 
καταναλωτών που καλούνται 
να πληρώσουν το κόστος 
µέσω αυξημένων τιµών στο 
λογαριασμό ηλεκτρικού 
ρεύµατος. 


Σχετικά µετο ζήτημα τής 
ρύπανσης µε θερµοκηπιακά 
αέρια από τις λάµπες 
γενικότερα, παραμένει 
άγνωστο ποιο είδος 
«οικονοµίας» ή πυρακτώσεως 
εκπέμπει - εμμέσως - 
περισσότερα. Η αιτία είναι 
ότι καμία µελέτη δεν έχει 

εισάγει στις εξισώσει 
όλεςτις δαπάνες ενέργειας 


που απαιτούνται γιατην 
παραγωγή, διάθεση, χρήση 
και ανακύκλωση των 
«οικονομικών». 


«Μη χρησιµοποιείτε ηλεκτρική σκούπα γιατί ο υδράργυρος που περιέχουν οι λάμπες θα απλωθεί σε ολόκληρο το χώρο 
και τη σκούπα.- Το εναποθέτουµε σε κάδο λαμπτήρων της ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε 
Τα περισσότερα των αναγραφοµένων εδώ συνιστούν την παραπλη- 
ροφόρηση στο αποκορύφωμά της από τον πλέον αρμόδιο φορέα 
στον οποίο στρέφονται οι καταναλωτές για να καλύψουν τα κενά 
άγνοιας. 


Για να γίνει εν µέρει κατανοητό 
το ζήτημα είναι αποκαλυπτικές 
οι διευκρινίσεις τού 
εκπροσώπου τής βρετανικής «Ὑπηρεσίας Διοξειδίου τού Ἀνθρακα», η οποία φιλοδοξεί να υπάρχει 
«σήμανση άνθρακα» σε όλατα προϊόντα, δημοσιευμένες στην «Καθημερινή», την ίδια εφημερίδα 
στην οποία δημοσιεύθηκαν οι απόψεις τού καθηγητή κ. Τσαγκρασούλη: 


«Σε ένα πακέτο πατατάκια τσιπς, το αναγραφόµενο στη σήµανση ποσοστό άνθρακα αφορά κάθε 
διεργασία στην παραγωγή. Απότις εργασίες προετοιμασίας τού αγρού για τη σπορά τής πατάτας µέχρι 
καιτη συσκευασία τού τελικού προϊόντος». 5) 

Σε πολλά θέµατα αυτού τού βιβλίου αναφέρεται ακριβώς αυτό. Δηλαδή η σκανδαλώδης παράλειψη 
κρίσιμων παραμέτρων τού αποτυπώµατος άνθρακα των «οικονοµικών, όπως π.χ. η παράλειψη τής 
δαπάνης ενέργειας για την εξόρυξη πρωτογενών υλικών, όπως για παράδειγµα των σπάνιων γαιών 
φωσφόρου, οι οποίες µετά το χημικό διαχωρισµότους αφήνουν ραδιενεργά κατάλοιπα στο έδαφος! 
Για εξειδικευμένη πληροφόρηση δείτετο σχετικό θέµα. 


23. Πιίρ://Ν/νννν Καϊπιπιετ]η].στ/4ἀσσι/ νν ατίῖο]ες οἰκοί 2 01/05/2010 1291505 
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Η πραγματικότητα πίσω από τις «4 αλήθειες ἆ τα 7 ψέματα γιατις λάμπες εξοικονόμησης» 


Μια ακόµα σηµαντική παράμετρος που δεν υπολογίζεται είναι οι φυσικές καταστροφές. Για 
παράδειγµα, το 2010 εκατομμύρια οικίες καταστράφηκαν καταστρέφοντας µαζίτους και τις τοξικές 
λάμπες φθορισμού και «οικονοµίας». Το τεράστιο περιβαλλοντικό κόστος και οι βλάβες στην 
ανθρώπινη υγεία είναι άγνωστος χώρος γιατους υποστηρικτές των «οικονοµικών». 


Το συμπέρασμα παραμένει εξαιρετικά αμφίβολο. Δεν έχει απαντηθεί ακόµα το ερώτημα εάν οι 
«οικονομικές» είναι φιλικότερες προςτο περιβάλλον απότις λάµπες πυράκτωσης. Η προσωπική 
µου άποψη, µε βάση την έρευνα που έχω κάνει µέχρι σήµερα είναι, ότι σε βάθος χρόνου 
συνυπολογίζοντας τα πιθανά ατυχήματα σε εργοστάσια παραγωγής και ανακύκλωσης, αλλά καιτη 
διαφυγή υδραργύρου από τα ορυχεία που είναι γύρω στο 30960,θα αποτελέσουν καταστροφή για 
το περιβάλλον ισοδύναμη µε την καταστροφή από το Τσερνόμπιλ.Το απολύτως σίγουρο είναι ότι 
σε καµία περίπτωση δεν είναι φιλικότερες απότις λάµπες πυράκτωσηςγιατην ανθρώπινη υγεία. 
Στην πραγματικότητα συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο! Άρα, µε βάση, µόνο τη δεύτερη συνιστώσα,το 
συνολικό εξαγόµενο είναι υπέρ των λαμπτήρων πυράκτωσης. Δείτετα σχετικά θέματα. 

Η αλλαγή λαµμπτήρων ξεκίνησε (επισήμως) µετο περίεργο «ενδιαφέρον» τού τέως αντιπροέδρου 
των ΗΠΑ Ντικ Τσένι για το περιβάλλον,’ ένα ενδιαφέρον που ακολούθησε η ΕΕ. Εδώ πρέπει να 
αναφερθεί η ωμή κοροϊδία που συμβαίνει σε βάρος των καταναλωτών, από την ΕΕ, όταν επιβάλλεται 
νομοθετικά µια υποθετική οικονομία, µε την απαγόρευση πώλησης των (υποτίθεται) ενεργειοβόρων 
λαμπτήρων πυράκτωσης και ταυτόχρονα επιτρέπεται η παραγωγή και εξαγωγή τους εκτός τής ΕΕ.“5) 
Φυσικά το παγκόσμιο σκάνδαλο τής διεφθαρµένης πολιτικής που «αγάπησε» τους «οικονομικούς», 
των τραπεζών και άλλων οργανισμών είναι απερίγραπτο και πέραν πάσης φαντασίας. Δείτετο σχετικό 
θέµα. 


8.Οι λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης πρέπει οπωσδήποτε να ανακυκλώνονται 
στσσσσσ- Αλήθεια 


Είναι εξαιρετικά σηµαντικό αυτοί οι λαμπτήρες να µην καταλήγουν στο περιβάλλον, γιατί 
αν καθένας από αυτούς περιέχει ελάχιστη ποσότητα υδραργύρου, όλοι µαζί πεταµένοι 
ανεξέλεγκτα στις χωματερές μπορούν πραγματικά να αποτελέσουν απειλή γιατο περιβάλλον. 
Στην Ελλάδατην ανακύκλωση των χρησιμοποιηµένων λαμπτήρων εξοικονόµησης όπως και 
συσκευών αναλαμβάνει η εταιρεία «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.». Η εταιρεία αυτή κανονικά 
έχει συμβληθεί µετους δήµους και διαθέτει 141 σηµεία απόθεσης σε όλη την Ελλάδα. Στο σἰίθ 
νννννοἰοσίτοσγείε.οτ µπορείτε να βρείτε αν ο δήµος είναι συμβεβλημµένος και σεποια σηµεία µπορείτε 
να παραδώσετετις χρησιµοποιηµένες λάµπες σας. Θα προτείναµε, πάντως, αν ο δήµος σας δεν 
έχει συνδεθεί µετο δίκτυο ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών να ζητήσετε νατο κάνει µε ένα 
τηλεφώνημα. Ετσιθα πιέσετε την Τοπική Αυτοδιοίκηση να κινηθεί (θεπιτέλους. 


8ο Σχόλιο: 

Η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή - εκτιµά - µέσω των υπηρεσιών της, ότι η ανακύκλωση λαµμπτήρων 
«οικονοµίας», θα γίνεται µόνο στο 2096! Η Ευρώπη και ο κόσμος κάθονται, ύστερα από αυτό το 
μέγα λάθος τής υποχρεωτικής εισαγωγής στη ζωή µας των «οικονοµικών», σεβουνά υδραργύρου. 
Ακόμα κι αν η ανακύκλωση συνέβαινε σε ένα ιδανικό κράτος (τής φαντασίας µας) σε ποσοστό 100960 


24 Πιίρ:/επ.ννικιρεάἶα.ο{σ/ν/ΚΙ/ΕπΠοΙς6Υγ ΤαςΚ Ποτςο 


25 Πίίρ:/επτορα.οι/ταριά/ρτεδ»Ε εΙεᾶδεςΑοίίοπ.ἀο)ΤΟΓΕΓΕΠΟΕΕΞΜΕΜΟ/ΟΟ/26δά[οιπιαΞΗΤΜΙ ἀαρεάΞξ0όδεἱ8ησιασεΞΕΝ Δείτετην ενό- 
τητα: Π.6. Νο ἵπιρασί οἩ ἱαπιρς αἰτεαάγ ἵπ 5ίοτε απά «Πορ. 
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Η πραγματικότητα πίσω από τις «4 αλήθειες ἅ τα 7 ψέματα γιατις λάμπες εξοικονόμησης» 
ακόµα καιτότε, η ρύπανση τού περιβάλλοντος και οι βλάβες στην υγεία των καταναλωτών, θα ήταν 
μεγαλύτερες, συγκρινόµενες µετη χρήση λαμπτήρων πυράκτωσης, επειδή είναι μεγαλύτερες οι 
δαπάνες ενέργειας στον πλήρη κύκλο ζωής ενός λαμπτήρα «οικονοµίας». 


Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η Σουηδία, το κράτος πρότυπο στον τοµέα τής ανακύκλωσης. 
Η υπουργός Περιβάλλοντος εξέπεµψε τραγικό 505, το 2012,λέγοντας ότι οι λαμπτήρες «οικονοµίας 
που ρίχνονται στις χωματερές συνιστούν οξεία περιβαλλοντική κρίση, 2’) ενώ από την άλλη πλευρά 
στην Ινδία, συντελείται ήδη ένα μικρό Ἱσερνόμπιλ, όπου είναι μηδενική η ανακύκλωση «οικονομικών». 
Το Κέντρο Διαχείρισης Τοξικών τής χώρας δηλώνει κάτι απίστευτα τραγικό: Εισέρχονται ετησίως 
στο περιβάλλον 8,5 τόνοι υδραργύρου απότουςΣ.Λ.Φ.(συµπαγείς λαμπτήρες φθορισμού ή 


«οικονομικούς)) και 8 τόνοι υδραργύρου απότις υπόλοιπες λάμπες φθορισμού! 


Αξίζεινα λάβουμε υπόψη µας ότι η υδραργυρική «γενοκτονία» τού πλανήτη συντελείται από τις 
αρχές τής δεκαετίας τού 1940 µετην εισαγωγή των σωληνωτών λαμπτήρων φθορισμού, χωρίς να 
συμβαίνει ουδεμία ανακὐκλωσήτους, για να ακολουθήσει σήµερα η επικίνδυνη φαρσοκωμωδία τής 
ανακύκλωσης των «οικονοµικών». 


Εάν λάβουμε υπόψη µας µόνο το συστηματικό τοπικό καθαρισμό τόσο τού εδάφους όσο και τού 
υπεδάφους από τον υδράργυρο που πρέπει να γίνει και καµία άλλη (απότις πάμπολλες) συνιστώσες 
δαπάνης ενέργειας που προὐποθέτει η παραγωγή, χρήση και ανακύκλὠώση των «οικονοµικών», 
τότε γίνεται σαφές ότι εμφανίζονται κατά πολύ μεγαλύτερες δαπάνες ενέργειας συγκριτικά µετους 
λαμπτήρες πυράκτωσης, που είναι ελάχιστα ρυπαροί για το περιβάλλον, έχουν φιλικό φάσμα φωτός 
γιατους ανθρώπους, δεν εκπέµπουν επικίνδυνες ακτινοβολίες, δεν περιέχουν τοξικά χημικά, δεν 
εκλύουν καρκινογόνα αέρια στο χώρο όταν απλά λειτουργούν κ.λ.π κ.λπ. 


Πέρα αυτών οκ. Καθηγητής παραπέμπει σειστοσελίδες που φαίνεται πως δεν έχει καν διαβάσει. 
Συγκεκριµένα η ιστοσελίδα τής ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, αδιαφορεί προκλητικά για την υγείατων 
καταναλωτών, συμβουλεύοντάς τους στην περίπτωση θραύσης ενός «οικονομικού» να μαζέψουν τα 
θραύσματα και να τα πετάξουν στα σκουπίδια τους! 


Τα ίδια συμβαίνουν µετις απόψεις τού επικεφαλής τής ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗΣ Κκ.Γιάννη Αργυρούο 
οποίος συμβουλεύειτα εξής (εξωφρενικά) στην περίπτωση που υποστεί θραύση ένας υπερτοξικός 
λαμπτήρας «οικονοµίας»: «...Καλό είναι να μαζέψει κανείς τα θραύσματα µε ένα γάντι σεµια σακούλα και 
να την τοποθετήσει στον Κάδο απορριμμάτων». ὃ 
Δυστυχώς δεν έχει επέµβει ακόµα κάποιος εισαγγελέας γι αυτές τις απίθανες και άκρως επικίνδυνες 
συμβουλές για την υγεία των καταναλωτών. 

Το κερασάκι στην τούρτα τής επικίνδυνης «µέθης» σε βάρος των καταναλωτών, στην οποία 
βρίσκονται ορισμένοι ειδικοί για αυτούς τους τοξικούς λαμπτήρες, το προσφέρει η ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ 
όταν δίνει στην ιστοσελίδα της στοιχειωδώς µέτριες συμβουλές στους καταναλωτές, οι οποίες 
βεβαίως είναι εκ διαμέτρου αντίθετες µε αυτέςτου επικεφαλής της... Ερε µάνα µου, που θάλεγε και ο 
Καραγκιόζης. Δείτετα σχετικά θέµατα. 


9.Τελικά κάνουν καλό στοπεριβάλλον -------- Αλήθεια 
Κάνουν µεγάλο καλό, εφόσον λειτουργήσει η ανακύκλωση. 


27 Πᾶρ:// ην). νάἀ.ςο/ηγΠείετ/ητίΚες/Ίεπα-οεΚ-ςΙπαίϊοπεπ-αι-αΚιί 6651732.9νάἀ 
28 "Ἡ ανακύκλωση λαμπτήρων... γίνεται στο σκοτάδι" Αφιέρωμα Ενέργεια - "Τα Νέα" 13-14 Μαρτίου 2010. 
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Η πραγματικότητα πίσω από τις «4 αλήθειες ἆ τα 7 ψέματα γιατις λάμπες εξοικονόμησης» 


9ο Σχόλιο: 
Όλα ειπώθηκαν στα προηγούμενα σχόλια. 


10. Οι λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης παρουσιάζουν διακοπές που, αν και ελάχιστες, 
ενοχλούν και προκαλούν πονοκεφάλους -------- ΣΜΨψέματα 


Οι καινούργιοι λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης δεν παρουσιάζουν διακοπές στην παροχή 
φωτισμού καθώς η τεχνολογία έχει βελτιωθεί σηµαντικά. 


10ο Σχόλιο: 


Εδώ οκ. Τσαγκρασούλης δεν απαντά στην ερώτηση. Θα πρέπει λοιπόν να διευκρινισθεί ότι δεν 
υπάρχει ούτε µία - έστω µία - εργασία που να επιβεβαιώνει ότιτο φως των λαμπτήρων «οικονοµίας» 
δεν προκαλεί προβλήµατα υγείας. Το ίδιο σημειώνει και η αρμόδια επιστημονική επιτροπή τής 
ΕΕ, η οποία για να εξάγει συμπεράσματα εάν οι σύγχρονες λάµπες «οικονοµίας» προκαλούν ή όχι 
προβλήµατα υγείας σε οµάδες καταναλωτών, χρησιμοποίησε παλαιότερες εργασίες σχετικές µε 
τους (σωληνωτούς) λαμπτήρες φθορισμού, καταλήγοντας ότι θα υπάρξουν προβλήµατα υγείας σε 
250.000 άτοµα. Αυτό αναθεωρήθηκε µετο δεύτερο πόρισμα, το οποίο όπως προανέφερα, σημειώνει 
το εξωφρενικό ότιθα υπάρξουν αυξημένα κρούσματα καρκίνου σε σχολεία και γραφεία, ενώ 
διευκρινίζει (λέγοντας τη µισή αλήθεια), ότιτο τεχνητό φως αποτελεί παράγοντα πρόκλησης μεγάλου 
αριθμού ασθενειών. 


Επιπλέον, αυτό που δεν έχουν κατανοήσει οι καταναλωτές, το οποίο όταν θα έρθει ο χρόνος, θατο 
αντιληφθούν καιτότε αλίµονο στην Κομισιόν και στις κυβερνήσεις, είναι ότι, η κάθε «οικονομική», 
συνιστά ηλεκτρονική συσκευή, η οποία µετο φως που εκπέμπει διατάζει ένα όργανο (την επίφυση) να 
αδρανήσει! Απολύτως εξωφρενικό όταν υπάρχουν προϊόντα τα οποία έχουν την ισχύ καιτις ευλογίε 


κυβερνήσεων και περιβαλλοντικών οργανώσεων για να διατάζουν διάφορα όργανα τού σώματός µας 
να αδρανούν! 


Θα περιμέναμε οι εἰδικοί επί τού θέματος να διαβάζουν, αν όχιτα πάντα που αφορούν την 
ειδικότητάτους, τουλάχιστον τις επίσηµες ανακοινώσεις. Η Υπηρεσία προστασίας τής Υγείας τής 
Βρετανίας δηλώνει σαφώς ότι οιπερισσότερες απότις λάμπες «οικονοµίας» που έλεγξε εμφανίζουν 
διακοπές στην παροχή φωτισμού, (άρα τρεµόσβηµα - Πἰςκαι!πο). Σημειώστε ότι αυτή η δυσμενής 
αποκάλυψη συμβαίνει παράτο γεγονός ότι η πολιτική τής υπηρεσίας τής Βρετανίας είναι στη γραµµή 
υπεράσπισης αυτών των επικίνδυνων προϊόντων.) 


Επιπλέον πρέπει να σημειωθεί ότι η απλή απάντηση στο ερώτημα εάν οι «οικονομικοῦ προκαλούν 

βλάβες στην ανθρώπινη υγεία θα ήταν εὐκολο να δοθεί άµεσα από την ΕΕ, αν ζητούσε να διεξαχθεί 

επιστημονική έρευνα. Θα μπορούσε δηλαδή να απαιτήσει χρηµματοδοτώντας ειδικούς επιστήµονες, 
αντί να κάνουν άχρηστη και προκατειληµµένη δουλειά γραφείου, όπως συνέβη, να διεξάγουν δουλειά 


εργαστηρίου. Να χωρίσουν π.χ. 700 ποντικάκια σε οµάδες και να τα «φωτίζουν» γιατρεις -τέσσερι 
Ίνες µε φως από επτά διαφορετικά είδη λαμπτήρων.Τότε ίσως έβλεπαν,(όπως ο πρωτοπόρος τή 


ὠτοβιολογίας Τζον Οτ), ότιτα ποντικάκια χάνουν τις ουρέςτους, όταν δέχονται µια απόχρωση ρο 


φωτισμού από λάμπες φθορισμού! Με αυτό τον τρόπο ίσως αντιλαμβάνονταν οι εθελοτυφλούντες 


ειδικοί περί τής φωτοβιολογίας επιστήµονες, οἱ επικεφαλής τής Κομισιόν, οι κυβερνήσεις, οιλοιποί 


29 Πιίρ://ν/ννΠρα.οις.αΚ/Νον/ςΟεπίτε/ΝαἰοπαίΡγεςςξεἰοαςος/2008Ρτοςςξεἰεαςες/0δ 1009Επιὶςειοπς[ΠοπιοοπιραοίΠιογεςοσπ/]1σΗίς/ Σ.τ.Χ.Μ.: Δείτε 
τη θέση δ όπου αναφέρεται ξεκάθαρα πως είναι αντιληπτό το τρεµόσβημα φωτός όταν η λάμπα βρίσκεται περιφερειακά των οφθαλμών. 
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Η πραγματικότητα πίσω από τις «4 αλήθειες ἅ τα 7 ψέματα γιατις λάμπες εξοικονόμησης» 
οικολογούντες και εἰδικοί, ότιτο φως δεν είναι απλά µια οικονοµικίστικη παράμετρος δαπάνης 


ενέργειας, όπως δείχνει να την αντιλαμβάνεται και ο κ. Καθηγητής, αλλά βασικότατη συνιστώσα 
ωής, η οποία ΔΥΣΤΥΧΩΣ - δεν έχει εξετασθεί ως τέτοια στις πολυσχιδεί ανιστικές και 


πε 
πολλάκις λανθασμένες μελέτες των υπηρεσιών τής ΕΕ, μελέτες χιλιάδων σελίδων, γεμάτες ελλείψεις, 


υποθέσεις και ίσως διαπλεκόµενα συµφέροντα,τις οποίες αγνοούν σχεδόν όλοι οι ειδικοί ή «ειδικού», 
που αποφαίνονται για τα υπέρ και τα Κατά των «οικονοµικών» λαμπτήρων. 


11. Εκπέµπουν ακτινοβολία και μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο --------ΣΨέματα 


Εκπέµπουν όπως άλλωστε και οι λαμπτήρες πυρακτώσεως ελάχιστη ακτινοβολία ῦΝ, υπερι- 
ώδη ακτινοβολία σαν αυτή του ήλιου που µαυρίζει. Ωστόσο, δεν υπάρχει πιθανότητα να απο- 
κτήσετε μπρούντζινο χρώμα και σε καμιά περίπτωση δεν κινδυνεύετε από αυτή την ποσότητα 
ακτινοβολίας. Αν µείνετε σε χώρο που υπάρχειτέτοια λάμπα για ένα οκτάωρο είναι σαν να έχε- 

τε εκτεθεί μόλις ένα λεπτό στον ήλιο. Ασφαλώς επίσης αν ο λαμπτήρας σπάσει δεν τίθεται θέµα 
υπεριώδους ακτινοβολίας, εφόσον δεν υπάρχει καθόλου ακτινοβολία 


11ο Σχόλιο: 


Τινα πει κανείς µε αυτές τις απαντήσεις. Νιώθω (ως καταναλωτής) τέτοια µεγάλη απελπισία και 
τόσο έντονο θυµό που παραλύω. Οι λαμπτήρες «οικονοµίας» αντίθετα απὀ ότι αναφέρειο κ. 
Τσαγκρασούλης, εκπέµπουν πολύ περισσότερη και επικίνδυνη υπεριώδη ακτινοβολία από τους λα- 
µπτήρες πυρακτώσεως. Το δηλώνει κατηγορηματικά η επιστημονική επιτροπή τής Ε.Ε, η οποία µετο 
(μεροληπτικό) πόρισµά της υπέρ των «οικονομικών» λαμπτήρων αναφέρει ότι ο µόνος λόγος ανη- 
συχίας και προβλημάτων στην υγεία των ανθρώπων είναιτο µπλε φως και η υπεριώδης ακτινοβο- 
λίατους, η οποία είναι 10 φορές µεγαλύτερη(ό0 Το δηλώνουν και οι οδηγίες δύο κρατών προςτους 
καταναλωτές, τονίζοντας ότι υφίσταται κίνδυνος για δερµατικά προβλήµατα και ίσως καρκίνο στην 
περίπτωση λανθασµένης χρήσηςτους. Το δηλώνει και σχετική πανεπιστημιακή έρευνα τού Εθνικού 
Πανεπιστηµίου τής Αυστραλίας, υπολογίζοντας µάλιστα ότι θα αυξηθούν οι παθήσεις των οφθαλμών 
που σχετίζονται µετις υπεριώδεις κατά 1296 και εκτός αυτών θα υπάρξουν 2.000 επιπλέον ασθενείς µε 
καταρράκτη και 7.5000 µε πτερύγιο κάθε χρόνο!ό) Το δηλώνει η έρευνα αμερικανικού πανεπιστη- 
µίου, η οποία διευκρινίζει ότι οι λάµπες πυράκτωσης δεν συνιστούν κίνδυνο για τους κατανα- 
λωτές, ενώ αντίθετα τονίζει πως οι υπεριώδεις που εκπέµπουν οι «οικονομικές» είναι ισοδύναμη 
µε την ακτινοβολία που λαμβάνει κάποιος όταν βρίσκεται στην τροπική ζώνη!.32 Όπως προανέ- 
Φφερα, το άκρως απίστευτο που συμβαίνει είναι ότι εκπέµπουν, εκτός απότις επικίνδυνες υπεριώδεις 
υΝΑ και ΝΒ καιτις θανατηφόρες ΟΝς, οι οποίες δεν υπάρχουν στο περιβάλλον µας, λόγω τής κατα- 
κράτησής τους απότη γήινη ατμόσφαιρα! Ας εισάγουµε λοιπόν τις «οικονομικές», όσο περισσότε- 
ρο μπορούμε στη ζωή µας, επειδή δεν μπορούμενα εισάγουµε στη Γη την άκρως επικίνδυνη ηλιακή 
ακτινοβολία, που κατακρατάται από την στρατόσφαιρα. 
Είναι σαφέστατο ότιο κ. Ἰσαγκρασούλης αναφέρεται σελανθασμµένη βιβλιογραφία ή σε κάποια που 
δεν υφίσταται, για να υποστηρίζειτέτοιες - άκρως επικίνδυνες γιατους καταναλωτές - πληροφορίες. 
Επιπλέον, παραµένω κατάπληκτος από το τελευταίο (ενισχυτικό;) επιχείρηµα των συλλογισμώντου, 
όταν αναφέρει, πως εάν ο λαµμπτήρας σπάσει, τότε δεν θα υπάρχει καθόλου υπεριώδης ακτινοβολία(!) 


30 ΠΗρ://ος.ειυτορα.ει/Ππεα]/ΡΗ τὶςΚ/οοπιπιίοες/04 5οεπΙηγ/άοσς/ςοεπΙἩ ο 019.ά Δείτε την ενότητα: Τδῃί Επιὶςείοης, Ὁ Ν απά Ό]ας ΠσΗί. 
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Η πραγματικότητα πίσω από τις «4 αλήθειες ἅ τα 7 ψέματα γιατις λάμπες εξοικονόμησης» 
Αςτους σπάσουµε λοιπόν - όλους - για να µην έχουµε ούτετο βλαβερό φάσμα φωτόςτους, ούτετις 
επικίνδυνες ακτινοβολίεςτους, αλλά να πνιγούµε στον υπερτοξικό υδράργυρο καιτα άλλα τοξικά πε- 
ριεχόµενάτους. 


λείνοντας, θα πρότεινα στην εκλεκτή Συνάδελφο καιστον αξιότιμο Καθηγητή να διαβάσουν 
στους έγκυρους «Νιου Πορκ Τάιμο»ζὁ τις απόψεις τού υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ για 
τους λαμπτήρες «οικονοµίας». Η λέξη που χρησιµοποιείται για να περιγραφούν είναι «Ππια[ίοπθ6ά» 
(κακολογημένοι) ή έχουν ειπωθεί πολλά σεβάροςτους, ή δυσφημισμένου͵, ενώ ως προϊόν κρίνο- 
νται απολύτως αποτυχημένοι.Σε επικύρωση των ανωτέρωτο Υπουργείο προκήρυξε διαγωνισμό 
για έναν καλύτερο λαμπτήρα που - προσέξτε - ανέφερε ότι θα αντικαταστήσει τον λαμπτήρα 
πυράκτωσης! Κάτι που έγινε µε την εμφάνιση ενός λαμπτήρα Ι1ΕΡ. Επιπλέον ας διαβάσουν τις 
αποφάσεις τής Παγκόσμιας Διάσκεψης κρατών για τον υδράργυρο υπό την αιγίδα τού ΟΗΕ στην 
οποία αποφασίστηκε να οιλαμπτήρες «οικονοµίας» το 2020 όπως καιτα άλλα τοξικά φώτα οιλα- 
µπτήρες φθορισμού. Τα ερωτήματα που τίθενται είναι πολλά. 
Π όσο ανίκανους να σκεφτούμε µας θεωρούν εµάς τους καταναλωτές, κυβερνήσεις και οι- 
κολογούντες, όταν για χρόνια µάς πρήζουν το συκώτι και µας γανώνουν τα εγκεφαλικά 
κύτταρα µετην πλέον συστηματική πλύση εγκεφάλου που έγινε ποτέ στην ανθρώπινη ιστορία, 
προσπαθώντας να µας πείσουν ότι οι καλύτεροι αντικαταστάτες των λαμπτήρων πυρακτώσεως 
είναι οι λαμπτήρες «οικονοµίας», για να έρθει το 2009 η αμερικανική κυβέρνηση να ανακοινώσει 
ότι ζητούνται καλύτερης ποιότητας λαμπτήρες, που θα αντικαταστήσουν τους πυράκτωσης και 
ταυτόχρονα ενώ βλέπουμε σήµερατον ΟΗΕ να κάνει καμπάνια υπέρ των «οικονοµικών» να απο- 
δέχεταιτην αντικατάστασή τουςτο 2020 επειδή τους θεωρείτοξικούς; Καιοι λαμπτήρες «οικονο- 
µίας» τιθα γίνουν; Η σωρεία των φασιστικών νόμων και των περιορισμών που για χάρη τους επι- 
βλήθηκαν, οιτεράστιες δαπάνες σε εργοστάσια ανακύκλωσης, οι δαπανηρότατες διαφημιστικές 
εκστρατείες και όλα τα άλλα έργα που υπήρξαν για χάρη τους θα πάνε στα σκουπίδια µαζί µετις 
εκατοντάδες χιλιάδες τόνους υδραργύρου των υπολειµµάτωντους. Πα να αποδειχθεί εν τέλει ότι 
τα περιβόητα σχέδια µείωσης στην κατανάλωση ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος 
ήταν πράσινα τοξικά άλογα... 
ὰ... οι σελίδες των μελετών που πλήρωσαν οι πολίτες τής ΕΕ για να βγάλουν τους λα- 
µπτήρες «οικονοµίας» πράσινα αγγελουδάκια. Τθατις κάνουμε όλες αυτές; Τα θα κάνουμε 
τα εργοστάσια που χτίστηκαν για να τους παράγουν µε τεράστια δαπάνη ενέργειας και συνα- 
κόλουθη εκροή θερµοκηπιακών αερίων; Τιθα κάνουμε µε τα εργοστάσια που χτίστηκαν για να 
τους ανακυκλώνουν; Τι θα κάνουμε µε τους χιλιάδες τόνους υδραργύρου που βρίσκονται στις 
χὠματερέςτων κρατών, επειδή το σύστηµα ανακύκλωσήςτους είναι ανύπαρκτο; Πώς θα απολο- 
γηθούν στους εργαζόμενους που απολύθηκαν - εν µέσω οικονοµικής κρίσης - µετο κλείσιµοτων 
εργοστασίων παραγωγής λαμπτήρων πυράκτωσης; Τι θα µας θυμίζουν οι ποικίλες και τρομερά 
δαπανηρές, τόσο οικονομικά όσο και ενεργειακά, εκστρατείες ανακύκλωσης; Τιθα απογίνουν και 
τι απελπισία, γέλιο και οικτιρµό θα ξυπνάνε στη µνήµη µας οι μυριάδες υµνητικές αναφορές στα 
ΜΜΕ καιτα άλλα προπαγανδιστικά κείµενα; 
- κατάληξη τής διαχείρισης αυτού τού τόσο σοβαρού θέµατος ήταν να παραχθείτελικά ένας 
πανάκριβος (60 δολάρια ο ένας) «καλύτερος λαµπτήρας, ο οποίος δεν είναι τίποτα άλλο 


33 Πίίρ:/ ΑΝ νννν πγίάπιες.εοπι/2009/09/25/ήεεΠποΙοςσγ/25ΡιΡ.ΠΠΙ τΞΙ 
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παρά ένας λαμπτήρας ! ΕΡ,53 µε ορισμένα γνωστά και ορισμένα άγνωστα ακόµα μειονεκτήματα 
και παρενέργειες στην υγεία µας, ενώ η Φίλιπς πήρετο χρηματικό έπαθλο καιτην κυριαρχία στην 
αγορά τεχνητού φωτός µε όσα μυθικά κέρδη αυτή η κυριαρχία συνεπάγεται για να τα εγκατα- 
λείψει δύο χρόνια µετά, ανακοινώνοντας ότι αποσύρεται από την παραγωγή λαμπτήρων φωτι- 
σμού/κ”) ένα γεγονός που υποδηλώνειτην πλήρη διάσταση μεταξύ τής προστασίας τού περιβάλ- 
λοντος µε «πράσινα» φώτα και τη μεγέθυνση κερδών των πολυεθνικών. 

(9); µείνουν στη µνήµη µας όλα αυτά τα κωµικοτραγικά ὡς ένας απίστευτος εφιάλτης παρα- 

πληροφόρησης, διαπλοκών και ανικανότητας, που προκαλεί οργή επειδή αφορά τη ζωή 
των καταναλωτών και ζωγραφίζει µε µελανά χρώματα την υποτέλεια στην Κομισιόν, την άγνοια 
ή διαφθορά των κυβερνήσεων των κρατών - µελών, στο να διαχειριστούν κρίσιµα ζητήµαταπου 
αφορούν την ενέργεια και κυρίως την υγεία των πολιτών τους. 

Μήπωςοκ. Μπαρόζο και οιπερί αυτόν, αλλά και οι πανάσχετοιγιατο θέµα υγεία και φωτισμός, 
υπουργοί Ενέργειας και Υγείαςτων κρατών µελών, όπως καιη αρμόδια επιτροπή Περιβάλλοντος 
του Ευρωκοινοβουλίου, που έδωσαν το 2008 την αποδοχή τους µε κλειστά µάτια (όπως ο κ. 
Χρυσοχοΐδης στο Μνημόνιο), για ένα τόσο εξαιρετικά κρίσιμο ζήτημα, τού τεχνητού φωτισμού, 
θα έπρεπε να κληθούν να απολογηθούν (ο καθένας µε τον τρόπο και αναλόγως µετις ευθύνες 
του) σχετικά µε το συγκεκριµένο µέγα σκάνδαλο και να τους ζητηθεί να πληρώσουν όσατους 
αναλογούν; 

Λ/ ια έρευνα σε βάθος στα αρχεία τής Ε.Ε. για το παρασκήνιο αυτής τής τοξικής «πράσινης» 

φαρσοκωμωδίας, θα δείξει το αβάσιµο, ανόητο, πρόχειρο και ίσως διαπλεκόµενο σκε- 
πτικό τής Κομισιόν και τής Περιβαλλοντικής Επιτροπής τού Ευρωκοινοβουλίου και την τραγική 
ανευθυνότητα µε την οποία χειρίστηκαν το ζήτημα, ενώ παράλληλα µια δημοσιοποίηση όλων 
των πρακτικών θα ξεδιπλώσειτην απόλυτη ἀγνοιά τους για το ζήτημα. 

Π ιθανότατα θα αποκαλύψει ποιοι ήταν αυτοί οι άγνωστοι και άσχετοι «ειδικοί», προερχό- 

ενοι εκ των κρατών - µελών, που είχαν ίδια ισχύ ψήφουζθ µε τα µέλη τής Κομισιόν(!!) οι 
οποίοι ψήφισαν «ναι» στην προώθηση αυτής τής τερατώδους και επικίνδυνης για την ανθρώπι- 
νη υγεία και το περιβάλλον, νέας τεχνολογίας φωτός (που ήδη γέρασε και πετιέται στα σκουπίδια 
κυριολεκτικά και μεταφορικά) και στη φασιστική κατάργηση παραγωγής, εισαγωγής και χρήσης 
των µη τοξικών και ασφαλών λαμπτήρων πυράκτωσης. 


34 Πάρ:/ΑΝΥνν.Ιεάςπιασαζίπε.οοπ]/Ππεν/Ξ5/Θ/1/28 
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36 Πρ://επτορα.ει/ταρίά/ρτεςςΚεἰεαδεςΑοίίοπ.4οΦΙΟΙΟΓΕΠΟΕΞΜΕΜΟ/ΟΟ/113 - Σ:τ.Σ.: Δείτε κάτω από τον υπότιτλο: Π.3. ΤΠε τεσα]αίίο ἰς σαἰά {ο 
Ρο ἱππρ]επιεπίϊης {Πε Εοοάοςίδη Πἱτες(ῖνο (2005/32/86). ὙΠαί ἶς (λαί ἀἰτεσίῖνο αΌοιί} 
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Με ηλεκτροπλήηξίες, πυρκαγιές, τοξικές 


αναθυμιάσεις και περιβαλλοντικά 


ρυπαρές οι λάμπες «οικονοµίας» και Ι.ΕΌ 


Είναι απίστευτη η άγνοια και σε µερικές περιπτώσεις το θράσος των υποστηρικτών των τοξι- 
κών από κάθε άποψη φώτων µετον κατ’ επίφαση χαρακτηρισμό «λάμπες εξοικονόμησης ενέρ- 
γειας» επειδή είναι ασύλληπτο το µέγεθος τής απόκρυψης των προβλημάτων που ενέχει η πα- 
ραγωγή, διακίνηση, χρήση και ανακύὐκλωσήτους. 

Απότην άλλη µεριά δεν στερούνται προβλημάτων καιτα νέατεχνολογικά θαύματα οιλαμπτή- 
ρες! ΕΡ. 

Οι ΙΕΡ άρχισαν να ξεπερ- 
νούν στις πωλήσεις από το 
2015 τους «οικονομικούς 
λαμπτήρες και εμφανίζο- 
νται ως η καλύτερη λύση στο 
πρόβλημα οικονομικού και 
ασφαλούς φωτισμού. 

Ωστόσο, όπως δείχνουν τα 
γεγονότα, αυτός ο ισχυρι- 
σµός δεν σχετίζεται µε την 
πραγματικότητα, επειδή οι 
ΙΕΏ εκτός των προβληµά- 
των που δημιουργούν στην 
όραση και τους βιολογικούς 
κύκλους µε το έντονο φά- 
σµα στο μπλε, εκπέµπουν και 


τεεσπῖς" 
ΣΑ 28 Εύη 


Ἐπεναήαρ 


Ένα από τα πολλά Ένα από τα πολλά είδη λαµπτήρων ηλεκτρομαγνητική ρύπανση 
είδηλαμπτήρωνπου ΙΕΏ,που ανακλήθηκαν επειδή μπορούσαν (ανύπαρκτη µετιςλάμπεςπυ- 
αποσύρθηκαν (χωρίς να προκαλέσουν ἠλεκτροσόκ! ράκτωσης), ενώ τα υλικά από 
νατο αντιληφθούμε) τα οποία προέρχονται και η 

επειδή κινδυνεύαµε να ΙΘΕΚΙΥ ονεινίενν Γθρογί οςΒΑΡΕΧ παραγωγή τους ενέχουν µε- 
δούµε τα σπίτια µας Κα- ποϊἱῄεαί{οης.δ5 γαλύτερη ρύπανση για το 
µένα ή να υποστούµε ννεεΚΙγΟνεγνἰεινᾶννεῦ τερογί περιβάλλον από τις λάμπες 

ηλεκτροπληξία.5 ἱα-θ40διςε/θείεάΤαδ/αχ-1 πυράκτωσης. Όπως είναι αυ- 


τονόητο δεν έχω κάνειτη Φο- 
βερά χρονοβόρα συγκριτική 
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Εἰσίς ποσο ΕΝΕΠΕΙ ὀΛΥΙΝΗ ΡὺΙ5 


ΙΙΦΗΤ 
ΕΒΠΩΜΑ 


ήδ ἡ1ρ.ἱ 


Β11 Ε 


] αι] 
.: υστο» 
ο “στ 


138 ΜΗ. 


Η εικονιζόµενη «οικονομική» λά- 
µπα υδραργύρου” περιγράφεται 
ως εξαιρετικά επικίνδυνη στη 
χρήση, επειδή µπορείνα προ- 
καλέσει πυρκαγιά. Παρά ταύτα 
βρέθηκε στην αγορά... 


έρευνα για να βρω ποιες είναι οι αναλογίες προβλημάτων 
σε «οικονομικές» και ΙΕΡ. Ο στόχος µου είναι απλούστε- 
ρος. Να αποκαλύψω ορισμένα γεγονότα που σχετίζονται µε 
τους μύθους οι οποίοι περιβάλλουν τα σύγχρονα φώτα μας. 

Όπως για παράδειγµα τα | ΕΡΏ τα οποία θεωρούνται ιδανι- 
κός φωτισμός χωρίς να είναι. 

Με τη λήξη τής «ζωής» τους κάθε λάμπα ΙΕΡ θα έπρεπε 
να θεωρείται τοξικό απόβλητο. Παρόλα αυτά δεν γίνεται α- 
νακύκλωσήτους ωςτοξικών αποβλήτων, ενώ δημιουργούν 
πολλαπλή περιβαλλοντική ρύπανση, εάν λάβουμε υπόψη 
µας ότι παράγονται και µε επικαλύµµατα φωσφόρου που 
βασίζονται σε νανοσωμµατίδια, τα οποία είναι άγνωστο το 
μέγεθος τής ρύπανσης που δημιουργούν µετην απόρριψή 
τους στις χωματερές.' 

Επιπλέον αυτών οι κίνδυνοι για τις λάμπες «οικονοµίας» 
και | ΕΏ είναι πραγματικοί. Μεταξύ αυτών εμπεριέχουν τον 
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς. 

Ο δεύτερος που το έµαθε αυτό το 2008 ήταν ένας οδη- 
γός φορτηγού ο ΒἰςΚ .ΙΕ/ΚίΠς, όταν πληροφορήθηκε µε τον 
πλέον δυσάρεστο τρόπο τα σχετικά µε την ασφαλή χρή- 
ση των νέων λαμπτήρων φθορισμού, επονομαζόµενων και 
«οικονομικών». 

Έχοντας πιστέψει τη διαφημιστική προπαγάνδα ότι τοπο- 


θετώντας «οικονομικούς» θα εξοικονομούσε χρήματα, εἰ- 
σήγαγε παντού στο σπίτιτου το νέο θαυμαστό πράσινο εί- 
δος τής υδραργυρικής τεχνολογίας. 

Η τοποθέτησή τους προκάλεσε πυρκαγιά που επέφερε ζημιές κόστους 165.000 δολαρίων! 

Μια απότις λυχνίες ανεφλέγη και έκαψε σχεδόν εξ ολοκλήρουτοσπίτιτου,που βρίσκεται στην 
πολιτεία Μέριλαντ. Ο κ. Τζέκινς, η σύζυγός του και η εξάχρονη κόρη τους μόλις κατάφεραν να 
σώσουντις ζωέςτους. 

Το κρίσιμο λάθος που προκάλεσε την πυρκαγιά ήταν η τοποθέτηση ενός συμπαγή λαμπτήρα 
φθορισμού (Σ.Λ.Φ. ἡ «οικονοµικό») σε µειωτή φωτός (ροοστάτη - αἴπιπιει). Οι υδραργυρικές 
λυχνίες «μισούν» και δεν συνεργάζονται αρμονικά µε τέτοιες συσκευές. Πάνω στη «διαμάχη» 
υδραργυρικής λάµπας και µειωτή, άναψε η «θερµοκρασία» και προκλήθηκε πυρκαγιά. 

Πρώτος παθών υπήρξε ο γνωστός γιατις θέσειςτου υπέρ των λαμπτήρων «οικονοµίας», τέως 
αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Ντικ Τσένι, ο οποίος είδε το πολυτελέστατο γραφείο του, δίπλα στο 
Λευκό Οίκο, ἐναιστορικό μνημείο τής πολιτικής ζωήςτής χώρας νατυλίγεται στις φλόγες µετά 
την αλλαγή όλων των λαμπτήρων µε «οικονομικούς». 

Ὑπενθυμίζεται ότι ο κ. Τσένι υπήρξε ο βασικός προωθητής των λαμπτήρων «οικονοµίας» στις 
ΗΠΑ,την εποχή που ήταν πρωτόγονοι/ ἐχονταςταυτόχρονα άγνοιατού θέµατος από κάθεπλευ- 
ράτου, όπως αναλύω στο θέµα όπου αναλύωτη σχέση λαμπτήρων «οικονοµίας» και πολιτικής. 

Ένας άλλος καταναλωτήςπουυπέστη κάτιπαρόμοιοστοΤορόντοτού Καναδά, είναιο (ΠαΓπιαίη 
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Κάτω αριστερά: Μια λάμπα «οικονοµίας» που αµέσως µετήη λειτουργία τῆς µέσα σεχώρο µπάνιου 
άρχισε να βγάζει φλόγες σαν δάδα. Ευτυχώς, τη στιγµή εκείνη βρισκόταν κάποιος εκεί δίπλα καιτην 
έσβησε. Κάθε µια απότις καμένες πρόωρα λάμπες έχει την επικίνδυνη ιστορία τῆς... 


Μες. Άρχισε ξαφνικά να νιώθει µυρουδιά καπνού µέσα στο σπίτιτου. Αντιλήφθηκε ότι ερχόταν 
από το δεύτερο όροφο. Τρέχοντας πανικόβλητος από δωμάτιο σε δωμάτιο ανακάλυψε ότι η 
αποπνικτική µυρουδιά προερχόταν από «οικονομική» λάµπα υδραργύρου. 

Βεβαίως, η περίπτωση του κ. ΜιίΕς, ήταν διαφορετική, όπως είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο 
«Υ/οήαΝεί[}αΙψ», επειδή η λάμπα δεν είχε τοποθετηθεί σε ντίµερ, αλλά σε ένα είδος φωτιστικού. 
Το ανησυχητικό ήταν ότι δεν υπήρχε καµιά προειδοποίηση στο περίβλημα ή στη λάµπα σχετικά 
µετο φωτιστικό πρόβλημα καιτελικά η εφαρµογή στην πράξη έδειξε ὀτιτέτοιες λάµπες δεν εἰ- 
ναι δυνατό να συνυπάρξουν εύκολα µε ορισμένου τύπου φωτιστικά περιβλήµατα, όπως και µε 
µειωτές φωτός και άλλους ηλεκτρονικούς διακόπτες. 

Επίσης, σηµαντικό µειονέκτηµάτους είναι ότιδεν μπορούν να συνυπάρξουν αρμονικά µεκάθε 
ανεμιστήρα οροφής και οτιδήποτε σηµείο ή συσκευή που παράγει κραδασμούς." 

Φυσικά, οι παραγωγοί δηλώνουν ότι οι «οικονομικοῦ έχουν μειωμένο κίνδυνο πυρκαγιάς.Ώ’ 

Ωστόσοτο απίστευτο τής κατάστασης, εντοπίζεται στο γεγονός ότι ένας συνεχώς αυξανόμε- 
νος αριθµός ατόμωνξ Ι9111213141516 έχει παρατηρήσει ότι υδραργυρικές λυχνίες «οικονοµίας», που 
είχαν τοποθετηθεί εκεί όπου υπήρχαν λάμπες πυράκτωσης, τελειώνουν τη ζωήτους µε ένα εἰ- 
δος υποθρώσκουσας φωτιάς, που γεµίζειτο χώρο µε μυρουδιά καµένου πλαστικού! 

Μια αιθαλομίχλη δηλαδή, που είναι εξαιρετικά επικίνδυνη, επειδή τα αέρια που διαχέονται εί- 
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ναι καρκινογόνα."΄ 

Η Υπηρεσία Πυροσβεστικής τού 
Οντάριο, (και άλλες! εξέδωσε 
ανακοίνωση µε την οποία προ- 
ειδοποιεί τους καταναλωτές για 

Ένα ακόµα είδοςλάμπας τον τρόπο λήξης ζωής των νέων 
«οικονοµίας»που αποσύρ- “οἰκονομικών» λαμπτήρων. 
θηκεαπότην αγοράεπειδή [ίδια υπηρεσία έχει δεχθεί τηλε- 
οικαταναλωτές βρίσκονταν Φωνικές κλήσεις από πανικόβλη- 
σεκίνδυνο να δουν το σπίτι τους καταναλωτές, ύστερα από 

τους να καίγεται ήοιίδιοι τέτοια φαινόμενα, υποθρώσκου- 

να υποστούν ηλεκτροπλη- σας πυρκαγιάς και µυρωδιάς πλα- 

ἑία. Πόσα ακόµατέτοια στικού, αλλά όπως διευκρίνισε δεν 

είδη ανάβουν και σβήνουν υπήρξαν περιπτώσεις πυρκαγιάς. 

σεοικίες ανυποψίαστων «Οι καταναλωτές πρέπει να πλη- 

καταναλωτών; ροφορηθούν (δήλωσε εκπρόσω- 

πος της Υπηρεσίας) ότι αυτός είναι 

ένας τρόπος που οι νέες λυχνίες 

τερματίζουν τη ζωή τους, ύστερα 

απόπερίπου 10.000 ώρες χρήσης». 

Από τη µεριά τους οι καταναλω- 

τές πλήττονται επειδή το ενδεχόμενο µιας τέτοιας σιγοκαίουσας πυρκαγιάς δεν εκπέμπει µόνο 

επικίνδυνα χημικά στο χώρο, αλλά αφήνει ανοιχτότο ενδεχόμενο να σπάσειτο γυαλίτης καινα 

προκληθεί ρύπανση απότον διαφυγόντα υδράργυρο µέσα στοσσπίτι,͵τογραφείο,το σχολείο, το 
νοσοκομείο ή οποιοδήποτε άλλο χώρο. 

Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση τού Καναδού τεχνικού Ώοιο Ηεπιριωῇ, ο οποίος έστησε 
ιστοχώρο για να δείξει στο κοινό τα υπέρ και τα κατά των υδραργυρικών λυχνιών.'» 

Προειδοποίηση εξέδωσε και η αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία τής Νέας Ζηλανδίας” τονί- 
ζοντας ότι πρέπει να αλλάζουν αµέσωςτις λάμπες «οικονοµίας» όταν αρχίζει να τρεµοπαίζει το 
Φφωςτους, επειδή υπάρχουν υποψίες ότι αρκετές πυρκαγιές που ξέσπασαν πρόσφατα οφείλο- 
νταν σε αυτές τις λάμπες, ζητώντας από τους καταναλωτές να αντιληφθούν ότι οι νέες λάµπες 
είναι περισσότερο ευαίσθητες από τις λάμπες πυράκτωσης... 

Μια ακόµα παρόμοια περίπτωση υποθρώσκουσας πυρκαγιάς αναφέρεται από Βρετανίδα, η 
οποία γεμάτη ενθουσιασμό και πίστη γιατη βοήθεια που προσφέρει στο περιβάλλον αγόρασε 
και εγκατέστησε στο σπίτιτης λάμπες «οικονοµίας». Ένα βράδυ αυτή και ο σύζυγός της ένιω- 
σαν ότι κάτι καίγεται. Ανακάλυψαν τελικά πως έβγαζε καπνό µια τέτοια λάμπα. Μετά από τογε- 
γονός επέστρεψαν αµέσως στη χρήση λαμπτήρων πυράκτωσης.’' 

Όπως υποστηρίζεται σε σχετική έρευνα στις ΗΠΑ µόνο εντός τού Μαϊου τού 2011 η Υπηρεσία 
για την Ασφάλεια των Καταναλωτικών Προϊόντων ανακοίνωσε ότι υπήρξαν 34 αναφορές από 
καταναλωτές για έκλυση καπνού και μυρωδιάς από «οικονομικές και 4 αναφορές για ξέσπα- 
σµα πυρκαγιάς.’ 

Οι αναφορές των καταναλωτών για δυσάρεστη μµυρουδιά µε το τέλος ζωής των «οικονομµι- 
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Άνω. Μια από τις λάμπες φθορισμού, νέας τε- 
Χχνολογίας. Υποτίθεται περισσότερο ασφαλής 
και οικονομική. Δυστυχώς γιατους καταναλωτές 
ουδείς οργανισµός στην Ελλάδα και σίγουρα στα 
περισσότερα κράτη της Γης, δεν ειδοποίησετους 
καταναλώωἵτές, ότι ἡ χρήση τῆς ενέχει τον κίνδυνο 
να υποστούν ηλεκτροπλἠξία/; 
Αριστερά. Μια ακόµα λάμπα φθορισμού µεχώρα 
προέλευσης την Κίνα, ή οποία είναι δυνατό να 
προκαλέσει πυρκαγἱά. Ένα τέτοιο περιστατικό ήδη 
έχει αναφερθεί αναγκάζοντας την αρµόδια υπη- 
ρεσίατης Ε.Ε. να αποσύρει το προϊόν. Βεβαίως πα- 
ραμένει αδιευκρίνιστο πόσα σπίτια έχουν καείκαι 
θα καήγονται στο µέλλον εξαιτίας τέτοιων λαμπτή- 
ρων, επειδή σχεδόν ποτέ δεν γίνεται αντιληπτή 
πηγή τής πυρκαγἱάς.’΄ 


κών» είναι μεμονωμένα περιστατικά αλλά κάτι το σύνηθες. Όπως αναφέρει υπεύθυνος πο- 
λυεθνικής εταιρείας πιστοποίησης προϊόντων: «Οι καταναλωτές περιμένουν να δουν τη φωτεινή 
λάμψη καινα ακούσουν τον ήχο που Κάνειη παραδοσιακή λάμπα πυράκτωσης όταν λήγειη ζωήτης. 
Ωστόσο ηλήξη ζωήςτων συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού είναι διαφορετική. Το φωςτους µειώνε- 
ταιµετο πέρασμα τού χρόνου καιµπορείνα παράγουν ένα πιο έντονο ήχο, διαχέοντας στο περιβάλ- 
λον χαρακτηριστική µυρουδιά. Ίσως γίνει αντιληπτός και καπνός». 

Βεβαίως, αγνοείται από τους οικολογούντεςτο γεγονός ότι ο ήχος που παράγεται από το λιω- 
µένο πλαστικό σηµαίνει ότι εκλύονται τοξικά και πιθανότατα καρκινογόνα αέρια στο περιβάλ- 
λον τού σπιτιού. Το τραγικότερο είναι ότι αυτά τα αέρια εκλύονται ακόµα και όταν οι «οικονο- 
µικοῦ απλά ανάβουν, στη διάρκεια δηλαδή τής θεωρούµενης φυσιολογικής λειτουργίαςτους, 
ένα γεγονός τεράστιας σηµασίας,, το οποίο αποτελεί ένα ακόµα µειονέκτηµα των «οικονομµι- 
κών, καλά κρυμμένο κάτω απότο πράσινο χαλίτους,το οποίο πιθανώς αγνοούσαν ἄιθεηρεᾶςθ 
καιΙΝΕΕ, οι Οικολόγοι - Πράσινοι,ο ΛΑΟΣ, το ΠΑΣΟΚ,η ΝΔ και άλλοι οικολογούντες όταν προω- 
θούσαν µε όλη τους την ισχύ τέτοιους τοξικούς λαμπτήρες. 
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Άνω: Λαμπτήρας «οικονοµίας» 
που αµέσως µετη λειτουργία 
του σεµπάνιο άρχισε να βγάζει 
φλόγες σαν δάδα. Ευτυχώς, τη 
στιγµή εκείνη βρισκόταν κά- 
ποιος στο χώρο κι έκλεισε το 
διακόπτη.” 


Κάτω: Σειρά από σωληνωτές 


Ομ η 
μ ῃ λάμπες φθορισμού που απο- 
| σύρθηκαν των οποίωνη χρήση 
είναι δυνατό να προκαλέσει όχι 
µόνο ἠλεκτροπλήξία αλλά και 
πυρκαγιάβ 


β 


Η περιγραφή µιας µητέρας, που ακολουθεί, αποδίδει σαφώςτον κίνδυνο που διέτρεξε από λά- 
µπα «οικονοµίας»: 

«...ΓΤη λάµπα την άναψα την προηγούµενη ηµέρα και αµέσως µύριζε καπνό ύστερα από λίγα λεπτά. 
Ξεπήδησαν 10 εκατοστών φλόγες απότο πλάι τής λάµπας σαν να ήταν πυρσός! Ἐκλεισα αµέσως τα 
φώτα. Όμως είµαι σίγουρη ότι αυτό θα μπορούσενα προκαλέσει πυρκαγιά εάν δεν ήµουν παρούσα. 
Φανταστείτενα άφηναν ανοιχτάτα φώτα τα παιδιά µου, όπως κάνουν συνήθως όταν δεν βρίσκονται 
στο δωμάτιο! 

Την άλλη ηµέρα πήγα τη λάµπα στην πυροσβεστική υπηρεσία για να αναφέρωτο γεγονός. Οπυ- 
ροσβέστης δεν ξαφνιάστηκε καθόλου λέγοντας ότιτέτοια περιστατικά δεν είναι καθόλου σπάνια.»2ό 

Οικίνδυνοι στους οποίους μπαίνουν οι χρήστες µετη χρησιμοποίηση «οικονοµικών» αποδίδε- 
ται µε υποχθόνιο τρόπο µε την κατωτέρω δήλωση επιθεωρητή πυροσβεστικής υπηρεσίας τής 
Σουηδίας Γααἰαά ΝΝΙΚωπαά:2” 

«Ίο πρόβλημα µετους συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού (λάμπες οικονοµίας) είναι ότιτο πλαστικό 
που τους περιβάλλει αναφλέγεται εύκολα σε υψηλές θερμοκρασίες. 

-Η κατάλήξη, δυστυχώς, είναι µεγάλες πυρκαγιές όταν αρχίσει να καίγεται το πλαστικό. Σε µερικές 
περιπτώσεις δεν συμβαίνει Κάτι το σοβαρό, αλλά ορισμένα περιστατικά µπορεί να καταλήξουν σε 
πυρκαγιές που είναι αρκετά καταστροφικές. Στη χειρότερη περίπτωση είναι δυνατό να πεθάνουν 
άνθρωποι που βρίσκονται στο σπίτι, εάν δεν προλάβουν να βγουν έξω από αυτό»! (Οι εντονότε- 
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ρες- µε μαύρο χρώμα -λέξεις είναιτο- 
νισµένες από τον συγγραφέα). 

Το ερώτηµα που τίθεται είναι εάν οι 
«μπαμπάδες αυτών των τοξικών φώ- 
των, οι σωληνωτοί λαμπτήρες Φθο- 
ρισμού ήταν ασφαλείς. Κάθε άλλο. 
Ακόμα και οι πλέον εξελιγµένοι λα- 
µπτήρες φθορισμού και ΙΕΏΡ ενέχουν 
σοβαρούς κινδύνους. 

Μόλις στο τέλος τού 2012 ο οργα- 
νισµός ελέγχου και προειδοποίη- 
σης ελαττωματικών προϊόντων τής 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΒΑΡΕΧ) άρχισε 
να ειδοποιείτους καταναλωτές γιατον 
κίνδυνο να γίνουν «ψητοῦ, δηλαδή να 
υποστούν ένα θανατηφόρο ηλεκτρι- 
κό σοκ από µια τέτοια λάµπα υποτι- 
θέµενης εξοικονόμησης ενέργειας και 
χρημάτων. 
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σας μαος βεσόω ταλον οαιιίςσ τος. ες « 
Φωτογραφία µιας ακόµα καµένης «οικονοµικής» από ρε- 
πορτάζτής βρετανικής εφημερίδας «Λ/α(]». Είναι σοβαρές 
αλλά άγνωστες προς το παρόν οι επιπτώσεις στην υγεία σε 
όσες και όσους, (ειδικά σεµικρά παιδιά), αναπνέουν καρκι- 
νογόνα αέρια τέτοιων λαμπτήρων όσο λειτουργούν κανο- 
νικά και τα εξαιρετικά τοξικά αέριάτους όταν αρχίσουν να 
καίγονται τα πλαστικά µέρη τους. Ένα κόστος που δεν κατα- 
μετράται πουθενά έχοντας χρώμα λαμπερό «πράσινο»... 


Πίέρ://νννν ἀαϊ]γπια]].«ο.αΚ/Πεννς/αΠίΙε-20788δ5/Ε1το-Παζατά-[εαις-εοπιραςί- 
Βπογεςοεπί-ἱαπιρς.Πίπι] 


Η παρουσίαση προσωπικών µαρ- 
τυριών καταναλωτών για προβλή- 
µατα καπνού και πυρκαγιές που εἷ- 
ναι ανεβασμένες στο Εᾶςθροοκ/” 
και στο ΥουΤω0ε είναι ενδεικτική αλλά µόνο μικρό µέρος τής προβληµατικής και επικίνδυνης 
κατάστασης.Ξϱ3133 


Σιγή γιατην απόσυρση «πράσινων» λαμπτήρων 


Φυσικά έχουµε καιτις ανακλήσεις από την αγορά τέτοιων λαμπτήρων «εξοικονόμησης» επει- 
δή παρατηρήθηκε ότι προκαλούσαν πυρκαγιά. 

Ποικίλες µάρκες «οικονοµικών» έχουν αποσυρθεί απότην αγοράτα περασμένα χρόνια. Για πα- 
ράδειγµα, εντός τού 2011 317.000 λάμπες «οικονοµίας» τής εταιρείας Τε[σίαι Ριοαιεῖς αποσύρ- 
θηκαν επειδή εμφάνιζαν προβλήµατα υπερθέρμανσης! Η εταιρεία δέχθηκε δύο αναφορές για 
πυρκαγιά σύµφωνα µε την αμερικανική Επιτροπή γιατην Ασφάλεια των Προϊόντων. 

Ὑπάρχει και η περίπτωση ανάκλησης 120.000 τέτοιων λαµμπτήρων, επειδή µε τη χρήση ορι- 
σµένων εξ αυτών ξεσπούσε - ευτυχώς - µικρής έκτασης πυρκαγιά, είναι ένα ακόµα σηµείο, 
που όχι µόνο εμπεριέχει τις προεκτάσεις βαρέων βλαβών στην υγεία των καταναλωτών αλλά 
και αυξημένων ενεργειακών δαπανών, όπως και της συνακόλουθης εκροής θερµοκηπιακών 
αερίων.”5343738 

Αυτά τα γεγονότα και αμέτρητα άλλα που παραθέτω εδώ µετις υποσημειώσεις εδώ και στη 
συνέχεια είναι αναμφισβήτητα. 5142 

Το μείζον ζήτημα που τίθεται (και παραμένει αναπάντητο) µε βάση αυτά τα περιστατικά αφο- 
ρά το άγνωστο μέγεθος τού κινδύνου ή των πραγματικών βλαβών στην υγεία των καταναλω- 
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Τρία είδη λαμπτήρων Ι.ΕΏΌ που αποσύρθηκαν από την αγορά τής Ευρωπαϊκής Ένωσης ως επι- 
κίνδυνες για πρόκληση ἠηλεκτροπλἠξίας! 
ἨΝεοΚΙγ ονοτνίον/ τορο(ί οἳ ΚΑΡΕΧ ποβεαίᾶοπς ΕοροΠί 6 (ΡαδΗςΠεά οἩ: 15/02/2013) - 7 ΑΙ2/0174/13 - Πιρ:/6ο.ειτορα.οΙ/οΟΠ5ΙΠΙΘΓς/ 
ς5αΓείγ/ταρεχ/αἱοτίς/πιαϊπ/Ιπάεχ «ο Γπι)ενεπίξπιαϊπ «νεοΚκΙγΟνειν]ον/όσν/οὈ τεροτί 1521 
ἨΝεεΚΙγ ονεινίενν ταροπί οἱ ΚΑΡΕΧ ποιβεοαίῖοπς Κεροί 2 (Ρο ςΠεά οἩ: 17/01/2014) - 80 Α1Ι2/00δ2/14 - Πιρ:/6ο.εΙτορα.οΙΙ/οΟΠ5ΙΠΙΘΙς/ 
5α{οίγ/ταρεχ/αἰεγίς/πιαϊπ/Ιπάοχ.ο[πι]ενεπί-πιαίη κνεεκ]γΟνεινιεννόεν/οὈ τεροτί 14-δ50 


ἨΝεεΚΙγ ονεινΊον/ τεροτί οἱ ΚΑΡΕΧ ποβοαίῖοης Εεροτί 48 (ΡΙΙσπεά οἩ: 05/12/2014) 9 ΑΙ2/1898/14 - Πιρ://οο.ειτορα.οΙ/οΟΠ5ΙΠΙΕΙς/ 
ς5αΓείγ/ταρεχ/αἱοτίς/πιαϊπ/Ιπάεχ.ο πι )ενεπίξπιαϊπ εηεοΚκΙγΟνεινῖον/όσν/οὈ τεροτί 14Ξ1151 ὁτςε]εείεάΤαῦΙάχΞ1 


ΓΕΡ Παάρ1 Βα]ῆνς Ε εσας ἵνν ΓΗ ρ]ῖπρ Ξείεπες ὥτοιαρ Όπε το Εἶτε Ηακατά 


ανώναι Ε 5 ὁἳ 


Ξά 
.ή -- ο » 


Ο εικονιζόµενος λαμπτήρας {ΕΡ είναι ένας από 554.000 που αποσύρθηκαν από την αμερικανική 
αγορά λόγω κινδύνου πρόκλησης πυρκαγίάς. 


Πίΐρς:// νυν’. εαςίεοιπίγπιαραΖίηο.ο{ς/]εά-ΠσΏίς-Γεςα]]εά-άιε-μτος-οαισεά-Ρι]ος 
Πίΐρ5://νννν/.ερςς.σου/Εεςαἰἰς/2013/41.ΕΡ-14ςΗ{-Βαἱ0ς-Εεεα]]εά-Ργ-ΙαρΏίίπς-οεἰεπος-(ατοιρ 
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«Οικονομικά» φώτα που αποσύρθηκαν από την αγορά τής Ευρωπαϊκής Ένωσης ως επική/δυνα για πρό- 
κληση ἠλεκτροπλήξίας ή πυρκαγίάς. 


. 
. 


μον 


τών ή το ύψος των οικονοµικών καταστροφών σε οικίες, γραφεία ή άλλους χώρους όπου τέ- 
τοιες λάµπες προκάλεσαν προβλήµατα μέχρι να γίνουν αντιληπτές και να αποσυρθούν. 

Η ιστορία δεν τελειώνει µετην ανάκληση ελαττωματικών φώτων, τα οποία υποτίθεται ότι σώ- 
ζουν το περιβάλλον και βοηθούν την τσέπη µας, ενώ ταυτόχρονα µας αρρωσταίνουν µε μύρι- 
ους τρόπου και κινδυνεύουµε να γίνομαι ψητά αγγελουδάκια. 

Έχουμε και περιστατικά παραχάραξης πιστοποιητικών ποιότητας των λαμπτήρων «οικονο- 
µίας», µε τα οποία επιχειρείται να εξαπατηθούν όχι µόνο οι καταναλωτές αλλά και οι αρµό- 
διες υπηρεσίες!" και τα οποία έχουν άµεση σχέση µε τον κίνδυνο που εμπεριέχουν για τους 
καταναλωτές. 

Πάντα αναφερόμαστε σε προηγμένα κράτη, επειδή στη Νιγηρία για παράδειγµα, πλημμύρισε 
η αγορά από λάμπες κάθε είδους που παρουσίαζαν μύρια όσα προβλήματα µε αποκορύφωμα 
να ξεσπούν αμέτρητες πυρκαγιές µετη χρήσητους. 

Η άσχετη, επικίνδυνη και πιθανώς βαριά εξαρτώµενη από συμφέροντα κυβέρνηση τής χώρας 
βρήκετη φαεινή λύση να πραγματοποιούνται έφοδοι στα καταστήματα και να καταστρέφονται 
οι «μαϊμού» λάμπες επιτόπου!” Όχι που θα κάθονταν να σκάσουν επειδή οι λάµπες περιέχουν 
υδράργυρο, ο οποίος θα παρέμενε µέσα στα καταστήματα για χρόνια και βεβαίως θα ρύπαινε 
μόνιμα το περιβάλλον και θα δηλητηριάζει για χρόνια τους καταναλωτές... 
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Στη φωτογραφία ένα ακόµα είδος λά- 
µπαςΙΕΒ, που αποσύρθηκε επειδή 
θεωρήθηκε επικίνδυνο για πρόσκληση 
ἠλεκτροπλήξίας ή και πυρκαγἱάς... 


Στη φωτογραφία βλέπουμε µια απότις 
συνήθεις λάμπες {ΕΡ, ένα είδος προϊόντος 
γιατο οποίο οι καταναλωτές αγνοούν ότι 
μµεταξύτου βρίσκονται και πολλά είδη ΙΕΡ 
από τα πλέον επικίνδυνα, επειδή οι ΙΚκα- 
νότητές τους φτάνουν µέχρι τού σηµείου 
να µπορούν να πυρπολήσουν το σπίτιµας 
αλλά καινα µας στείλουν στον άλλο κόσµο 
µέσω ἠηλεκτροπλήξίας. 

ἨΝΘεΚΙΥ ονοτνίεΝ/’ τοροτί οἳ ΚΑΡΕΧ ποίϊβεοαίῖοης - 
Εεροτί 18 (Ριθ!ίςηεά οἩ: 09/05/2014) - 6 - Ι2/0646/14 
-, Πίρ:/6ς.οµτορᾶ .ει/οοΠΞΙΠΙΕΙς5/5αΓείγ/ταρεχ/α]ετίς/πιαϊπ/ 


ΙΠ4εΧ.οπιονοεπίξπιαίη πυοοΚκΙγΟνοινιεν/δΦννεὈ τοροτί 
14Ξ030άιςεἱοοίεάΤαΡΙάΧΞΙ 


Ηλεκτροπλήξίες(!) και πυρκαγιές(!) από τα τεχνολογικά θαύµματατους 
λαμπτήρες Ι.ΕΡ... 
Η κατάσταση γίνεται ακόµα χειρότερη εάν σε όλα τα ανωτέρω προσθέσουμε κι ένα γεγονός 
απολύτως υπαρκτό αλλά εντελώς άγνωστο γιατους καταναλωτές. 


Τα τεχνολογικά θαύματα που ονομάζονται λαμπτήρες ΙΕΏ μπορούν να µας στείλουν στον 
άλλο κόσµο όταν η κατασκευή τους είναι ελαττωµατική ή αποτελούν προϊόντα «μαϊμού», µε 
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Διάφορα είδη «οικονοµικών» φώτων που αποσύρθηκαν από την αγορά τής Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ως επική/δυνα για την πρόκληση ἠηλεκτροπλἠξίας ή πυρκαγιάς. Πλήθος οι αναφορές γί/ αυτά στην 
ιστοσελίδα τής Ε.Ε. - /Ηίρ://ες.ΘιΓοβα.θιΙ/ΕΟΠΣΙΗΙΘΙΣ/5α{είγ/ΠΘιΝΣ/Ιπάεχ Θ6Η.ΠίΠΙ 


µια απρόσμενη ηλεκτροπληξία ή να ξαποστείλουν το σπίτι µας (εν είδει στάχτης) στον ουρανό, 
µέσω πυρκαγιάς που µπορεί να προκαλέσουν. Οι καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι µε έναν 
ακόµα µπελά. Να γνωρίζουν άριστα την ποιότητα των λαμπτήρων που αγοράζουν, κάτιπου εκ 
των πραγμάτων είναι αδύνατο. 

Η κατάσταση γίνεται άκρως επικίνδυνη όταν αναφερόμαστε στα πάµπολλα είδη μικρών λα- 
µπτήρων ΙΕΡΌ, (αλυσίδες) οι οποίες ανακαλούνται από την αγορά σχεδόν κάθε µήνα(!) από την 
αρμόδια ευρωπαϊκή επιτροπή, επειδή διαπιστώνεται ότι μπορούν να προκαλέσουν από απλό 
βραχυκύκλωμα έως ηλεκτροπληξία”ὸ αλλά και πυρκαγιά.Ά6 

Καταθέτω στις υποσημειώσεις µερικές παραπομπές, οι οποίες αποδεικνύουν την επικινδυνό- 
τητα τέτοιων προϊόντων. 

Οποιοσδήποτε µε πρόσβαση στο ίντερνετ µπορεί να διαπιστώσει ιδίοις όµμµασι τα προβλή- 
µατα των νέων «Θαυμάτων» φωτισμού," ὂτα οποία εκτός από τις γνωστές, υπαρκτές και σο- 
βαρές βλάβες στην ανθρώπινη Φυσιολογία που προκαλούν µε το φάσμα τους όταν ανάβουν, 
και αυτό ανεξαρτήτως ποιότητας κατασκευής, εμφανίζουν και κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή και 
ΠΚ Πας βαν 
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ΡΕ ΠΗΕΙΙ | 


μλῤννο τω) κ ο πας ΕΕ 
µ ο το ο μυ. 


Τεχνολογικά θαύματα τα οποία ανακλήθηκαν από την αγορά τής Ευρωπαϊκής Ένωσης επειδή 
μπορούσαν να προκαλέσουν ἠλεκτροπλήξία στους καταναλωτές. Πρώτη ερώτηση: Πατί δεν ανα- 
φέρουν τίποτα απολύτως τα ΜΜΕ; 2η ερώτηση: Άραγε αυτή ή ίδια [ΕΡ λάμπα έχει ανακληθεί(ας 
πούμε) από τη Ζιμπάμπουε η οποία δεν διαθέτει το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης επικίνδυ- 
νων προϊόντων, 

Άνω, λάµπα φθορισμού που ανακλήθηκε. Αριστερά και δεξιά κάτω επικίνδυνες λάμπες [Ε0. 


Επίσης γιατις| ΕΡ λάμπες φωτισμού παραθέτω δεδοµένα και από τις ΗΠΑΣ και Ευρώπη,Ώ 5ἱ 63 
63 64 65 66 67 68 69 70 71 727374 75 767τ 78 79 80 έχοντας τη δυσάρεστη γνώση ότι η συντριπτική πλειοψηφία 
των καταναλωτών αγνοεί τις αποσύρσεις ως επικίνδυνων πάµπολλων ειδών λαμπτήρων ΙΕΌ 
και «οικονοµίας». 
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Φυσικά η ιστορία δεν φτάνει στο τέλοςτης µετις διευκρινίσεις γιατα «φώτα τού μµέλλοντος»τα 
ΙΕΡ, επειδή πρέπει να αναρωτηθούµε το ανείπωτο χάος και την απίστευτη παραπλάνηση των 
καταναλωτών που διαδραματίζεται στην πλειοψηφία των λοιπών κρατών τα οποία δεν έχουν 
καμία δυνατότητα ελέγχου και ανάκλησής τους εξαιτίας τού κινδύνου ηλεκτροπληξίας ή πυρ- 
καγιάς κι έτσι η επικινδυνότητα και οι τραγικές συνέπειες των «θαυμάτων» φωτισμού περνά- 
νε απαρατήρητες, όταν μάλιστα είναι σίγουρο ότι η πλειοψηφία τους είναι µέτριας έως κακής 
ποιότητας. 

Στην υποσημείωσηξ! παρατίθεται (στα αγγλικά) µέρος από προβλήµατα καταναλωτών σχετικά 
µε καμένες λάμπες ή ακόµα και απότις εκρήξεις των «οικονοµικών» στις ΗΠΑ, εκεί όπου υπάρ- 
χει αξιόλογο κίνηµα καταναλωτών. 

Έχω ξεχάσει και κάτι ακόµα. Τη διεύθυνση τήςιστοσελίδας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία δ 
στο Οντάριο τού Καναδά, όπου αναφέρεται ότι οι «μουντές» καύσεις είναι συνήθη προβλήµατα 
µετους «οικονομικούο και επίσης την ανακοίνωση της Υπηρεσίας Προστασίας Περιβάλλοντος 
των ΗΠΑ η οποία δεν έχει διαφορετική ἀποψη.ξὲ 

Μερικέςνέες πλευρέςτων λαμπτήρων «εξοικονόμησης». Οι µουντές καύσεις, ο καπνός, ο Κίν- 
δυνος πυρκαγιάς και η έκλυση στο περιβάλλον του σπιτιού µας ή τής εργασίας ή τής διασκέδα- 
σής µας ή τής νοσηλείας µας ή οπουδήποτε αλλού, καρκινογόνων αερίων και πάνω από όλαο 
άγνωστος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από τα τεχνολογικά «Θαύματα» τους λαμπτήρες ΕΡΟ. 


Το ΜΕΓΑ ζἠήτηµατής φωτορύπανσης µε λαμπτήρες! ΕΡ 


Στο μεταξύ, µια νέα ἐρευναξ από οµάδα επιστημόνων πανεπιστημίων τής Καλιφόρνιας και 
τής Νότιας Κορέας υποστηρίζει δύο απόψεις. Η πρώτη ότι οι λάμπες | ΕΡ και φθορισμού 
(«οικονοµικές)) έχουν καλύτερη ενεργειακή απόδοση, δηλαδή ότι καταναλώνουν λιγότερη 
ενέργεια απότις λάµπες πυράκτωσης. 


Η δεύτερη άποψη που παρουσιάζει έχει εξαιρετική βαρύτητα επειδή τονίζει ότι αυτά τα είδη 
λαμπτήρων είναι τοξικότερα απότις λάµπες πυράκτωσης επειδή δημιουργούν µεγαλύτερη ρύ- 
πανση στο περιβάλλον. 

Βεβαίως, καιη πρώτη άποψη έχει σοβαρά μειονεκτήματα. Είναι µονοσήµαντη όπως συμβαίνει 
µε σχεδόν όλες τις παρόμοιες έρευνες, επειδή δεν λαμβάνει υπόψη της το σύνολο των παρα- 
µέτρων δαπάνης ενέργειας, το οποίο εμπεριέχει τις φάσεις εξόρυξης, παραγωγής, διακίνησης, 
χρήσης ανακύκλωσης και δυσμενών επιδράσεων στην υγεία καιτο περιβάλλον. 

Δεν λαμβάνει υπόψη πλήθος παραγόντων οι οποίοι αναλύονται σε αυτό το βιβλίο, όπως µε- 
ταξύ πολλών άλλων, την περιορισμένη κατά 10-20960 ανακύὐκλωσή τους και κυρίως τα προβλή- 
µατα που δημιουργούνται στην υγεία από το «άρρωστο» φάσμα τους και συνακόλουθα την 
αναγκαία δαπάνη ενέργειας για τη θεραπεία των πασχόντων όπως δεν συνυπολογίζει πάµπολ- 
λους άλλους παράγοντες όπως την ασύλληπτη ρύπανση που δημιουργούν µετη θραύση τους 
από ανθρωπογενείς και φυσικές καταστροφές. 
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ΠίίΡ://6ς.ειτορα.εΙΙ/εΟΠΣΙΠΙΘΙς/54{είγ/ταρεσ/αἰετίς/πιαίη/Ιπάεχ.ε[πηξ ενεηί- πιαίη.εεΚκΙγΟνεινἰευνδιΥοΡ τεροτί 
14--771 διςε]εείεά Ταβ]άχ--] 

47 ΥΝεεΚΙΥ ονετνἰενν τεροτί οΓΕΑΡΕΧ ποΠοαίῖοης Κεροτί 42 (ῬιβΗςμεά οἩ: 24/10/2014 - 5 ΑΙ2/1647/14 - 
ΠίΐΡρ://6ς.ειτορα.εΙΙ/εΟοΠΣΙΠΙΘΙς/54{είγ/ταρεσ/αἱετίς/πιαίη/Ιπάεχ.ε[πηξ ενεηί- πιαίη.εεΚκΙγΟνεινἰευνδνΥεΡ. τεροτί 
14--1091 διςε]εείοά Ταδ]άχ--Ι 

48 ἨΝεεΚΙγ ονενἰεγν τεροτί ο ΕΑΡΕΧ ποΠοαίῖοης Εεροτί 42 (ΡῬιβΗςμεά οἩ: 24/10/2014 - 19 ΑΙ2/1661/14 - 
Πί{Ρ://6ς.ειτορα.εΙΙ/εΟΠΣΙΠΙΘΙς/54{είγ/ταρεσ/αἱετίς/πιαίη/Ιπάεχ.ε[πηξ ενεηί- πιαίη.νεεΚκΙγΟνεινἰευνδνΥοΡ. ταροτί 
14--1091 διςε]εείοά ΤαΡ]άχ--1 

49 ΥΝεεΚΙΥ ονενἰενν τεροτί οΓΕΑΡΕΧ ποΠοαοης Εεροτί 9 (Ρα0]Ηεῃεά οἩ: 06/03/2015) -30 ΑΙ2/0299/15 - 
Πί{Ρρ://6ς.ειτορα.εΙΙ/εΟοΠΣΙΠΙΘΙς/54{είγ/ταρεσ/αἱετίς/πιαίη/Ιπάεχ.ε[πηξ ενεηί- πιαίη.εεΚκΙγΟνεινἰευνδνΥοΡ. ταροτί 
14--1271 Διςε]εείοά ΤαΡ]άχ--Ι 

50 ΥΜεεΚΙγ ονεινΙεν’ τεροτί οςΕΑΡΕΧ ποβεαίίοπς Εεροτί 9 (Ῥα0ΗςΠοά οη: 06/03/2015) - 31 ΑΙ2/0300/15 - 
Πί{Ρ://6ς.ειτορα.εΙΙ/εΟοΠδΙΠΙΘΙς/54{ε{γ/ταρεσ/αἱετίς/πιαίη/Ιπάεχ.ε[ηξ ενεηί- πιαίη.εεΚκΙγΟνεινἰευνδιΥοΡ. ταροτί 
14--1271 Διςε]εείεά ΤαΡ]άχ-1 

51 ΥΜεεΚκ!γ ονεινΙεν’ τεροτί οςΕΑΡΕΧ ποβεαίίοης - Κεροτί 20 (ΡαβΗςΠεά οἩ: 02/08/2013) - 35 ΑΙ2/0977/13 - 
Πί{Ρρ://6ς.ειτορα.εΙΙ/εΟοΠΣΙΠΙΘΙς/54{είγ/ταρεσ/αἱετίς/πιαίη/Ιπάεχ.ε[πηξ ενεηί- πιαίη.εεΚκΙγΟνεινἰευνδιΥοΡ. τεροτί 
14--670δτςε]εείεάΤαρ]άχ--]Ι 

52 ΥΝεεΚΙΥ ονεινΙεν’ τεροτί οςΕΑΡΕΧ ποβεαίίοης - Κεροτί 20 (Ρι0Η5ῃεά οἩ: 02/08/2013) -39 ΑΙ2/098Ι/13 
-Π{ρ://ες.ειτορα.εΙ/οοΠΣΙΠΙΕΙς/5α{είγ/ταροχ/αἱεγίς/πιαίπ/1πάεχ.ο [πι ενεηί- πιαἰπ.γγεεΚΙγΟνοιν]εν/δΝεῦ τεροτί 
14--670δτςε]εείεάΤαρ]άχ--] 


53 ΥΝεεΚΙγ ονετνΙεν’ τεροτί οςΕΑΡΕΧ ποϊβεαίίοης - Κεροτί 20 (ΡαβΗςΠεά οἩ: 02/08/2013) - 40 ΑΙ2/0982/13 - 
ΠίΐΡ://6ς.ειτορα.εΙΙ/εΟΠΡΙΠΙΘΙς/54{8ίγ/ταρεσ/αἰετίς/πιαϊη/Ιπάεχ.ε[ηξ ενεηί-- πιαίη.εεΚκΙγΟνεινΙευνδινΥοΡ. τεροτί 
14--670δκςε]εείεά Ταρ]άσ--Ι 

54 ΥΝεεΚΙγ ονετνΙεν’ τεροτί οςΕΑΡΕΧ ποβεαίίοης - Κεροτί 20 (ΡιβΗ5Πεά οἩ: 02/08/2013) 32 ΑΙ2/0974/13 - 
ΠίίΡ://6ς.ειτορα.εΙΙ/εΟοΠΣΙΠΙΘΙς/54{είγ/ταρεσ/αἰετίς/πιαϊη/Ιπάεχ.ε[πηξ ενεηί- πιαίη.εεΚΙγΟνεινΙευνδνΥεΡ. τεροτί 
14--670δκςε]εείεά Ταρ]άσ--]Ι 

55 ΥΝΕεεΚΙΥ ονεινΙεν’ τεροτί οςΕΑΡΕΧ ποβεαίίοης - Κεροτί 31 (ΡιΗςΠεά οἩ: 09/08/2013) -25 ΑΙ2/1015/13 - 
ΠίίΡ://6ς.ειτορα.εΙΙ/εοΠδΙΠΙΘΙς/54{είγ/ταρεσ/αἰετίς/πιαϊη/Ιπάεχ.ε[πηξ ενεηί- πιαίη.εεΚΙγΟνεινἰευνδνΥεΡ. τεροτί 
1ἆ-6δ0θδιςε]εείεά Ταρ]άσ--Ι 

56 ΥΝεεΚΙγ ονετνΙεν’ τεροτί ος ΕΑΡΕΧ ποιβεαίίοης Εεροτί 22 (Ρα0Ηςῃμοᾶ οη: 16/08/2013) - 39 ΑΙ2/1083/13 - 
ΠίΐΡρ://6ς.ειτορα.εΙΙ/εΟΠΣΙΠΙΘΙς/54{είγ/ταρεσ/αἰετίς/πιαϊη/Ιπάεχ.ε[ηξ ενεηί- πιαίη.εεΚκΙγΟνεινἰευνδνΥοΡ. τεροτί 
1ἆ-690δκςε]εείεάΤαρ]άσ--]Ι 

57 ΥΝεεΚΙγ ονετνΙεν’ τεροτί οςΕΑΡΕΧ ποβεαίίοης Κεροτί 23 (Ρυ0Η5Πεά οἨ: 23/08/2013) -3 ΑΙ2/1120/13 - 
Πί{Ρ://6ς.ειτορα.ειΙΙ/εΟΠΣΙΠΙΘΙς/54{είγ/ταρεσ/αἱετίς/πιαϊη/Ιπάεχ.ε[πηξ ενεηί- πιαίη.εεΚΙγΟνεινἰευνδινΥοΡ. τεροτί 
14--710δτςε]εείεά Ταρ]άσ--]Ι 

585 ΥΝεεΚΙγ ονετνΙεν’ τεροτί οςΕΑΡΕΧ ποββεαίίοης Κεροτί 24 (ΡυΗ5ῃεά οη: 20/08/2013) -44 ΑΙ2/1161/13 - 
ΠίίΡ://6ς.ειτορα.ειΙΙ/εΟοΠΣΙΠΙΘΙς/54{είγ/ταρεσ/αἱετίς/πιαϊη/Ιπάεχ.ε[πηξ ενεηί-- πιαίη.εεΚΙγΟνεινἰευνδνΥεΡ. τεροτί 
14--710δτςε]εείεά Ταβ]άχ--]Ι 

59 «ΟΟΠ5ΙΠΙΕΙ Ρτοάιοί δα{είγ Οοπιπιἰςίοη τεροτίς 1. ΕΡ Π46Πί Βαΐος Εεεα]]εά ϱΥ Ιάσμίίπς Ρείεποε ἄτοιρ Ώπιε {ο 
Είτε Ἠαζατά», 13/3/2013, - Πίίρ://νηΝν.εἰατκον!]εοπ]ίηθ.οοπι/2013/03/21/εοΠςπιετ-ρτοᾶιεί-δα{είγ-εοπηπηἰςίοη- 
τερογίς-]εά-Ηρ[ί-Ρι]0ς-Γεσα[Ι1εά-ΡΥ-ΙΙσμάης-ςείεποε-στοιρ-άιε-ίο-βτε-ΠαΖατά/ 

60 ΥΝαεεΚ!γ ονετνίενύ τεροτί οςΕΑΡΕΧ ποίἰβεαίίοης - τεροτί 46, 2012 - 9 ΑΙ2/1694/12 - ΠΗΡ://ες.εµτορα.ει/οοή- 
5ΙΠΙΕΙΦ/ἀγΠα/Ταρεσ/ετεαίε ΓαΡοχ.οΙΠΙΞΓΧ 14-48 

61 ΥΝΜεεΚΙΥ ονεινίενν τεροτί ο ΕΑΡΕΧ ποίιἰΠεαίίοης - τεροτί 47, 2012 - 19 ΑΙ2/1739/12 - ΠΗρ://ες.εατορα.εα/σοΠ- 
5ΙΠΙΕΙΦ/ἀγΠα/Ταρεσ/ετεαίε ταροχ.ο[παξγχ 14-482 

62 ΥΝΘεΚΙΥ ονεινίενν τεροτί ο{ΕΑΡΕΧ ποίιἰΠεαίίοης - τεροτί 44, 2012 - 14 ΑΙ2/1624/12 - Πᾶρ://ες.εατορα.εα/οοΠ- 
5ΙΠΙΕΙΦ/ἀγΠα/Ταρεσ/ετεαίε ταροχ.ο[πηξγχ 14-478 

63 ΥΝΜαεΚΙΥ ονετνίενύ τεροτί ο{ΕΑΡΕΧ ποίἰβεαίίοης - τεροτί 16, 2012 24 0612/12 - ΠΗΡ://ες.εατορα.εΙ/εοΠδΙΠηθίς/ 
ἀγηα/ταρεχ/οτεαίε ταρεχ.ε[πιξτα 144358 

64 ΥΝεεΚΙΥ ονετνίενύ τεροτί οςΕΑΡΕΧ ποίἰβεαίίοης - τεροτί 16, 2012 25 0613/12 - Πίρ://ες.εατΓορα.εἰ/οΟΠςΙΠΙΕΙ5/ 
ἀγπα/ταρεχ/ετεαίε ταρεχ.ο[πιξτα 144358 

65 ΥΝΜαεεΚΙΥ ονεινίενύ τεροτί οςΕΑΡΕΧ ποίἰβεαίίοης - τεροί 18, 2012 4 0652/12 - Πίρ://ες.εατορα.ε/οΟΠςΙΠΙΕΙς/ 
ἀγπα/ταρεχ/ετεαίε ταρεχ.ε[πιξτα. 14440 

66 ΥΝΜεεΚΙΥ ονεινίενν τεροτί ο{ΕΑΡΕΧ ποίἰΠεαίίοης - τεροΓί 18, 20124 Α 12/1806/12 - ΠΗρ://ος.ειτορα.εΙ/εοΏδΙΠι- 
εΓ5/ΊπαΡες/Ταρεχ/2012-ΥΝ49/2012-Υν49 4-3{1ρᾳ 

67 ΥΝΜΘεΚΙΥ ονετνίενύ τεροτί οςΕΑΡΕΧ ποίἰβεαίίοης - τεροτί 16, 2012 26 0614/12 - Πίρ://ες.εατορα.εἰ/οΟΠςΙΠΙΕΙς/ 
ἀγπα/ταρεχ/ετεαίε ταρεχ.ε[πιξτα Ιά-43δ8 

68 ΥΜαεεΚΙΥ ονεινίενύ τεροτί ο ΕΑΡΕΧ ποίἰβεαίίοης τεροτί 6 - 20135 - ΑΙ2/0172/13 - ΠίίΡ://ες.εατορα.εΙ/εοΏδΙΠ]- 
ε{5/ἀγπα/ταρεχ/ο{εαίο ΓαΡοχ.οΠΙζΓΧ. 14--498 

69 ΥΝαεεΚΙγ ονεινίενύ τεροτί ο{ΕΑΡΕΧ ποίΠεαίίοης τεροτί 6 - 20137 ΑΙ2/0174/13 - ΠίΡ://6ς.εατορα.εΙΙ/εΟΠΦΙΠΊΘΙς/ 
ἀγπα/ταρεχ/ετεαίε ταρεχ.ε[πιξτα Ιά-498 

70 ΥΜεεΚΙγ ονεινΙεν’ τεροτί οςΕΑΡΕΧ ποβεαίίοης - τεροτί 16 - 2013 - 11 - ΑΙ2/0483/13 - ΠΗρ://ες.εατορα.εΙ/οοή- 
5ΙΠΙΕΙΦ/ἀγΠα/Ταρεσ/ετεαίε ταροχ.ο[παξιχ 14-519 

71 ΥΝεεΚΙγ ονετνΙεν’ τεροτί οςΕΑΡΕΧ ποβεαίίοης - Κεροτί 21 Ριρῃςμεά οη: 31/05/2013) -6 ΑΙ2/0607/13 - 
ΠίΐΡ://6ς.ειτορα.εΙΙ/εΟοΠΣΙΠΙΘΙς/54{είγ/ταρεσ/αἱετίς/πιαϊη/Ιπάεχ.ε[ηξ ενεηί-- πιαίη.εεΚΙγΟνεινἰευνδνΥοΡ. τεροτί 
14--»70δτςε]εείεἀ Ταρ]άχ--]Ι 

72 ΥΝεεΚΙγ ονεινΙεν’ τεροτί οςΕΑΡΕΧ ποβεαίίοης Κεροτί 24 (ΡυΗ5ῃεά οἨ: 21/06/2013) -3 ΑΙ2/0695/13 - Πιρ:// 
ες.εΙ{ορα.εΙΙ/οΟΠςΙΠΙΕΙς/5α{είγ/ταρεχ/αἱετίς/πιαίη/Ιηάοχ.ο[πιξενεπί--πιαίη.εεΚΙγΟνετνἰεν/δννεὈ τεροτί 1ά-600 
73 ΥΝεεΚΙγ ονετνΙεν’ τεροτί ος ΕΑΡΕΧ ποιβεαίίοης Εεροτί 28 (Ρα0Ηςῃμοᾶ οη: 19/07/2013) - 45 ΑΙ2/0911/13 - 
ΠίΐΡ://6ς.ειτορα.εΙΙ/εΟΠΣΙΠΙΘΙς/54{8ίγ/ταρεσ/αἱετίς/πιαίη/Ιπάεχ.ε[πηξ ενεπί- πιαίη.εεΚκΙγΟνεινἰευνδνΥεΡ. τεροτί 
1ἆ--650δτςε]εείεάΤαβ]άσ--]Ι 

74 ΥΝεεΚΙγ ονετνΙεν’ τεροτί ος ΕΑΡΕΧ ποβεαίίοπς τεροτί 26 (ΡυβΗςΠεά οἩ: 05/07/2013) -4 ΑΙ2/0794/13 - 
ΠίΐΡ://6ς.ειτορα.εΙΙ/εΟοΠΣΙΠΙΘΙς/54{είγ/ταρεσ/αἱετίς/πιαϊη/Ιπάεχ.ε[ηξ ενεηί- πιαίη.εεΚΙγΟνεινἰευνδνΥεΡ. τεροτί 
1ἆ--620δκςε]εείεά Ταβ]άχ--]Ι 

75 ΥΝεεΚΙγ ονεινΙεν’ τεροτί οςΕΑΡΕΧ ποβεαίίοπς τεροτί 26 (ΡυβΗ5Πεά οἩ: 05/07/2013) -5 ΑΙ2/0795/13 - 


ΠίΐΡ://6ς.ειτορα.εΙΙ/εοΠδΙΠΙΘΙς/54{είγ/ταρεσ/αἱετίς/πιαϊη/Ιπάεχ.ε[πηξ ενεηί- πιαίη.εεΚΙγΟνεινΙευνδνΥοΡ. τεροτί 
1ἆ--620δκςε]εείεά Ταρ]άχ--]Ι 

76 ΥΝεεΚΙγ ονεινΙεν’ τεροτί οςΕΑΡΕΧ ποβεαίίοης - Κεροτί 41 (ΡιδΗςῃεά οη: 18/10/2013) -29 ΑΙ2/1418/13 
-Π{ρ://ες.ειτορα.εΙ/οοΠΣΙΠΙΕΙς/5α{είγ/ταρεχ/αἱογίς/πιαίπ/1πάεχ.ο (πι  ενεηί--πιαίπ.γνεεΚ[γΟνοειν]εν/δΝεῦ τεροτί 
14--771 διςε]εείεά Ταβ]άχ--]Ι 

77 ΥΝεεΚΙΥ ονεινΙεν’ τεροτί οςΕΑΡΕΧ ποβεαίίοης - Κεροτί 2 (ΡΗ5Πεά οἩ: 17/01/2014) - 78 ΑΙ2/0080/14 - 
ΠίίΡ://6ς.ειτορα.εΙΙ/εΟοΠΣΙΠΙΘΙς/54{είγ/ταρεσ/αἱετίς/πιαϊη/Ιπάεχ.ε[πηξ ενεηί- πιαίη.εεΚΙγΟνεινΙευνδνΥοΡ. τεροτί 
1ἆ--δ5θδιςε]εείεά Ταρ]άχ--]Ι 

7δ ΥΜεεΚΙγ ονεινΙεν’ τεροτί ος ΕΑΡΕΧ ποιβεαίίοης - Εεροτί 24 (ΡιΗ5ῃοά οη: 29/08/2014) - 8 ΑΙ2/1320/14 - 
ΠίΐΡ://6ς.ειτορα.εΙΙ/εΟοΠΣΙΠΙΘΙς/54{8ίγ/ταρεσ/αἱετίς/πιαϊη/Ιπάεχ.ε[πηξ ενεηί-- πιαίη.εεΚΙγΟνεινΙευνδνΥεΡ. τεροτί 
1-1020δκςε|εείεἀάΤαρ]άχ-]1 

79 ΥΜεεΚΙΥ ονεινΙεν’ τεροτί οΓΕΑΡΕΧ ποβεαίίοης - Κεροτί 24 (ΡιβΗςΠεά οἩ: 29/08/2014) - 13 ΑΙ2/1325/14 - 
ΠίΐΡρ://6ς.ειτορα.εΙΙ/εοΠδΙΠΙΘΙς/54{είγ/ταρεσ/αἱετίς/πιαϊη/Ιπάεχ.ε[πηξ ενεηί- πιαίη.εεΚκΙγΟνεινΙευνδινΥαΡ. τεροτί 
1-]1020δκςε|εείεἀάΤαρ]άχ-]Ι 

80 ΥΜαεεΚΙγ ονεινίενύ τεροτί οςΕΑΡΕΧ ποίἰβεαίίοης Κεροτί 45 (ΡιβΗςΠεά οἩ: 05/12/2014) 9 ΑΙ2/1598/14 - Πίρ:// 
ες.εΙ{ορα.εΙ/οΟΠςΙΠΙΕΙς/5α{είγ/ταρεχ/αἱετίς/πιαίη/Ιηάοχ.ε[παξενεπί--πιαίη.ΜΘεΚΙγΟνετνίεν/δννεὈ. τεροτί 
14--1151δτςε|εείεά Ταρ]άχ-]Ι 


δ] Α οοπιραοί Πιογοδοεπί Πσᾖί (ΟΕ) οπ {Πε οε{πς Ὀιγςί απά εἰατίοά α Πτο ἵπ α Ώοπιο ἵπ Ηοτποί!, Ν.Υ. Ώεσεπιρει 23, 2010. "Τηοςε α{ε 
{πε Ησῃίς ενετγροάγ’ς Ῥεεῃ {ε]]ης 5 {ο 156," αἱ 1οε (εΓΥγςΠ. ρίεαΌεη Οοιπίγ Εἶτο Ιπεδρεοίοτ. "Ἡ Ῥ]ενν αρ ΙΚα α Ὀοπιθ. Τί δραίίετεά αἰΙ 
ονετ.' Ἠιτε ΟΠΙεΓ ΜίΚε Κοῦδίῃς σαἰά {Πε Ρία76 ἀεσίτογαά {πε τοοπι νηπετο {Πε Πτα δίατίεά απά ενετγίΠίῃς ἵπ Ιέ, απά {Πε τεςί οΓ {Πε Ποιςα 
εμ[{οτοά «πΊοΚε απά νναίετ άαππαρο. ΤΠε Ατκροτί Ψ1]]ασο Είτε Ώερατίππεπί ας ν/οΙ] ας (πε Νοτίῃ Ηοιπε]] Είτε Ώερατίπιεπί τοαι]τεά αΌοιί 
15 πα]πιίες ίο ριί οί {πο Πτα. Γ1πΚ 

"Βι]ο οχρἰοάες νηίποιί ν/ατπίπς." τεροτίεά ΝΒ(αεοηπενς.οοπι, ΜαΥ 212010. 

"Τοπι απά Ναπογ Ηοίπι Υνοτο νναίσμῖης ΤΝ τοςοπί!]γ, επ Τοπι ἀεοῖάςά {ο {πτη οη {Πε Ποο: |απ1ρ ποχί {ο Πὶς τος [πετ ομαϊτ.  Πεατά (Πὶς Ιοιιά Ρορ...[ δαν’ 
γπαί Τ {ποιισΠί ν/ας 5πΊοΚαε, εοπιίπρ οί ΟΕ {Πο {ορ οΓ {Πε Ποοι Ιαπρ. 5αγς Τοπι. Ναπογ 5ιάάεπίγ Γουπά σἶαςς ἴη Ποί Ιαρ. 5µε 5αγς, 1 ἁῑά ποί 5εε Ι{. Γ 1η5ί 
Ποαγά Πέ, απά Ι ποϊϊοεά 1 Παά σἶαδς οἩ ππο.''' ΓήπΚ 

Οπ Περτιατγ 23.201. ΤΝ Νεννς(Παηπε! 5 ἵπ Τεππεςςεο «ονετεά "α ΠεΝ/]γ-{ε]εαςοά Ιπνοςσαίοις' τοροΓί (αί Ὀἰαπιες α ΠεῦτιαΓγ 12 [αίαἱ βτο ἵπ (αἱ]α η 
0ἱΠ οπο οΓ ίποςε ΟΕΤ, δα10ς.". Βεπ Εο5α, απ αίἴοίπεγ Γο: {1ο τεβαδΙΠίαίίνε ΓαοΠΠγ ἵη ννυπίοῃ Ώοιιρδ]ας 1οΠΠ5οΠ. 45, ροτϊσηεά, 5αἶά, "ΤΗΙς τορι]ί ἶ5 οοπςἰςίοηί 
ψΠ ος ΟΠ ργϊναίε Ιηνεςϊραίίοη. ... Νο πανε Ποεατά τοροΓίς ΟΕ 5ἰπιί]ατ Ώτες Ὀοίης ΙπὶΠαίεά Ὁγ ΟΕΙ;5 ασΓοςς {Πε οοιΠ!τγ." ΓάπΚ 

Ἠετε αΓε 50Π16 εΧαΠΙΡΙες ΓΤΟΠΙ ασΓο5ς ίΠε οοΙΠίΤΥ: 

"ΟΕ Ηε[σαἱ 13 ἸΝαίί Π6Πί Ὀα]δ. ΑΠετ οπΙγ 6 πιοπίης ο{ π5αο. ΤΗΙ5 Ὀπ]0 ίατίοά πιαΚῖπσ ΓΙΠΠΥ ποῖδος απά ΒΙοΚετίηρ... Εἰπα]!γ, εχρἰοάεά οἩἨ ΠΙΥ ΚΙίοΠεΠ 
αῦἱ6." -- Πατίας οἳ δοπίῇ ὙΝουρίοτ, ΟΗ Ἱαπιατγ 30, 2010. Γαπκ 

"ΜΥ ΟΕ 20ΝΝ/ Πε[ῖσαἱ Ὀα]ο ἴἵπ πιγ 1/2 Ὀαΐμτοοπι «αΗςδΠί οη Βτο οἩἡ 5/3/10Ό. ΈΤπε Ὀα]ῦ «παρρεά απά σ]ονγεά νετ Ὀπρηί]γ (πεη οαπβῃί οἩ Βτο....ΤΠε Ὀα]ο 
γ/α5 5«Ἡρροςε {ο Ια5ί 5 γεατς Όπί 1 ν/ας οπΙγ αΌοιί α γεαί ΟΙ 5ο οἱά. 1 ίΠίεά τερ]αείῃς Ιέ νν(ῃ α ΟΕ 26ΥΝ Όα]0 απά (Πε 5αΠ1ο {Πίπς Παρροποά Ιπιπιεά(αία]γ." -- 
ΟΠαπίε]]ο οΓ Ὠαην]]α, ΡΑ ΜαΥ 15. 2010 Ταπκ 

"ΝΙΥ 80 γεαι οἰά πιοίπετ (πτηοά οη Πε γεαάίης Ιαπ1ρ απά ίΠε Ὀπ]0 εχρ]οάθά απά {Πε ἱαπῖρ 5Παάε «αιβῇῃί ῃτα. Φε ππρ]αβος {Πε Ιαπ1ρ {Τοπ {Πε /α]] απά ἴπε 
Πτο ννοηί οιί (παπΚ οσα." --Μ. οἳΤ απαϊπα, ΗΙ Ματοµ 20. 2010 Γ1πκ 

"ΓΕ αιτπεά οἨ απ ονείεαά Ὀαίμτοοπι Ησῇί Ὀ]Ό απά Πεατά α Ρορ απά 1{ οχρἰοάεά {αἱ[1πς Ιπίο (Πε Ὀαίμτοοπη 5ἱηΚ. Νεατ]γ αἱ οΓ Πε Βγίπρ σ]αςς ννεπί 5ίΓαἰσΗί 
ἀΟύΥΝΗ 5ο Η{]ο ἆαπιασε ἵ/ας ἆοπα; ΠΟΝΨΕΝΟΓ, Γ πας νεΓΥ (ΠαπΚΠΙΙ 1{ ἀῑά ποί σεί Ιη πιγ εγες." -- Ραΐπὶοία ο βαπηπιαπηίση, ΝΑ Οείοῦει 20. 2010 ΓΚ 

"Νε ρυΓε[αςοεά α 3-/αΥγ ΗβΠί Όπ]0 (ῖς ραςί γεατ. [δρεςία 3-Ί/αγ ΟΕΙ:5 αΓε πιαςο Ὀιί οοδί ΠἹοίθ.] ΤΓ.αςί πὶσῃί (πε Ὀπ]0 ίατίοά α Βτα Ίπ {1ο Ιαπ1ρ....Ηαά ννε 
ποί Όθεπ {πετε οἳΓ Ποῖςο πιὶσῃί πανε Ὀυγπαά ἀοννη." -- Τιπα ος Κεάά(πρβ. ΟΤ 1αἱγ 10, 2010 ΤΚ 

"Ἔπας α ἀεςΚ Ιαπρ ΟΕΙ, Όατη αρ τὶθηί ἵΠ Πτοηί οΓπ19. ΦίοΠεά 1ΐ οἨ απά Ππγ 5ραϊκς ν/εΓε οπιαπα(ἶπς κο α Ψαπ αε (ΟτααβΙ σοπεταίοτ. ΟπΙοΚΙΥ δννίοπεά 
1{ ο; (Πο Ρἱαςίΐο ατουπά {πε Ὀαἱ]αδί ν/ας ο{αοΚεά απά «πιοΚίπσ" -- ΝΙςςμίΠ, Νονεπιοοτ 20, 2008 ΤΠΚ. 

Νενν ενἰάεπεε οἳ ΟΕΙ;5 εαιςίης Ώτες -- ονεη οχρἰοάίπρ -- ἂ5 Νε] α5 πενν επν]γοηπιοηία] «ΟΠοεΓῃς Ώανε «ΟΠΠε {ο Πσ]ηί 5ἶηποε πιΥ αγςοἰα ΤΠο ΟΕΙ, Εταιά 
ΡιὈΗςῃθά. Ηοτο αΓε 5ΟΠ16 ΟΓ {Πο αάάῆῖοπαί ἤτος: 

"Επαά οπε ΟΕ {οςε (ΕΙ; 5 ΙΠ πιγ σαΓασε 5οοΚεί, απά 1{ Ὀἱεν/ α οοπΙροπεπί (ποί {Πε σ]αςς οο{Κ5οΓεν/) απά οαιισΏί Πτα. ΕοτίππαίεΙγ, 1 ν/α5 5ίαπά(πρ Του [οεί 
ΑΝΥΑΥ αἲ ἴΠο πιο. [ {πτπεά οῇ ίΠε Ροἵ/οΓ απά οπιοίμοταά ίΠε Ὀ1 νίῃ α {ουνε]." ΓΙΝΚ. 

"Επεατά α 5ἰΖΖ]πς 5ουπά Κο Ῥασοη. ΙοοΚοά ἵΠ {πε ἁἰτεοίίοη ΟΓ {1ο 5οιιπά απά υναίςΠ {ο (ΕΤ, Ὀιςί Ιπίο Παπιο γίῃ Παπιες ΗεΚκίπς πρ οπίο {Πο εαί]1πρ οΕ 
ΠΙΥ ποιςε.' ΓΙΝΚ. 

"νε Παά Μο θατη (Πτοιισ] {Πείτ Ῥα5α, Ιεαν]πς α Ποίο Ια:σο εποιΡῇ {ο 5ίϊοΚ πιγ Πί]ε Βησει Ίπ, απά 5οοϊοΠίπρ {Πε Βχίπτε. ΤΠΕΥ αἴε α το Παζατά." ΓΙΝΚ 

"νε Παά ΤΥΝΟ εαίεΠ βτε. 1 ἆοπ'ί (πιςί {Πεπι. ΡΙΗ5 ίΠευ ΙοοΚ 5Η11γ." ΕΠΝΚ. 
νε Παά νο (ΕΤ, εχρἰοάε οἩ πιε. Οπε ἵπ οΓ δεάτοοπι ονεΓηεαά ΠΠ... Γ{οοΚ α Ίος πιο οἱεαπίης {Πε Ὀδάςργεαά απά ατρείίῃς, Όεσαιςο Οἱ Τεαῖς ΟΕ 
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2.000 δολάριατο κόστος καθαρισμού 


απόὀ τυχαία θραύση λαμπτήρα 


«οικονοµίας» 


Το ενδεχόμενο θραύσης των λαμπτήρων «οικονοµίας», (που δεν είναι τίποτα άλλο παρά συ- 
µπαγείς λαμπτήρες φθορισμού µε περιεχόµενο υδραργύρου και άλλων τοξικών υλικών), ούτε 
καν υπήρχε στη φαντασία των υποστηρικτών των Σ.Λ.Φ.. Ωστόσο έχουν ήδη αναφερθεί τέτοια 
περιστατικά σε βάρος τής υγείας ατόμων και περιβάλλοντος, προς δόξαν όλων εκείνων που 
έσπευσαν να σώσουντον πλανήτη µελάθοςτρόπο. 


Η άτυχη νοικοκυρά Μπρίντι ΜΙπρίτζες, είχετην καλή 
πρόθεση να µη μολύνει το περιβάλλον και άλλαξετα 
φώτα τού σπιτιού της. Μετά την τυχαία θραύση ενός 
µικρότατου λαμπτήρα «οικονοµίας» στο δωμάτιο τής 
Κόρης της, αναγκάστηκε να το σφραγίσει, επειδή ο 
καθαρισμός κόστιζε 2.000 δολάρια! 
{ ου Στη συνέχεια, η Υπηρεσία Προστασίας 
{ ων Περιβάλλοντος της πολιτείας Μέιν, έκοψε και πέταξε 
το σηµείο εκείνο τού δαπέδου, όπου είχε σπάσει ο 
ϱ0 0 0 0 λαμπτήρας, αφήνοντας ένα απίστευτο χάλιµετην 


ο γν ἳ 
ΓΙ 


1 
οΕἰ ς απά ζουπήπα τρύπα να χάσκει 3Χ3 µέτρα στο πάτωμα... 

Ηκ. Μπρίτζες κρατά στα χέρια τῆς (για την ειρωνεία 
τής κατάστασης) περιοδικό που διαφημίζει συµπα- 
γείς λαμπτήρες φθορισμού. 
μιίρ/νννννππαΠαϊακα.ο/σ/ραςεΙόδ/.ΠΙΠΊΙ 


Επίσης ούτε καν υπάρχει στη σκέψη των νομοθετούντων ένας κρίσιµος αριθµόςπου µας αφο- 
ρά όλους. Αυτός που θα αναφέρει µε στατιστική πιθανότητα, (όπως π.χ. αναφέρονται τα αυτο- 
κινητικά ατυχήματα) πόσες τοξικές λυχνίες θα σπάνε µέσα στα σπίτια των καταναλωτών, κάθε 
πότε θα συμβαίνει αυτό το εφιαλτικό σενάριο και τι θα πρέπει να κάνουν οι πολίτες, εάν µπο- 
ρούν να κάνουν κάτι. Επειδή είναι σίγουρο ότι άλλες οµάδες πληθυσμού δεν μπορούν να κά- 
νουν τίποτα, όπως ασθενείς, ηλικιωμένοι, παιδιά και άτοµα µε ειδικές ανάγκες, ευαισθησίες, 
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Ηκυρία Μπρίτζες 
µετην κόρη τῆς στο 
κάτω δωμάτιο τής 
οικίας τους. Στο πάνω 
δωμάτιο σφραγίστη- 
κεηπόρταγιαναµη 
διαφύγει οτοξικός 
υδράργυρος µετά το 
τυχαίο σπάσιμο µιας 
µικρής λάμπας εξοικο- 
νόµησης ενέργειας. 
μιέρ:/ήννννν.γουίμθο. 
«ΟΙΠ/6Π2ΝΞΡΣ(Ε2ΙπΙ9Ζ 
᾿.Μ6{θαίιιΓο-Γε[αίοαά 


αλλεργίες κ.λπ. Ἠ ακόµα κι εκείνοι που δεν μπορούν να κατανοήσουν τις περίπλοκες οδηγίες 
χρήσης. 

Η συνέχεια των όσων θα διαβάσετε εδώ θα μπορούσενα είναι σενάριο επιστημονικής φαντα- 
σίας, που έγινε πραγματικότητα. Ιδού λοιπόν τα γεγονότα: 

Σύμφωνα µε ρεπορτάζ που πρωτοδημοσιεύθηκε στις 12 Απριλίου τού 2008:) και στη συνέ- 
χεια έκανε το γύρο των αμερικανικών µέσων ενημέρωσης, η κυρία Μπρίντι Μπρίτζες από το 
Ἑλσγουορθ τής πολιτείας Μέιν των ΗΠΑ, είχε τη «λαμπρή» ιδέα να σώσει τον πλανήτη, τοποθε- 
τώντας στο σπίτιτης λαμπτήρες «εξοικονόμησης». 

Ένας από αυτούς έσπασε. Η κυρία Μπρίτζες ήταν ενήµερη για τη ρύπανση στο περιβάλλον 
που προκαλεί ένα τέτοιο γεγονός και έσπευσε να τηλεφωνήσει στο κατάστηµα που τους αγό- 
ρασε, ρωτώντας - γεµάτη αγωνία -τιπρέπει να κάνει. 

Εκείνοι, αφού δήλωσαν αναρµόδιοι, της ζήτησαν να µη χρησιμοποιήσει ηλεκτρική σκού- 
πα για να καθαρίσει τα απόβλητα που είναι τοξικά καιτης πρότειναν να επικοινωνήσει µε την 
Ὑπηρεσία Ελέγχου Τοξικών. Οι υπάλληλοιτής υπηρεσίας ελέγχου τοξικών, ούτε καν γνώριζαν(!) 
ὀτιοιλαμπτήρεςπεριέχουν υδράργυρο. Όταντο έμαθαν... την παρέπεμψαν στο Κέντρο Ελέγχου 
Μεταδοτικών Ασθενειών/(!) και την πολιτειακή Ὑπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος. 

Η Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος τής πολιτείας Μέιν δήλωσε - επιτέλους - αρμόδια και 
έστειλε ειδικούς για να ελέγξουν την οικία τής άτυχης νοικοκυράς. 

Προς µεγάλη τους αμηχανία διαπίστωσαν ότι τα επίπεδα υδραργύρου στο υπνοδωμάτιο ξε- 
περνούσαν κατά έξι φορέςτα όρια ασφαλείας που είχαν ορισθεί από την ἴδια Υπηρεσία. 

Οι ειδικοί δήλωσαν στη φοβισμένη πλέον νοικοκυρά, ότι για να καθαριστεί ο υδράργυρος, 
που είχε ρυπάνειτο υπνοδωμάτιο, θα έπρεπε να απευθυνθεί σε ειδική εταιρεία και εκτίµησαν 
το κόστος καθαρισμού στα 2.000 δολάρια, αφήνοντάς την, όπως ήταν φυσικό, µε ορθάνοιχτο 
στόμα... 

Ας σημειωθεί ότι η ασφαλιστική εταιρεία στην οποία ήταν ασφαλισμµένο το σπίτι, δεν δέχθηκε 
να καταβάλλει τα 2.000 δολάρια. 


2.000 δολάρια το Κόστος καθαρισµού από τυχαία θραύση λαμπτήρα «οικονοµίας» 
Η απιστευτη συνεχεια 


Σε συνέντευξη” που έδωσε η κυρία Μπρίτζες αποκάλυψε την άγνωστη πλευρά αυτής τής 
ιστορίας, που έχει ως εξής: 

Όταν οι ειδικευµένοι υπάλληλοιτής Υπηρεσίας Προστασίας Περιβάλλοντος τής πολιτείας Μέιν 
δήλωσαν στην κατάπληκτη νοικοκυρά ότι έπρεπε να απευθυνθεί στους ειδικούς και να πληρώ- 
σει το τεράστιο ποσό των 2.000 δολαρίων, επειδή έτσι επιτάσσει το πρωτόκολλο καθαρισμού, 
αυτή αντίνα συναινέσει, σφράγισετο δωμάτιο και άρχισε επαφές µε µέσα ενημέρωσης µεταφέ- 
ρονταςτο σοκπου είχε δεχθεί καιτην περιπέτεια που βίωνε. 

Όπως ήταν φυσικό το ζήτημα άρχισε να γίνεται ευρύτερα γνωστό και έτσι η Υπηρεσία ανακά- 
λεσετη σύστασή της για καθαρισμό από ειδικούς και δήλωσε ότιη κ. Μπρίτζες µπορείνα καθα- 
ρίσειτο δωμάτιο µε απλό χαρτί και κολλητική ταινία. 

Η κ. Μπρίτζες φαίνεται πως είναι από τις γυναίκες που γράφουν µε τον τρόπο τους ιστορία. 
Αντίνα καθαρίσειτο δωμάτιο πρόχειρα, όπως τής είπαν, συνέχισετις επαφές της... 

Μετά τις άκρως ενοχλητικές πρωτοβουλίες τής κ. Μπρίτζες η Ὑπηρεσία Προστασίας 
Περιβάλλοντοςπροσφέρθηκεναστείλειυπαλλήλουςτηςγιανακαθαρίσουν δωρεάντο δωμάτιο. 

Τι έκαναν λοιπόν; Το καθάρισαν στην κυριολεξία. Ἐκοψαν ένα τεράστιο κομμάτι τού δα- 
πέδου, κάνοντας µια µεγάλη τρύπα στο µέσο, περίπου 3Χ2,5 µέτρα. Άφησαν δάπεδο µόνο 
κάτω από το κρεβάτι, τον καναπέ, το µέρος όπου έπαιζε µε παιχνίδια η κόρη τής κ. Μπρίτζες 
και κάτω από την ντουλάπα. Επανεξέτασαν το επίπεδο τής υδραργυρικής ρύπανσης που 
µετά τρεις µήνες ήταν ακόµα υψηλό, έβαλαν τα απόβλητα σε κιβώτια, τα σφράγισαν και 
έφυγαν. 

Φυσικά δεν έφεραν καινούργιο δάπεδο. Απλώς το κατέστρεψαν παίρνοντας µαζί τους το µο- 
λυσμένο κομμάτι από τον υδράργυρο. 

Η κ. Μπρίτζες στη συνέχεια άρχισε νέο καθαρισμό. Πέταξε όλεςτις κουβέρτες(!) Αέρισε συστη- 
µατικά το δωμάτιο, και έπλυνε κάθε είδος παιχνιδιού. Φυσικά πέταξε οτιδήποτε άλλο δεν µπο- 
ρούσε να καθαριστεί από τον υδράργυρο. 

Όπως είπε, οἱ υπάλληλοι που έλεγξαν τα επίπεδα υδραργύρου έβρισκαν παντού ρύπανση. 
Από τα σκαλιά που ανέβαιναν έως το δωμάτιο τής κόρης της, µέχριτο κρεβάτιτης. 

«Το περίεργο - τόνισε - ήταν ότι αυτή η λάµπα που έσπασε, ήταν από τις μικρότερες που έχω 
δει». Και πρόσθεσε ότι η υδραργυρική ρύπανση παρέμενε στο δωμάτιο τρεις µήνες µετά το 
σπάσιμο αυτής τής µικροσκοπικής λυχνίας και παρά το γεγονός ότι στο πάτωμα, εκεί που έπε- 
σαν τα θραύσματα, υπήρχε πλαστικό κάλυμμα, και το δωμάτιο είχε αεριστεί συστηματικά. 

Ρωτήθηκε επίσης, πώς κρίνειτο γεγονός ότιτο Κογκρέσο πέρασε νόµο που καθιστά υποχρεω- 
τική τη χρήση αυτών των υδραργυρικών λυχνιών. 

Ιδού τι είπε -η πρωτοπόρος από κάθε άποψη - κυρία Μπρίτζες: 

«Νομίζω ότι έχουν επενδυθεί πάρα πολλά χρήματα, έχει γίνει τεράστια διαφήμιση, και προώθη- 
ση τού προϊόντος και πολλές πανίσχυρες εταιρείες το υποστηρίζουν, μεταξύ άλλων και η Τζένεραλ 
Ελέκτρικ. Έτσι φυσικά κερδίζουν πολλά. Καθώς υπάρχει και αυτή η πράσινη φρεν/τιδα είναι πράγματι 
κατάλληλος ο καιρός για τέτοια επιχείρηση. Προσφέρουν άλλωστε στους ανθρώπους οικονομία στο 
λογαριασμό τού ηλεκτρισμού όταν µάλιστα είναιτόσο υψηλά η τιµή τού πετρελαίου. 

Λένε επίσης ότι βοηθά το περιβάλλον. Μόνο στην πολιτεία Μέιν πουλήθηκαν τον τελευταίο χρόνο 

2 Πιρ:/Νν/πεῦτιεβπστοοπι.οοπι/ατεΠῖνας/2008/08/πιετοΙΤΥ. ἵπ ος Πίπι! 
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2.000 δολάρια το κόστος καθαρισμού από τυχαία θραύση λαμπτήρα «οικονοµίας» 


ένα εκατομμύριο τέτοιες λάμπες, που σηµαίνει πέντε κιλά υδράργυρος θα πάει στο περιβάλλον µέσα 
σε τρία µε πέντε χρόνια. Και αυτό θα έχει αυξητική πορεία γιατί Κάθε χρόνο θα πωλούνται όλο και 
περισσότερες. 

Δεν έχουµεκαν έναµέροςγιανατις ανακυκλώσουµε. Οιάνθρωποι δεν αντιλαμβάνονται ότιουδράρ- 
γυρος είναι τοξικός, είναι θανατηφόρος. Ότι µπορείνα προκαλέσει προβλήµατα που καλύπτουν πολ- 
λά σηµεία. Από το αναπαραγωγικό σύστηµα έως και καρκίνο. Γι αυτό άλλωστε ξεφορτωθήκαµε τα 
υδραργυρικά θερμόμετρα. 

Ξεφορτωθήκαμε ένα υδραργυρικό θερμόμετρο και στη θέση του βάλαμε 50 λάμπες. Και λέω το 
εξής. Εδώ έχουµε ένα γεγονός που λέει πολλά. Μια µικρή λαµπίσα που περιέχει 1,9 χιλιοστόγραμ- 
μαΏ υδραργύρου. Την πολιτεία να λέει ότι είναι επικίνδυνο να ερχόµαστεσε επαφή µετον υδράργυ- 
ρο όταν είναι περισσότερος από 300 νανογραμµάρια” και αυτή η ίδια η λαμπίτσα βρέθηκενα διαχέει 
στο περιβάλλον 2.000 χιλιοστόγραμμα».Ξ5) 

Πάντως η Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος µετά το σάλο που ξεσηκώθηκε εξέδω- 
σε ανακοίνωση µε την οποία περιγράφει τη δική της διαφορετική εκδοχή΄ὃ για τα γεγονότα, η 
οποία δείχνει σαφώς πώς αλλοιώνεται η ουσία όταν παρεμβαίνει η «πολιτική» τής διοικούσας 
γραφειοκρατίας. 

Στο μεταξύ, σε µια από τις πάμπολλες αναφορές στο ίντερνετ περιγράφονται οι δυσάρεστες 
εµπειρίες από τη χρήση «οικονοµικών» Σ.Λ.Φ. και παρατίθεται η παράπλευρη φωτογραφία.” 

Όπως φαίνεται, υπάρχει το ενδεχόμενο, σπίτια, γραφεία, βιοτεχνίες, εργοστάσια, σχολεία και 
κάθε είδους εκπαιδευτικό ίδρυμα, νοσοκομεία και οι κάθε είδους κλινικές, ιατρεία, και εν γένει 
κάθε σηµείο όπου θα τοποθετούνται αυτές οι νευροτοξικές λυχνίες, κινδυνεύουν µε το παραμι- 
κρό ατύχημα να μετατρέπονται σε τοξικούς χώρους απορριµµάτων, ὁπως τής κυρίας Μπρίτζες 
το υπνοδωμάτιο. 

Μια ακόµα πλευρά των λαμπτήρων «οικονοµίας». 

Οικονομίας; 


3 Στ.Χ.Μ. Μονάδα βάρους που αντιστοιχεί στο ένα χιλιοστό ενός γραμμαρίου. ("Λεξικό Τεχνολογίας και Επιστημών” - εκδόσεις 
Σταφυλίδη. 

4 Σπ.Χ.Μ. Το νανογραμμάριο είναι υποδιαίρεση τής µονάδας µάζας τού γραμμαρίου χαι ισούται µε το ένα δισεκατομμυριοστό αυτού. 
("Λεξικό Τεχνολογίας και Επιστημών" - εκδόσεις Σταφυλίδη. 

5 Πιρ://ννννν/ πεὈτιεβηστοοπι.οοπα/ατοΠῖνος/200δ/0δ/πιετοτΥγ ἴπ εῇς Πίπιἰ 

6 Πάρ://Νννήνν.πιαίπε.σον/ἀερ/Γννπι/ποπιεονΥπετ/ρά{/ρτοδροείΠἰςίοτγ.ράΓ 
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Η µεγάλη και κρυφή δαπάνη ενέργειας 


(άεργη ισχύς) των «οικονομικών» 


λαμπτήρων και! ΕΌ 


Ένα ακόµα απολύτως υπαρκτό 
γεγονός που αποδεικνύει την 
άγρια παραπληροφόρηση των 
καταναλωτών µε στόχο να κα- 
ταπιούν τα πράσινα παραμύθια 
περί εξοικονόµησης ενέργειας 
είναι η άεργη ισχύς των λαμπτή- 
ρων «οικονοµίαο) και! ΕΡ. 

Με απλά λόγια πρόκειται για δα- 
πάνη ενέργειας που µερικές φτά- 
νει και ξεπερνάει αυτή που ανα- 
γράφεται ως συνολική χωρίς να 
είναι, στα πλαστικο-χάρτινα και 

Η διαυγής πράσινη γραµµή εµφανίζειτην καθαρή ηµιτονοει-  δαπανηρά περιβλήματα των «οι- 
δή ροή τού ἠλεκτρικού ρεύµατος. Το κροσωτό πράσινο συ- κονοµικών», αλλά που δεν ανα- 
µπλήρωμα εκατέρωθεν, που εφάπτεταιµετη γραµµή, αντι «φέρεται σε απολύτως κανένα 

στοιχείστον βρόµικο ἠλεκτρισμό, που δημιουργείται και από διαφημιστικό παραμύθι που βά- 
τή χρήση άεργης ισχύος από λάμπες «οικονοµίας» και/{ΕΡ. φει πράσινες αυτές τις τοξικές 
λάμπες. 

Η άεργη ισχύς είναι η δαπάνη 
ενέργειας που προκαλούν οι λαμπτήρες «οικονοµίας» και | ΕΡ, την οποία υφίσταται το δίκτυο 
τής ΔΕΗ, η οποία ὠστόσο δεν καταγράφεται στους λογαριασμούς των οικιακών καταναλωτών, 
αλλά µόνο στις επιχειρήσεις. 

Φυσικά η κρυφή δαπάνη ενέργειας - άεργη ισχύς - είναι σχεδόν αμελητέα για µια µικρή λαμπί- 
τσα των 25)Ν. Μετατρέπεται ὠστόσο σε τεράστιο µέγεθος όταν αφορά εκατομμύρια Ἐλληνες ή 
εκατοντάδες εκατομμύρια Ευρωπαίους ήτα δεκάδες δισεκατομμύρια λαμπτήρων που χρησιµο- 
ποιούνται από τους καταναλωτές τού πλανήτη. 

Η άεργη ισχύς των «φωτεινών» λαμπτήρων διατηρεί πολλά σκοτεινά σηµεία που παραμένουν 
καλυμμένα πίσω από περίεργες λέξεις και δυσκολοκατανόητες εξισώσεις, µε αποτέλεσµα οι κα- 
ταναλωτές να γίνονται εύκολα θύματα τής πράσινης πλύσης εγκεφάλου για προϊόντα που αγο- 
ράζουν και χρησιμοποιούν και για τις πραγματικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία 
τους, επειδή, ΝΑΙ, υπάρχουν και επιπτώσεις στην υγεία απὀ συσκευές που χρειάζονται άεργη 


Πρίν ΒΟ/ΕΓ 


σίσαπ ΡΟΜΜΙΟΓ 
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Ἡ µεγάλη και κουφή δαπάνη ενέργειας (άεργος ισχύς) των «οικονοµικών» λαμπτήρων και ΙΕΓ 


ισχύ (δηλαδή βρόµικο ηλεκτρισμό) για 


να λειτουργήσουν.) ΛΕΡΓΟΣ ΙΣΧΥΣ 
Ενα άλλο σκοτεινο ση μσιο σε αυτη την Τα κπωα ηλεκτεηκής εωέρήενας καπ ντεν πρό αλλά και ἄερηο κτκή τση, 

; ΄ , , ΄ . ΕΙ λΗ; ὐ 

ιστορια ειναι Οτι η αεργη ίσχυς που κατα ο οκασ μα ώρτης ταν εΙητήµιων και πω µετασηππτκπτώνν κτκύος 

ναλώνουν οι λάμπες «οικονοµίας» και οι Ὃ νο ονὂραση Ἠιν ραμμών μεποφοράς και δομής 

ΙΕΡ, δεν µπαίνει στο σακουλάκι των µε- "προς Μημκτήρος ψορσμοῦ 

! , ᾗ ΛΙ τα επσψιιµῃκά ευ κλµατα 

τρήσεων καϊιτων εξισώσεων µετις οποίες 
μα , . , Ενώκικτικές σπαπήπεις αἐρητη επχύσις ἄπυμάρεον πἀσκτρεκήμε 

ατελείς έρευνες συνάγουν ότι είναι συµ- φορπων και εγκαναστάσεων 

φερότερο να φωτίζουµετα σπίτια µας µε Απαζηση αέργου κπχύος 


λάμπες «οικονοµίας» ή 1ΕΡΏ, παρά µε λά- 
µπες πυράκτωσης 

Επιπλέον των ανωτέρω υπάρχει και ένα 
ακόµα δεδομένο. Οι συσκευές που κατα- 


ναλώνουν άεργη ισχύ, όχι µόνο Χρειάζο- Σελίδα από εργασία των πανεπιστημιακών ερευ- 
νται περισσότερο ηλεκτρισμό για να λει- νητών τού Μετσοβείου Πολυτεχνείου Ευάγγελου 
τουργήσουν, αλλά απαιτούν την επιπλέον Διαλυνά, Φραγκίσκου Τοπαλή και Σταυρούλας 


τοποθέτηση στο δίκτυο, συσκευών «άµυ- Καβατζά σχετικά µε την άεργη ισχύ ηλεκτρικών και 
νας», επειδή όπως θα δούµε παρακάτω, ηλεκτρονικών συσκευών, (όπως λαμπτήρες «οικονο- 
µίες) όπου προτείνονται δαπανηρές μεθοδεύσεις για 


η άεργη ισχύς είναι «κακότροπη» και ο Ἡ Ἱ ι ᾧ : 
: | .., την επίλυση τού σοβαρού αυτού προβλήματος. 
τεχνικα λαθεµένος χξειρισµος η «διαπαι- Πιέρ:/Αννννν.ἰεποα.στ/επειογνγοεΚ0Οδ/αΓΙΙΕΙεΠ]ος/ρασεθό/άἰαΙγπας.ράΓ 


δαγωγήσή» της έχει αποτέλεσµα βλάβες 

στο δίκτυο τής κάθε ΔΕΗ τού πλανήτη, 

φτάνοντας ακόµα και σε ολικό µπλακ άουτ, χωρίς να ξεχνάμε µέσα σε όλη αυτή την παραπλη- 
ροφόρηση ότι για να κατασκευαστούν οι συσκευές προστασίας και μείωσης των αρμµονικών 
που δημιουργούνται από την άεργη ισχύ, απαιτείται µεγάλη δαπάνη ενέργειας, δηλαδή παρα- 
γωγή περισσότερων θερµοκηπιακών αερίων. 

Εάν έως εδώ ίσως φαίνονται πολλά όλα αυτά τα σκοτεινά, δεν είναι τα µόνα. 

Επειδή σε κάθε οικία, υπάρχουν συσκευές που λειτουργούν µε άεργη ισχύ, και συσκευές που 
δεν χρειάζονται άεργη ισχύ για να λειτουργήσουν. Οι πρώτες, που δαπανούν άεργη ισχύ, είναιο 
μεγάλος «µπελάς» των ΔΕΗ τού πλανήτη. Αυτές που λειτουργούν χωρίς να απαιτούν άεργη ισχύ 
είναι η «ευλογία» τού συστήµατος διανομής. Το ερώτηµα ὠστόσο που τίθεται εδώ αφοράτο ε- 
ρώτημα για το ποια συσκευή είναι ο μεγαλύτερος µπελάς κι έχει τη σαφή απάντηση ότι αυτός 
είναι οι κάθε είδους λάμπες «οικονοµίας» και! ΕΡ. 

Ιδού η απλή εξήγηση: Ας πάρουµεγια παράδειγµα τέσσερις οικιακές συσκευές. Από τη µια µε- 
ριά ας βάλουμε ένα πλυντήριο ρούχων και µια ηλεκτρική σκούπα που χρειάζονται άεργη ισχύ 
και από την άλλη µεριά ένα θερµοσίφωνα και µια ηλεκτρική κουζίνα που δεν χρειάζονται. Το 
μυστικό που παραμένει μυστικό είναι δύο παράγοντες που προστίθενται για να δηµιουργή- 
σουν «μπελά» στο δίκτυο, στο περιβάλλον καιτην υγεία µας. Αυτοί οι παράγοντες είναι: 

Ίο, πόσο µεγάλη είναι η «διαταραχή» ή κακοτροπιά» τής άεργης ισχύος και 2ο, πόσο παρατε- 
ταµένη είναι η ὑπαρξή της στο δίκτυο. 

1 Εἰεοίτοπιασπείίο Ηγρεικεπἰήνί(γ: Βἰο]οσίσα! Εβεοίς οἱ Ὠϊτιν Εἰεοίτοῖίν νι Επιρ]ιασίς ον Ὠϊαδείος απά ΜαΙάρί]ς 9οἱετοςίς, Ὁγ Μαράα Ηανας - 


Ἐπνιτοηπιεπίαἱ απά Εοδοιοε ΦίιάΙες, Ττεηί [πϊνεις!ίγ. ΡείοΓδοτοιβῃ, ΟπίαπΠο, (απαάα - Πίρς://ννννν πιαβάθμανας.οοπι/νυρ-εοπίεπί/αρ]οαάς/2011/03/06 
Ἠανας ΕΒΜ.ράΓ 
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Ἡ µεγάλη και κρυφή δαπάνη ενέργειας (άεργος ισχύς) των «οικονοµικών» λαμπτήρων και ΙΕΓ 
Προφανώς η απάντηση είναι απλή επει- 
δή γνωρίζουμε ότι δεν χρησιμοποιούμε 
µια ηλεκτρική σκούπα 24 ὠρεςτο 24ωρο, 
ούτε ένα πλυντήριο ρούχων. Εξαιτίας αυ- 
τού τού χρονικού περιορισμού η διατα- 
ραχή τού δικτύου είναι περιορισμένη. 
Πρώτον, εξαιτίας τής µικρή χρονικής δι- 
άρκειας λειτουργίας οικιακών συσκευών 
και δεύτερον εξαιτίας τής δυνατότητας 
αυτών των συσκευών να µην διαταράσ- - 
σουν ισχυρά το δίκτυο. 
Φυσικά, δεν χρειάζεται καν να αναφερ- --- 
θούμε στους «συμμάχους τού δικτύου ΤΟ σύνθετο (καιρυπαρότατο περιβαλλοντικά) ἠλεκτρο- 


που είναι οι άλλες δυο συσκευές η ηλε- ΨΙΚό κύκλωμα των «οικονομικών» λαμπτήρων και (ΕΡ 
τούς αναγκάζει να στέλνουν, πίσω στο ὀίκτυο, τόση 


ισχύ όση σχεδόν αναγράφουν ότι καταναλώνουν! Το 
αποτέλεσµα είναι η αληθινή κατανάλωση, οι φθορές 
και τα κόστη να είναι πολύ μεγαλύτερα αλλά να µένουν 
κρυφά. Μια ακόµα παραπληροφόρηση για να φαίνο- 
νται οι «οικονομικού ως εξοικονομούντες µεγάλα ποσά 
ενέργειας. 


κτρική κουζίνα και ο θερµοσίφωνας, που 
δεν απαιτεί η λειτουργία τους τη χρήση 
άεργης ισχύος. 

Το επόμενο ερώτημα που αναδύεται 
µετά από αυτά τα απλά και ταυτόχρονα 
άγνωσταγιατους καταναλωτές γεγονότα 
είναι: τι ρόλο παίζουν οι λάµπες «οικονο- 
µίας καιτα | ΕΡΏ στο δίκτυο. 

Εδώ έχουµε µια «δύστροπη» άεργη ισχύ, ασύλληπτων μεγεθών και ταυτόχρονα υφίσταται δι- 
αταραχή τού δικτύου 24 ώρες το 24ωρο, επειδή πάντα θα υπάρχει κάποια λάμπα ή λαμπάκια 
ΙΕΡ κάποιου ρούτερ αναμμένα µέσα στο σπίτι, εκτός από τις λάμπες «οικονομικού» φωτισμού 
καιτις| ΕΡ. 

Μια ακριβώς αντίθετη κατάσταση διαδραματίζεται µετις λάµπες πυράκτωσης. Η χρήση τους 
όχι µόνο δεν απαιτεί τη χρήση άεργης ισχύος, (άρα δεν διαταράσσει το δίκτυο) ενώ επιπλέον 
βελτιώνει καιτην ήδη υπάρχουσα διαταραχή τού δικτύου µετο ἀναμµάτους. 

Είναι ενδεικτικό ότι ο καθηγητής κ. Θαλής Παπάζογλου επικεφαλής τού Εργαστηρίου 
Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας στο Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης µε 
άρθρο του στο «Βήμα» διευκρινίζει ότι η άεργη ισχύς παίζει παρασκηνιακό, αλλά καθοριστικό 
ρόλο στην εύρυθμη λειτουργία τού δικτύου τής ΔΕΗ, ρυθµίζοντας ή απορυθµίζονταςτο δίκτυο 
µε αποτέλεσµα πολλές φορές την κατάρρευσήτου! 

Γι΄ αυτό το µείζον θέµα έγραψαν αναλυτικά (υπήρξαν μεταξύ των πρώτων επιστημόνων που 
το έκαναν) ο καθηγητής τού Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου κ. Φραγκίσκος Τοπαλής και ο 
διδάκτορας Μηχανικός τού Ε.Μ.Π. κ. Ιωάννης Γκόνος. Σε άρθροτους βασισμένο σε εργαστηρι- 
ακά ευρήµατα αναφέρονται στην άεργη ισχύ των συμµπαγών λαμπτήρων πυράκτωσης/2 συνι- 
στούσαν (πριν 10 περίπου χρόνια) να µην γίνει ευρεία εφαρµογή των «οικονοµικών» λαμπτή- 
ρων προς το παρόν, (επειδή υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης τού δικτύου), τής ΔΕΗ µέχρι να 


2 Ὑπάρχει λόγος να αντικαταστήσουμε τους λαμπτήρες πυρακτώσεως;» Δημοσίευση: 9 Τουνίου 200ξ - Φραγκίσκος Β. Τοπαλής και 
Ἰωάννης Φ. Γκόνος - ΠΗρ:/Ννννν/ ΠΒαςΠΙΙσΠί.στ/Ιηάαεχ ρΠρ2πιαϊποαίΞ{2δσευΌσαίξ27πεννδιάΞξ490 
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επιλυθούν τα σχετικά τεχνικά προβλήµατα τής άεργης ισχύος! 


Είναι «κακότροπη» και «δύστροπη» η άεργη ισχύς 


Απότη µεριάτου ο καθηγητής κ. Θαλής Παπάζογλου δηλώνει χωρίς περιστροφές ότι η κατα- 
νάλωση άεργης ισχύος µπορεί να προκαλέσει και οικονομική καταστροφή όπως συνέβη µετο 
µπλακ άουτ που «έσβησε» όλη τη νότια Ελλάδα το 2004(/) επειδή είναι «δύστροπῃ», όπως έµα- 
θε από πρώτο χέρι ο τέως αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Ντικ Τσέινι, στην κατοικία τού οποίου, δί- 
πλα στον Λευκό Οίκο, (Φωτογραφία), ξέσπασε πυρκαγιά µετά την εγκατάσταση «οικονοµικών 
λαμπτήρων»! 

Ο κ. Ντικ Τσένι, είδε το πολυτελέστα- 
το συγκρότηµα γραφείων του, δίπλα στο 
-. Λευκό Οίκο, (φωτογραφία), ένα ιστορικό 
μνημείο τής πολιτικής ζωής τής χώρας, 
να τυλίγεται στις φλόγες µετά την αλλαγή 
όλων των λαμπτήρων µε «οικονομικούς». 

Διευκρινίζεται ότι ο κ. Τσένι υπήρξε ο 
βασικός προωθητής των λαμπτήρων 
Γ) «οικονοµίας» στις ΗΠΑ, την εποχή που 

ου ήταν πρωτόγονοι,Ώῦ έχοντας ταυτόχρονα 

άγνοια τού θέµατος από κάθεπλευράτου, 
όπως αναλύω στο ομότιτλο θέµα γιατη σχέση λαμπτήρων «οικονοµίας» και ρυπαρής πολιτικής. 

Όπως σημειώνει από τη µεριά του οκ. Παπάζογλου «...Εύλογο είναι το ερώτημα: πού έγκειται η 
δυσκολία κάλυψης των απαιτήσεων της αέργου ισχύος; Δυστυχώς, η άεργος ισχύς είναι θα λέγαμε 
«δύστροπη», δηλαδή δεν μεταφέρεται καθόλου εύκολα! Η µεταφορά αέργου ισχύος συνεπάγεται 
πτώση τηςτάσης. Στο ελληνικό Σύστημα Ηλεκτρισμούτής Ελλάδας τα κέντρα παραγωγής είναι άλλα 
μακρύτερα και άλλα πιο κοντά στα καταναλωτικά Κέντρα. Η απαιτούμενη άεργος ισχύς δεν είναι δυ- 
νατόν να καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τα µακρινά κέντρα παραγωγής ή τις εισαγωγές. Για παρά- 
δειγµα, το µεγάλο µπλακάουττης 12ης Ιουλίου 2004 στο ελληνικό ΣΗΕ, που είχε αποτέλεσµα να τεθεί 
εκτός τάσης το νότιο µισό τµήµα της Ελλάδας, οφειλόταν στην ανεπάρκεια κάλυψηςτων αυξημένων 
αναγκών αέργου ισχύος που υπήρχαν λόγωτης µεγάλης φόρτισης των γραμμών υπερυψηλής τάσης 
βορρά - Νότου. Στην περίπτωση εκείνη υπήρχε η διαθέσιµη παραγωγή ισχύος για την κάλυψη της 
ηλεκτρικής ζήτησης, όµως αυτό δεν ήταν ικανό για να κρατήσειτην ευστάθεια του Συστήµατος».Ὀ) 

Σημειώνεται εκ νέου ότι οι λάµπες πυράκτωσης δεν χρειάζονται άεργη ισχύ για να λειτουργή- 
σουν! Καταναλώνουν όλη την ηλεκτρική ισχύ που παρέχεται χωρίς καµία άλλη διαδικασία. Το 


3 «Εἶτε ἵπ α ΝΠΙίο Ηοιιςε Ο{ῇεε Βι]ά(πς», Όγ ΡΑΤΕΙΟΚ 1.ΓΥΟΝΣς - 

Πίίρ:/ΗΠε]εάα.Ὀἷοςς.ΠγίΙπιος.εοπι/2007/12/19/Η1ε-ΙΠπ-οβῆεε-δ]άϊπς-ποχί-ἰο-ννπΙίε-Ποιιςε/} Ξ0 

4 Σπ.Χ.Μ. Παραθέτω απόσπασμα από διάλογο σχετικά µετις λάμπες «οικονοµίας» στο οποίο αναφέρεται ότιτο αδαές προσωπικότού κ. 
Τσένι άλλαξε όλες τις λάμπες πυράκτωσης µε λάμπες «οικονοµίας. Έτσι εξηγείται πώς µια τέτοια ενέργεια µπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. 

Ύουι τ6δροηςε -- "Τεςί γοιΓ ΟΕΙς οη α Ποιςε[μοἰά οἰτουίί - Τ Ὀοί 1{ νοπ]ά νυοικ” -- ἵ5 ρτεοῖςεΙγ (πο απίπ{οιπιεά «ρεοι]αίῖοη {παί ἴς άαπρετοιις ΝΠεη Ιί 
εοπ]ες {ο εἰθείτίσαί πιαίίεις (5ο({γ ΟΠατίος, Ίαδί πι ορίπίοη.) Η γοι Παά Ὀοίπετεά {ο τεαά ΠΙΥ Ρροςί γοι π/ου]ά Κπονν (μαί {πε Παγπιοπίς οιπτοπίς ΟΕΓ:5 
βοπεταίε σίαοΚ οη {πε πειίτα], απά 5ἶπος {Ποτο ἶς πο ονετ-οιτοηί ΡτοίοςίϊοΠ ΟΠ {ο πειίτα[, οαπ Ιοαά {ο ονοτ]οαάϊπς οΓ {Πο πειιίγα| απά α τε Πκε ίΠε οπο (Παί 
οοσιτγεά ΙΠ Ψϊοε Ργες]άεπί ὈϊοΚ 6Πεπεγ᾿5 οΙίε ο{ οῄ]σος Ίπ {Πε Πςίογίο ΕΙδεπῃποννετ Εχεσιϊνε ΟΡήοε Βι]άϊπς ποχί {ο {Πε ὙΝΙίε Ηουςε οἡ Ώοεοπ]θει 19. 
2007. ΤΠο ο8.5ε οΓ {ο Πτε {]αί σίατίοά ἵπ απ εἰεοίτίσαί οἰοδεί οἩ {πο Ὀι]άϊπσ᾽ς 5οοοπά Ποοτ ἵ/ας Γουπά {ο ὃο Πο τεςη]{ οἳ ππΙπ[οιπιεά σίαῇ τερἰαείπος αἰΙ ίπο 
Ἱποαπάεςοσπί Ρα] Ός ΙΠ {Πε οοπιρἰεχ Νίῃ ΟΕΙ.5. - Πρ:///νυν/ τεάιςετ.ποί/Γογαπ/ατοΠΙνε/Ιπάοεχ .ΡΠΡ/Ι-4205 1 Ππίπι] 


5 Πρ:// η ννν.(ονῖπια.στ/άε[αι{.α5ρΏριάΞ2άτείξ»2άχατΙάΞ1576556τἀι-23/03/2008 
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αντίθετο συµβαίνειµετους συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού (Σ.Λ.Φ.) ήλάμπες« οικονοµίας» και 
ΙΕΡ, επειδή αυτές περιέχουν ένα πολύπλοκο ηλεκτρονικό κύκλωμα - που διορθώνειτη χαμηλή 
άεργη ισχύ τους καιτην υψηλή συνολική διαταραχή των αρµονικών (χωρίς νατις εξαφανίζει). 
Απότη στιγµή που αυτό δεν συµβαίνειικανοποιητικά, κάτιπου πάντα συµβαίνει...,τότεοιΣ.Λ.Φ. 
(«οικονομικοῦ λαμπτήρες) ζητούν ισχύ από το σύστηµα ηλεκτροδότησης, που «ρέει» εντόςτων 


Τριακόσιες δεκατρείς µονάδες βρόµικου ηλεκτρισμού παράγει (περίπου) µια 
λάμπα «οικονοµίας», (κέντρο), σε σχέση µετη φυσιολογική εκροή των 23 µονά- 
δων χωρίς αυτήν (αριστερά). Τα πλαστικά κουτάκια δεξιά είναι φραγές βρόµικου 

ἠλεκτρισμού. 

Πα να παραχθείη κάθε συσκευή προστασίας από τον βρόµικο ἠλεκτρισμό, µε 
το εμπορικό όνοµα σ/αβαΠΙ-δίθίΖθΙ ΠΙίεΙ, απαιτεί ενέργεια και εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου. Εάν θέλει να την αποκτήσει κάποιος καταναλωτής θα δαπανήσει 30 
ευρώ, αλλά για πλήρη προστασία πρέπει να τοποθετήσει ανά µία σε κάθε πρίζα 
τού σπιτιού του! 

Κόστη και θερµοκηπιακές εκροές για να παραχθούν τέτοιες συσκευές δεν εισάγο- 
νται στις εξισώσεις, όπως δεν εισάγονται στις εξισώσεις τα κόστη και τα θερµο- 
κηπιακά αέρια από τις αντίστοιχες συσκευές που τοποθετούν (θέλουν δεν θέλουν, 
εδώ δεν έχουν άλλη επιλογή), οι ΔΕΗ τού κάθε κράτους για να «ἠρεμήσουν»τις 
άγριες ταλαντώσεις των αρµονικών, δηλαδή τού βρόµικου ηλεκτρισμού που 
παράγονται από τα δισεκατομμύρια δισεκατομμυρίων λάμπες «οικονοµίας» και 
ΙΕΡ. Το αποτέλεσµα είναι, αυτές µαζίµε πολλές άλλες «παραβλέψεις», να εξάγουν 
αποτελέσµατα µη αντιστοιχούντα στην πραγματικότητα. 


καλωδίων µε ένα είδος διογκούµενων κυμάτων (καταιγίδες), και µε αυτό τον τρόπο αλλοιώνε- 
ται προς το χειρότερο η ηλεκτρική ροή και αυξάνεται η απώλεια ρεύµατος στο γενικότερο κύ- 
κλωμα µε επιπλέον προεκτάσεις, όπως είναι η κατάρρευση μετασχημµατιστών και η καύση των 
καλωδίων πολύ γρηγορότερα από το σύνηθες, ή ακόµα και η εκδήλωση πυρκαγιών, χωρίς να 
βάζουμετον παράγοντατής πρόκλησης ή επιδείνωσης ασθενειών εξαιτίας αυτών ακριβώς των 
διαταραχών που ονομάζονται κατά ειρωνικό ευφηµισµό αρμονικές και επί το δικαιότερο «βρό- 
µικος ηλεκτρισμός». 

Αυτό εἰναιτελικάτο γεγονός που έχει ωθήσει πολλούς ερευνητές να δηλώνουν ότι οποιαδήπο- 
τε κέρδος υπάρχει µετους «οικονομικούο) χάνεται εξαιτίας τής άεργης ισχύος καιτων υψηλών 
αρµονικώντους. Μερικοί μάλιστα προτρέπουν τις βιομηχανίες παραγωγής ρεύµατος να χρεώ- 
νουν στους καταναλωτέςτις δαπάνες για τα διορθωτικά µέτρα που απαιτούνται. 
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ιπεαππαςσπς νε. σσπρασεςΓιμσογςεσ πει ο 


Στην πάνω φωτογραφία µετο άναµµα µιας λάµπας πυράκτωσης διακρίνεται σαφώς η καθαρή Ηµιτο- 
νοειδής καμπύλη που δημιουργείται από αυτή εκλύοντας στον περιβάλλοντα χώρο µόνο 65 µονάδες 
βρόµικου ἠλεκτρισμού. Στην κάτω φωτογραφία διακρίνουμε την «διαταραγµένη ή άγρια ηµιτονοει- 
δή καμπύλη να αποδίδει 298 µονάδες βρόµικου ἠλεκτρισμού, παραγόμενες από µια λάμπες «ΟΙΚΟ- 
νοµίας». Ορισμένοι ειδήμονες ίσως υποστηρίξουν ότι δεν μεταδίδεται ο βρόµικος ἠλεκτρισµός διά 
µέσου τού αέρα. Δείτετο σχετικό βίντεο των πανεπιστημιακών καθηγητών ΜΙασάα Ηανας και βα/ρῃ 
ΕγεάεγίεΚ() για να βεβαιωθείτε ότι ναι, οβρόµικος ηλεκτρισμός μεταδίδεται στο χώρο και εκτός κα- 
λωδίων, γεγονός που δυστυχώς αγνοήθηκε από την επιστημονική επιτροπή τής Ε.Ε. κατά παρόμοιο 

τρόπο που αγνοήθηκαν τα ευρήματα τού /αλιλαίου από την /ερά Εξέταση... 


1 Ὀιπιγ ΕΙεοιτοῖίγ Εχρ]αϊπεά - Πίέρς:/ΑΜνν γοιίαῦε.οοπι/Μ/αίςμνξνυευρΕνννάδκ (Σ.τ.Χ.Μ. Οι αποδείξεις βρίσκονται µετά το 5 λεπτό και 15 
δευτερόλεπτα). 


Κάθε λαμπτήρας «οικονοµίας» «τραβάει» ηλεκτρισμό περισσότερο από όσο αναφέρεται. Για 
παράδειγµα ένας λαμπτήρας 18)Ν «τραβάευ κρυφή ενέργεια (άεργη ισχύ) έως και 20) εάν δι- 
αθέτει ηλεκτρονικό εκκινητή. Εάν ο εκκινητής είναι µαγνητικός, τότε χρειάζεται έως και -- 25)Ν, 
από όσα ψευδώς γράφεται ότι καταναλώνει! 

Όπως διευκρινίζει ο κ. Χρήστος Σκανδαλίδης ηλεκτρολόγος μηχανικός τού Ε.Μ.Π. σε δυο συ- 
σκευές π.χ. µια ηλεκτρική σκούπα των 1.840 Ν/ που απαιτεί άεργη ισχύ για να λειτουργήσει και 
µια εστία ηλεκτρικού φούρνου µε ακριβώς την ίδια ισχύ, που δεν χρειάζεται άεργη ισχύ, και οι 
δύο θα γράψουν στον πίνακα τής ΔΕΗ ότι κατανάλωσαν τα ίδια ακριβώς βατ στον ίδιο χρόνο 
λειτουργίας, ενώ στην πραγματικότητα η ηλεκτρική σκούπα κατανάλωσε περισσότερα! 

«...Η διαφορά είναι ότι η σκούπα απορροφά 10Α ενώ η ηλεκτρική εστία δΑ. Τα επιπλέον 2Α της 
ηλεκτρικής σκούπας επιβαρύνουν το ἠλεκτρικό δίκτυο της ΔΕΗ (και το δικό µας) χωρίς η ΔΕΗ να 
αποζηµιώνεται για αυτά».”) Βεβαίως, η χρέωση που γίνεται εδώ σε βάρος τής ΔΕΗ είναι ελάχι- 
στη, αλλάτι συμβαίνει όταν υπολογίσουµετις εκατοντάδες εκατομμύρια ηλεκτρονικές συσκευ- 


6. Ππρ://νν/ν)Ίτο τρὶ.εάι/ρΓορταπΙς/ΝΙ ΡΙΡ/ΡΡΕ/ΝΤΕΝ/ΡΕΟΕΙ. ΡΙ, ρα Σελίδα 3. 
7 Τι είναι η βελτίωση του συνηµιτόνου σε µία ηλεκτρική εγκατάσταση: από τον Χρήστο Σανδαλίδη Η/ΜηΧανικό ΕΜΓΙ - Πιρς://νννννν.ᾱ-οἵι. 
εοπι/ε|/αρρογί/αΓί1ο|ες/ίεεΠ]ος/άἰοτίποςἡ-θγπΙπίοπογ-ΠἱοΚίτικῃς-εσΚκαίαςίαςῃς 
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Επι: πεδαμαμ” οβμµ( ΡΗΙΙΗΡ5 , 3ΥΙΝΑΝΙΑ ΤΟΒΗΙΠΑ 


ππήωάπρπατ Εργα στηρσυ Ενωσατηκείσς Ἐ δα ΓΙ ατα Παμαρμεα ὧ ρε ΤΕ Ἴσπι 


ές που δαπανούν άεργη ισχύ χωρίς να την πληρώνουν; Μια άεργη ισχύς η οποία είναι πολύ µε- 
γαλύτερη στις λάμπες «οικονοµίας» σε σχέση µετις περισσότερες άλλες οικιακές συσκευέςπου 
λειτουργούν στην ίδια βάση, όπως βρήκαν ότι συμβαίνει τρεις καθηγητές πανεπιστημίων τής 
Αυστραλίας σε σχετική έρευνάτους, (δείτε σχήμα). 


Και οιλάμπες! ΕΡ λειτουργούν µε άεργη ισχύ 


Ένα ακόµα γεγονός που έχει µείνει καλά κρυμμένο κάτω από το διαφημιστικό βομβαρδισμό, 
που κρύβεται πίσω από την εύηχη ονομασία «εξοικονόμηση» είναι ότι και οι λάμπες | ΕΏ λει- 
τουργούν χρησιμοποιώντας άεργη ισχύ.Ὀ) 

Το εργαστήριο Φωτοτεχνίας των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. το αρτιότερο στην 
Ελλάδα κι ένα από τα καλύτερα εξοπλισμένα πανεπιστημιακά εργαστήρια στην Ευρώπη ὅδιε- 
ξήγε συγκριτική έρευνα µε τη βοήθεια τού υπεύθυνου καθηγητή Φραγκίσκου Τοπαλή και µε 
τη βοήθεια επίσης των καθηγητών Κωνσταντίνου Μπουρούση, Λάμπρου Δούλου, Ευάγγελου - 
Νικόλαου Μαδιά. 

Η έρευνα αφορούσετρεις τύπους λαμπτήρων των εταιρειών ἄΕΝΕΒΑΙ ΕΙΕΕΤΗΙς, ΜΕάΑΜΑΝ, 


δ 5. Τ. ΕΙΡΠΙΟΚ, Ρ. ΟΙπ{ο ὅς 5. Ῥετεία, ΄ΤΠε εἰεοίτίσαὶ Ρετί[οΓπιᾶπος οἱ πιοάρ{η οοπιραοί Πποτεδεεπί Ιαπ1ρς,” ΑπδίταΠαπ ]ουτπα] οἳ Εἱεοίτίσοα| απά 
Εεείτοπίες ΕηδἰποεΠπς, νο. 7. (1) ϱΡ. 43-51. 2010. - Πίίρς:/το.πον/.οάι.α/οσ!/νιεν/οοπίεπί.οσί 1γε[οτε-ΠΙέρς://ν//νν.σοοσ]ο.οοπι/ὀσπίίρογεά!ι--1 ὁτατί]ο] 
εΞ2/766δεοπίεχίξϊπ{οραροις 

9 Συγκριτικό ἰοδίλαμπτήρων 1ΕΡΏ µε κάλυκα 010 - Δημοσίευση: 08 Μαΐου 2012 - Δημοσιογραφική επιμέλεια - επεξεργασία στοιχείων: 
Ψυλλιάς Μιλτιάδης -ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΤΕΣΤ αυ 101 ΕΡ - παρ:/ΠαςΠΗσῄῃι,στ/1205 ΕΙαςΠΙΙσΗ{.σι-Ιαπιρ-ίοςί-10-ΙΓ.ΕΡ .ράξ 
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ἩΗ µεγάλη και κουφή δαπάνη ενέργειας (άεργος ισχύς) των «οικονοµικών» λαμπτήρων και ΙΕΓ 
ΟΞΣΒΑΜΙ, 5ΥΙΝΑΝΙΑ, ΤΟΣΗΙΒΑ και ΡΗΙΙΙΡ5. 

Αξιοσημείωτη διευκρίνιση µε ιδιαίτερο βάρος είναι η παρατήρηση ότι δεν έγινε έλεγχος 
για τη διάρκεια ζωής των λαμπτήρων ΙΕΡ επειδή αυτό δεν είναι αυτό τεχνικά δυνατό, όχι 
µόνο στην Ελλάδα, αλλά προσέξτε: για οποιοδήποτε εργαστήριο, οπουδήποτε στον κόσμο! 

Αναφέρονται κατά λέξη τα εξής γι΄ αυτό το κρίσιμο ζήτημα, αποδεικνύοντας για ακόµα µια 
φορά ότι αυτά που γράφονται για τη διάρκεια ζωής των κάθε είδους λαμπτήρων «οικονοµίας» 
είναι απλές εικασίες: 


«(Δυστυχώς δεν μπορούσαμε να έχουµε αποτελέσµατα ὁὀσον αφορά την δ/άρκεια ζωής, 
καδωώς Κα) το σύνολο οἩη-ο( των λαμπτήρων, καθώς δεν υπάρχουν εργαστηρ/ακές 
συνδήκες τεχνητής γήρανσης Ρ/α την τεχνολογία ἐξ κα; δεν εφαρμόζοντα σε κανένα 
εργαστήρ!ο παγκοσμίως, ὡώστε να µπορεί να δοδε/ ασφαλές αποτελέσµατα σε εὐύλοψο 
Χρον/κό δ/άστηµα».... 


Οιπανεπιστηµιακοί ερευνητές σημειώνουν επίσης ένα ακόµα άγνωστο γεγονός στο ευρύ κοι- 
νό.Τα λεγόμενα τεχνολογικά θαύματα, οι λαμπτήρες ΕΡ είναι πολύ περισσότεροι «κακότρο- 
που στη συµπεριφοράτους έναντι τού δικτύου τής κάθε ΔΕΗ επειδή εκτός αυτής καθεαυτής 
τής άεργης ισχύος που απαιτούν όταν λειτουργούν, δημιουργούν έντονες κορυφώσεις στο δί- 
κτυο, σηµαντικά μεγαλύτερες από αυτές που παράγονται µετις λάμπες»οοικονομίας»!1Ὀ 

Οιπερισσότερες «οικονομικές» λάµπες έχουν άεργη ισχύ που λέγεται ότι είναι γύρω στο 0,52 
(όταν και αν δίνονται κάποια νούμερα), µε βάση αυτό τον ισχυρισμό µια λάμπα «οικονοµίας» 
των 15 ΝΝ θα χρησιμοποιεί ισχύ λίγο κάτω από 29ΝΑ, δηλαδή σχεδόν διπλάσια από όση αναγρά- 
φεται στην ετικέτα τού δαπανηρού ενεργειακά περιβλήματος. 

Είναι γνωστό στους ειδικούς ότι οι «οικονομικοί λαμπτήρες παράγουν µια «άσχημη» κυµατο- 
µορφή, δηλαδή βρόµικο ηλεκτρισμό, για τον οποίο έχω αναφέρειτις έρευνες τής πανεπιστηµι- 
ακού ΜᾶΦα8 Ηαναᾶς καιτα ευρήματά της γιατις δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία. 

Αυτή η «άσχημη» ή «κακότροπη» κυµατοειδής µορφή που παράγουν «οικονομικοῦ και ΙΕΌ 
ίσως δείχνει να είναι µικρή αλλά όχι αμελητέα για µια οικία, αλλά είναι δαπάνη ενέργειας που 
αυξάνει κατακόρυφα τη δηµιουργία βρόµικου ηλεκτρισμού στα ηλεκτρικά δίκτυα τού πλανήτη 
µε την όλο και αυξανόμενη χρήση αυτών των τρισεκατομμυρίων λαμπτήρων τού δήθεν «οικο- 
νομικού» φωτισμού. 


10. «Θπεάάπ Ἠβσπί οπ ῥρονε απαΠί ἍᾖΤο: ἍεπείδΥ εΠβιείεπί Ὀαος - Πάρε: Μνν.ρονετε]εσίτοπίςς.οοπι/ 1 σΠίῖης-κγςίοπις/ 
«Πεάάἴπς-ΠΗρΠί-ροννετ-απαΠίγ-επε(σγ-οΗΊοΙεπί-Ρι] ος 
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Χρήσιμη η δήθεν «άχρηστη» θερμότητα 


των λαμπτήρων πυράκτωσης 


Επιστημονικές έρευνες, σε αντίθεση µε την 
επικρατούσα άποψη, υποστηρίζουν ότι είναι 
κάτι σαν παραμύθι ο ισχυρισμός ότι θα µει- 
ωθεί η υδραργυρική ρύπανση όταν οι κατα- 
ναλωτές εγκαταστήσουν σε ευρεία κλίμακα 
συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού. 

Κυβερνήσεις, πολιτικά κόμματα και περι- 
βαλλοντικές οργανώσεις αναφέρουν θρι- 
αμβευτικά σαν να τετραγώνισαν τον κύκλο, 
ότι µε τη µείωση τής κατανάλωσης ηλεκτρι- 
σμού που πετυχαίνουν οι υδραργυρικοί λα- 
µπτήρες θα μειωθεί η ζήτηση ενέργειας και 
έτσι τα εργοστάσια που παράγουν ηλεκτρι- 
σµό, µε καύση άνθρακα, θα καταναλώνουν 
λιγότερη ενέργεια! Αυτό θα έχει επακόλου- 
θο την έκλυση στην ατμόσφαιρα λιγότερων 
αερίων τού θερμοκηπίου και συνακόλουθα, 
λιγότερου υδραργύρου ο οποίος εκλύεται µε 
την καύση ανθρακούχων ορυκτών. 

Ωστόσο, τα πράγματα είναι εντελώς διαφο- 


τοτήτων τής χαμένης θερμότητας απότις λάμπες ρετικά. Το πρώτο γεγονός που έχουµε στα 

πυράκτωσης, ἡ οποία υπολογιζόµενη αθροιστικά Χέρια µας είναι ότι δεν υπάρχει καμία µελέτη 

αποτελεί τεράστιο μέγεθος, αλλά µη υπολογίσιµο οτην Ευρώπηγιατιςεπιπτώσειςπου θαυπάρ- 

στις συγκριτικές μελέτες μεταξύ λαμπτήρων πυρά- ἕξουν, όπως παραδέχεται και η Ευρωπαϊκή 
Κκτωσης καιλαμπτήρων «οικονοµίας». Επιτροπή. 

Μια ακόµα µελέτη επιστημόνων, τού πα- 

νεπιστηµίου Υα6,ὃ υποστηρίζει ότι στην πε- 


Το ΕΙ6ΠΙθΠί (φωτογραφία) είναι καλοριφέρπου 
αποδίδει θερμότητα από λάμπες πυράκτωσης, οι 
οποίες βρίσκονται µόνο στη μπροστινή µεριάτου. 
Αυτές δίνουν στο χώρο (εκτός από φως) θερµότη- 
τα, ανάλογη µε εκείνη που παράγει ένα ἠλεκτρικό 
καλοριφέρ! Μια σαφέστατη ένδειξη των δυνα- 


Πίέρς:/αἰποιςαπάρτεαιάθας .ννοτάρταςδς.οοπι/2009/10/26/ 
εἰεπιεπί-γαάἱαίος/ 


1. Πιρ:// Ην εατοραΓ|.επτορα.ειΙ/5Ιάες/δοίΏος ἀοἸριδΕεΓΞ-/ΕΡ/ 
ΤΕΧΤ.ΝΟΕ-2009-225540ΡΟΟΓΧΜΙΕΝΟ/ΕΙ 6ΙαησιαςεΞΕΙ, 


2 Πρ: //ν/ννν/ επτορα{| .ειΓορα.ειΙ/ςΙάες/σείΑΙ1Αηςυνεις ἆο-τεξεΓεπεςΞΕ-2009-2255άςΙαΠΡΙΔΦΟΕΞΕΙ, 
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Χρήσιμη η δήθεν «άχρηστη» θερμότητα των λαμπτήρων πυράκτωσης 
ρίπτωση που οι οικονομικοί 
Βραμίαίην ΠἱεἰπΌιίαά Ιπνβπίσήες οἱ ἰσθα! Απιηαρομεπίς υδραργυρικοί λαμπτήρες φω- 
ο πο ον τισμού βρουν ευρεία αποδοχή, 
μαι τσ ά | τότε θα συμβεί µια απίστευτη 
ππεος ο ο. πω «τραμπάλα» υδραργυρικής ρύ- 
ῄ πα με ὁ πανσης, µε αποτέλεσµα σε ορι- 
: | . σµένα κράτη να μειωθεί και σε 
ον." κ ο ἡ | άλλα να αυξηθείη συσσώρευση 
ν μι τού νευροτοξικού μετάλλου! 
Επειδή η Γη είναι ένα μικρό 
σπιτάκι και η ρύπανση δεν γνω- 
ρίζει σύνορα, παραμένει άγνω- 
στο ποιο θα είναιτο τελικό απο- 
τέλεσµα καθώς το «πράσινο» 
παιχνίδι µε τους υδραργυρι- 
κούς λαμπτήρες, θα εξελίσσε- 
ται, όταν βεβαίως µπουν στη ζυ- 
γαριά όλα τα κρυφά και φανερά 
δεδομένα. 
Η σχετική έρευνα, υποστηρίζει 
ότι ορισμένα κράτη θα βρεθούν 


β πα 


[ 


Χάρτης που δείχνει χρωματικάτις πηγές έκλυσης υδραργύρου 
στην ατμόσφαιρα. Στα εδάφη Κίνας και /νδίας (έντονο μπλε) ή 
έκλυση υδραργύρου είναι τεράστια. Με τη δηµιουργία καινούρ- 
γιων εργοστασίων άνθρακα καιτην εξόρυξη περισσότερου 
υδραργύρου γιατις ανάγκες παραγωγής των «οικονοµικών» η 
έκλυση υδραργύρου στην ατμόσφαιρα θα αυξηθείκατά πολύ και : εν 
φυσικά θα διαχυθείµέσω τής κίνησης των αερίων μαζών σεκάθε µε μικρότερη υδραργυρική ρύ- 


σηµείο τής Γης. πανση, που διαχέεται µεσω της 
καύσης ορυκτών καυσίµων, 
Πίέρ:/ΑΥννν/.απιαρ.ΠΟ/ΚεςοιΠοες/ΗσΗπιϊδδίοης/ ενώ απὀ άλλα κράτη βα εκ νέε- 


ται στην ατμόσφαιρα περισσό- 
τερος υδράργυρος, µετά τη στροφή στη χρήση των νέων λαμπτήρων (συµπαγών λαμπτήρων 
φθορισμού - Σ.Λ.Φ.) ή λαμπτήρων «οικονοµίας». 

Η μελέτη εξέτασετις συνθήκες σε 130 κράτη και 50 πολιτείες των ΗΠΑ για να προσδιορίσει 
ποιες θα είναι οι επιδράσεις των υδραργυρικών λαμπτήρων, στη συνολική εκπομπή υδραργύ- 
ρου στην ατμόσφαιρα. 

Βρέθηκε - για παράδειγµα - ότι η Εσθονία που βασίζεται κατά πολύ στην καύση άνθρακα για 
να παράγει ενέργεια, θα είναι το κράτος που θα ὠφεληθεί περισσότερο µε ενδεχόμενη µείωση 
τής υδραργυρικής ρύπανσης. 

Ένα άλλο κράτος που θα ὠφεληθεί θα είναι η Κίνα (ο µέγιστος υδραργυρικός µολυντής τής 
Γης) και ακολουθούν Ρουμανία, Βουλγαρία, και Ελλάδα. Στην ίδια λίστα βρίσκονται ορισμένες 
πολιτείες των ΗΠΑ, όπως η Βόρεια Ντακότα, το Νέο Μεξικό, και η Δυτική Βιρτζίνια. 

Από την άλλη µεριά, τεράστιες περιοχές τού πλανήτη, όπως το μεγαλύτερο µέρος τής Νότιας 
Αμερικής, η Μέση Ανατολή, και µεγάλες περιοχές τής Ευρώπης, µαζί µε την Αλάσκα, την 
Καλιφόρνια, Όρεγκον, Αϊντάχο και αλλού, θα βρεθούν στην πραγματικότητα µπροστά σε µεγά- 
λη έκπληξη. Θα δουν την υὁδραργυρική ρύπανση να αυξάνεται, όταν θα στραφούν στη χρήση 


4 Πππρ:/ορα.γαἰε.οά/πεννς/απϊε]ο αρχ 2ΙάΞ6072 
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Χρήσιμη η δήθεν «άχρηστη» θερμότητα των λαμπτήρων πυράκτωσης 
των υδραργυρικών λαμπτήρων() 

Όπως διευκρινίζεται στη σχετική µελέτη, δυσμενή αποτελέσµατα θα επέλθουν λόγω µιας σει- 
ράς πολύπλοκων αλληλεπιδράσεων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συνιστώσες τής εξάρ- 
τησης παραγωγής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα, ειδικά τού άνθρακα καιτο επίπεδο των προ- 
γραμμάτων ανακύκλωσης των οικονοµικών λαμπτήρων. 

Ένας εκτων συγγραφέων τής µελέτης τονίζει πως «είναι πάντοτε καλό να προωθούµετην κα- 
λύτερη λύση στον τοµέα τής κατανάλωσης ενέργειας, αλλά πάντοτε κάτι πρέπει να ανταλλά- 
ξεις για να πάρεις αυτό που θέλεις. Η ανταλλαγή που θα υπάρξει µε αυτές τις λάμπες, ίσως είναι 
να λάβουμε στο σπίτι µας ένα χαρτί που θα µας λέει ότι θα πληρώσουμε μικρότερο λογαρια- 
σµό ηλεκτρικού, αλλά να µη δούμετις εκπομπές υδραργύρου να μειώνονται». Εάν στο σακου- 
λάκι των υπολογισμών βάλουμε και τη φρικώδη υδραργυρική ρύπανση από υδράργυρο, που 
συμβαίνει παγκοσμίως επειδή οι λάμπες «οικονοµίας» ρίχνονται στα σκουπίδια, άρα δεν ανα- 
κυκλώνονται, τότε η κατάσταση γίνεται εφιαλτική. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η Ινδία, 
η οποία υφίσταται υδραργυρική ρύπανση δεκάδων τόνων ετησίως επειδή δεν υφίσταται στη 
χώρα αυτή κανένα σύστηµα ανακύκλωσης των λαμπτήρων «οικονοµίας». 

Στο μεταξύ, ο επικεφαλής στο τµήµα φυσικής τού πανεπιστημίου τής Μαπίίοσα καθηγητής 
Ρεΐει ΒΙωπαεη τονίζει ότισε ψυχρά κλίµατα οιλαμπτήρες πυράκτωσης υπερέχουν σε οικονομία 
από τους λαμπτήρες «οικονοµίας». 

Πειραματιζόμενος στην πόλη τού ΝΝΙπηίρ6ο βρήκε ότι οι Σ.Λ.Φ. μειώνουν την κατανάλωση 
ενέργειας, αλλά - όπως είπε - αυτό δεν δείχνει όλεςτις πλευρές τού ζητήματος. Όπως διευκρίνι- 
σε,το πρόβλημα είναι η θερμότητα που χάνεται εάν πετάξουμε τους λαμπτήρες πυράκτωσης,Ώ) 
ενώ το ζήτημα που µας απασχολεί δηλαδή η κατανάλωση ενέργειας στον τοµέα τού φωτισμού 
είναι µόνο 300. 

Επιπλέον, η καναδική εταιρεία ΒΓΗγαΓοΦ ισχυρίζεταιπως δεν θα υπάρξει όφελος µετην αλλα- 
γή των λαμπτήρων πυράκτωσης σε «οικονομικούς», επειδή οι καταναλωτές, ειδικά στα βόρεια 
κράτη, κερδίζουν σεθέρµανση απότιςλαμπτήρες πυράκτωσης. Η εγκατάσταση «οικονοµικών» 
θα επιφέρει χάσιμο θερμότητας που έδιναν οι λάµπες πυράκτωσης και αυτό θα πρέπει να ανα- 
πληρωθεί µε αύξηση τής κατανάλωσης στα συστήµατα θέρµανσης. 

Η σαφής αυτή δήλωση διευκρινίζει επιπλέον ότι η χρήση Σ.Λ.Φ.θα αυξήσει τις ετήσιες εκρο- 


, 


ές αερίων τού θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα κατά 45.000 τόνους,” επειδή οι καταναλωτές θα 
χρησιμοποιήσουν περισσότεροτα συστήµατα θέρµανσης. 

Μια ακόµα µελέτη από το καναδικό «(«6πίτθ {οί Ηουμςίπο ΤεςΠποΙοογ» αναφέρει ότι η οικονο- 
µία που θα επέλθει σε δολάρια στους καταναλωτές µε την εγκατάσταση Σ.Λ.Φ. εξαρτάται από 
το σηµείο που βρίσκεται η κατοικίατους. Στον Καναδά κατά τη διάρκεια τού χειµώνατο όφελος 
δεν υφίσταται. Σημειώστε ότι η αυξημένη χρήση τεχνητού φωτισμού γίνεται κατά τη διάρκεια 
τού χειμώνα και των ψΨυχρών εποχών. Αντίθετα κατά τη διάρκεια τού καλοκαιριού το οποίο για 
παράδειγµα στην Ελλάδα διαρκείτρεις µήνες, η έντονη φωτεινότητα κατά την ηµέρα και η µε- 
γάλη διάρκεια τής ημέρας, περιορίζουν σηµαντικά τη χρήση τεχνητού φωτισμού. Κατά τη διάρ- 
κεια τού χειμώνα η ηµέρα είναι σηµαντικά μικρότερη, όπως και η φωτεινότητα, οπότε η χρήση 
τεχνητού φωτισμού είναι σηµαντικά αυξημένη. 

5 Πιίρ:/Ννν/ν/.οὓς .οα/οβηαάα/πιαπ{(οῦα/ςίογγ/2009/03/04/πιῦ-Πσηί-οι]0ς.Πίπα] 
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Χρήσιμη ή δήθεν «άχρηστη» θερμότητα των λαμπτήρων πυράκτωσης 
Όλα αυτά αποκαλύπτουν ότι οι κάτοικοι χωρών που βρίσκονται στη βόρεια ζώνη δεν θα ὠωφε- 
ληθούν από την αντικατάσταση των λαμπτήρων πυράκτωσης µε τους Σ.Λ.Φ. (συμπαγείς λα- 
µπτήρες φθορισμού ή «οικονομικούς)). Περιέργως αυτές οιίδιες χὠρεςτής βόρειας ζώνης προ- 
ώθησαν τη νομοθετική επιβολή αλλαγής των λαμπτήρων φωτισμού. 


Τα κροκοδείλια δάκρυα... 


Οι ηγέτες τής (8, (μεταξύ αυτών και ο κ. Μπερλουσκόνι τής Ιταλίας), φρόντισαν για το περι- 
βάλλον.. Η ανάµειξή τους ξεκίνησε τον Ιούνιο τού 2007.8 Τότε όπως και πάντοτε, έπρεπε να 
συζητήσουν και να προσπαθήσουν να επιλύσουν µέγιστης πολυπλοκότητας και κρισιµότητας 
παγκόσμια προβλήµατα. Ὁ Αν και δεν έλυσαν κανένα από τα φλέγοντα, έσπευσαν να ζητήσουν 
επιτακτικά από τους «ηγέτες των υπολοίπων «υπηκόων» κρατών «να απαγορεύσουν τη χρήση 
των πλέον ανεπαρκών λαμπτήρων πυράκτωσης όσο γίνεται συντομότερα εάν το επιτρέπουν ο 
εμπορικές και οικονομικές συνθήκες». 

Οι ηγέτες τής («8 παριστάνουν ότι αγνοούν πωςτο ένα πέµπτο των κατοίκων τής Γης δεν έχει 
πρόσβαση σε ηλεκτρικό φως και χρησιμοποιεί υγρά καύσιμα για φωτίζει τις νύχτες του και ότι 
παράλληλα και ταυτοχρόνως δαπανώνται κάθε ηµέρα 1,1 εκατομμύριο βαρέλια πετρελαίου 
µόνο για να ανάψουν τα φώτατων αυτοκινήτων τού «πολιτισµένου» κόσμου. Ὁ 

Επίσης δεν είναι ενήµεροι ότι µόνο το 23960 των θερµοκηπιακών αερίων προέρχεται από τα 
εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος." τα οποία λειτουργούν µε ορυκτά καύσιμα. 
Βεβαίως, ας θυμόμαστε ότι οι λάµπες πυράκτωσης για να ανάψουν παίρνουν ηλεκτρισμό και 
από εργοστάσια που λειτουργούν µε ανανεώσιμες και άλλες πηγές ενέργειας, τα οποία σε πα- 
γκόσµια κλίµακα είναι περίπου στο 50906. 

Επιπλέον δεν γνωρίζουν/(;) ότιτο 98960 τής ενέργειας στον τοµέα των μεταφορών - µόνο στην 
ΕΕ - δαπανάται από ορυκτά καύσιμα, µε το 290 να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργει- 
ας. Αυτό σηµαίνει ότι ο τοµέας φωτισμού είναι ελάχιστα υπεύθυνος για τη ρύπανση µε θερµο- 
κηπιακά αέρια, δεδομένου ότι δεν «ανάβει» αποκλειστικά µε ορυκτά καύσιμα, όπως γίνεται στις 
μεταφορές, παρά µόνο σε ποσοστό 50900. 

Επίσης, οι 48 προφανώς δεν είχαν πληροφορηθεί τα αναφερόμενα σε µελέτη που διεξήχθη 
για λογαριασμό τής ΕΕ στην οποία τονιζόταν ότι «αποτελείγενική συμφωνία πως η τεχνολογία εί- 
ναιτο µόνο πολλά υποσχόµενο και αποτελεσματικό εργαλείο για τη µείωση των θερµοκηπιακών αε- 
ρίων», στον τοµέα τής μεταφοράς, Επίσης δεν γνώριζαν ότι η κατανάλωση ενέργειας στην ΕΕ 
στέλνει στην ατμόσφαιρα το 8096 των θερµοκηπιακών αερίων(Ώ και ότι ο τομέας τού οικιακού 
φωτισμού αποτελεί ελάχιστο µέρος. 

Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε µελέτη, κατά το έτος 2007 χρησιμοποιούνταν ήδη 488 εκατοµ- 
μύρια λάμπες «οικονοµίας». Το ίδιο έτος άναβαν 767 εκατομμύρια λάμπες πυράκτωσης.Ώ») 
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Χρήσιμη ή δήθεν «άχρηστη» θερμότητα των λαμπτήρων πυράκτωσης 
Σύμφωνα µε νεότερη µελέτη τής εταιρείας που ανέλαβε να διαλευκάνειτο ζήτηµα για λογαρια- 
σµό τής ΕΕ, τής ΝΙΤΟ, η αναλογία λαμπτήρων το 2009 στην Ευρώπη των 27 ήταν η ακόλουθη: 

5400 λαμπτήρες πυράκτωσης (µε πορεία μείωσης) 

18960 χαμηλής ισχύος σε βολτ λάμπες αλογόνου (µε τάσεις αύξησης) 

5ορ κύριες λάμπες αλογόνου (µε πορεία αὐξησης) 
800 σωληνωτές λάµπες φθορισμού 

15960 συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού (λάµπες «οικονοµίας ή Σ.Λ.Φ.) 

Είδαμε προηγουμένως ότι το 239060 των εργοστασίων λειτουργούν µε ορυκτά καύσιμα. Αυτά 
δίνουν την ενέργεια που τους αναλογεί για να ανάβουν οι λάμπες τής Ευρώπης. Στις λάµπες 
πυράκτωσης βλέπουμε να αναλογεί το 5496. Άρα στο 12960 περίπου των εργοστασίων που καί- 
νε ορυκτά καύσιμα. Αυτό το ελάχιστο ποσοστό ρύπανσης µε θερµοκηπιακά αέρια, είναι στην 
πραγματικότητα το μερίδιο που αναλογεί στις λάµπες πυράκτωσης Είναι ενδεικτικό ένα κείµε- 
νο από το πανεπιστήμιο (απιρίίᾶος, βασιζόμενο στα ανωτέρω στατιστικά στοιχεία τής αναλο- 
γίας λαμπτήρων αναφέρειτα εξής: 

«Εάν υποθέσουμε ότι όλες οι λάμπες πυράκτωσης αντικατασταθούν µε Σ.Λ.Φ. κάποτε στο µέλλον 
(κάτι που δείχνει να µην γίνεται, καθώς φαίνεται να αυξάνεται η χρήση λαµμπτήρων αλογόνου 
και κυρίως των ΙΕΡ, ενώ ήδη έχουν αρχίσει οι΄αυτοκτονίες” εταιρειών που πουλούν΄’οικονομι- 
κές”19)τότε αυτές οιλάμπες θα χρησιμοποιούνται στην ίδια έκταση µε εκείνες που αντικατέστησαν. 
Έτσι, η ενεργειακή µείωση για κάθε λάμπα θα είναι 809ὀ. Στη συνολική ενεργειακή µείωση εντός τής 
ΕΕ, αυτό θα είναι 0,94Χ0,δ χ 0,7696 - 0.3396. Αυτό το αποτέλεσµα είναι σχεδόν σίγουρο ότι αποτε- 
λείυπερεκτίµηση, δεδομένου ότι οιλάµπες πυράκτωσης παράγουν εκτός από φως και θερμότητα η 
οποία συνεισφέρει στην αύξηση τής θερμότητας τού χώρου κατά το χειμώνα. Όλα αυτά ζητούν επι- 
τακτική απάντηση στο ερώτημα: Αξίζει πραγματικά όλο αυτή η βαβούρα;»ί” 

Βαβούρα; Είναι λοιπόν «βαβούραω όλα αυτά τα στομφώδη λόγια, οι µεγαλόπνοες ανακοινώ- 
σεις για εξοικονόµηση ενέργειας, και οι υποσχέσεις για λιγότερη ρύπανση στο περιβάλλον; 

Εάν συνυπολογίσουµε την πληθώρα των άλλων ειδών λαµμπτήρων φωτισμού, στους οποίους 
αναλογείτο εναπομένον ποσοστό κατανάλωσης ηλεκτρισμού,τότε κατανοούµε όλοι, εκτός φυ- 
σικά των κυβερνώντων και των οικολογούντων, ότι η κατανάλωση ηλεκτρισμού απότις λάµπες 
πυράκτωσης αναλογεί σε πολύ µικρό ποσοστότής οικιακής κατανάλωσης και ότιαυτότο μικρό 
ποσοστό, εμπεριέχει δαπάνη ενέργειας κατά 5096, η οποία (δεν πρέπει το ξεχνάμε) προέρχεται 
από ανανεώσιμες και άλλες πηγές, άρα µη ρυπαίνουσεςτο περιβάλλον µεθερµοκηπιακά αέρια. 

Ὑπενθυμίζω εδώ ότι στον τοµέα μεταφορών το 98900 τής ενέργειας που δαπανάται προέρ- 
χεται από ορυκτά καύσιμα, δηλαδή πηγές που ρυπαίνουν βάναυσα το περιβάλλον. Θα ήταν 
λοιπόν ευφυής µια ενέργειατής Κομισιόν να µειώσειτα θερµοκηπιακά αέρια απότις επίγειες 
και θαλάσσιες μεταφορές. Σε αυτήτην περίπτωσητο όφελος θα ήταν πολλαπλό. Πρώτον θα 
βελτιωνόταν αισθητά η ποιότητα ζωής των Ευρωπαίων, µε όσες μειώσεις στα νοσήλια αυτό 
συνεπάγεται και δεύτερον θα µειώνονταν δραματικά τα θερµοκηπιακά αέρια και ταυτόχρο- 
να τα κροκοδείλια δάκρυα των πολυεθνικών και άλλων οργανισμών και -ισµών, που φαίνε- 
ται να υποστηρίζουν το περιβάλλον. 

Σημειώστε ότι: 
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Χρήσιμη ή δήθεν «άχρηστη» θερμότητα των λαμπτήρων πυράκτωσης 

1.Γιατην παροχή φωτός σε σπίτια χωρίς ηλεκτρισμό πρέπει να χρησιμοποιούνται 1,3 εκατοµ- 
μύρια βαρέλια την ηµέρα. 

2. Ρυπαίνεται ετησίως η ατμόσφαιρα µε 170 εκατομμύρια τόνους διοξειδίου τού άνθρα- 
κα. Για να έχετε µέτρο σύγκρισης και αντίληψη των μεγεθών, που χρησιμοποιήθηκαν και ακό- 
μα χρησιμοποιούνται προς εντυπωσιασµό των αφελών ή αδαών Ευρωπαίων καταναλωτών, ας 
δούμετις πομπώδεις εξαγγελίεςτης Κομισιόν. 

Όπως δηλώθηκε, Ὁ «η συνολική αντικατάσταση των λαμπτήρων πυράκτωσης µε συμπαγείς λα- 
µπτήρες φθορισμού («οικονομικούς») θα μειώσει την έκλυση κατά 15 εκατομμύρια τόνους δι- 
οξειδίου τού άνθρακα ετησίως ή θα εξοικονοµήσει γύρω στα 40 ΤΝΥΗ, όση είναι η κατανάλωση 
ηλεκτρισμού τής Ρουμανίας, ή όση είναι η κατανάλωση 11 εκατομμυρίων οικιών στην Ευρώπη, που 
ισούται µετην εκροή 10 σταθµών παραγωγής ενέργειας ισχύος 500 πιθφανναϊϊς». 

Ιδού η υποκρισία! 

Συγκρίνετετούς 170 εκατομμύρια τόνους διοξειδίου τού άνθρακα που ρυπαίνουν την ατµό- 
σφαιρα από άτοµα που δεν έχουν ηλεκτρισμό στα σπίτια τους και χρησιμοποιούν άλλες πηγές 
ενέργειας, µετα 15 εκατομμύρια τόνους διοξειδίου τού άνθρακα, που υποτίθεται ότι θα εξοι- 
κονοµήσει η Ευρώπη αν και όταν συμβεί συνολική αντικατάσταση των λαµμπτήρων πυράκτω- 
σης. Με άλλα λόγια εάν ήθελαν πραγματικά τη µείωση των θερµοκηπιακών αερίων δεν είχαν 
παρά να παράσχουν στους πένητες λάµπες που φορτίζονται µε το φως τού Ἠλιου. Οι επανα- 
φορτιζόµενες λάμπες Ηλίου κοστίζουν 15 δολάρια η µία, µε την τιµή να πέφτει ὁραστικά για 
μαζικές παραγγελίες, όπως αναφέρει ο Έλληνας!» παραγωγός και εφευρέτηςτους/ΏὉ) που δρα- 
στηριοποιείται στις ΗΠΑ. Μέσα σε ένα µήνα και όχισεβάθος πολλών ετών η µείωση των θερµο- 
κηπιακών αερίων θα ήταν δραματική. 

3. Σημειώστε επίσης ότι η ρύπανση από την καύση κηροζίνης, σε οικίες που δεν έχουν ηλε- 
κτρισµό εἰναιισοδύναμµη µετην κυκλοφορία 30 εκατομμυρίων αυτοκινήτων. (Για να έχετε µέτρο 
σύγκρισης σημειώστε ότιτο 2009 κυκλοφορούσαν στην χώρα µας, 8.038.597 οχήματα συµπε- 
ριλαμβανομένων επιβατικών, φορτηγών, λεωφορείων και μοτοσικλετών.) 

4. Σημειώστε ένας ακόµα γεγονός, Οι αναπνέονταςτις αναθυμιάσεις κηροζίνης είναι σαν να 
καπνίζουν 40 τσιγάρα ημερησίως και να αναπνέουν 10 φορές περισσότερο επικίνδυνα µι- 
κροσωµατίδια από τα όρια ασφαλείας, κάτιπου αυξάνειτις παθήσεις καιτην οδύνη στις οι- 
κογένειες των πασχόντων, αλλά και τη δαπάνη ενέργειας για την οποιαδήποτε θεραπευτική 
αγωγή, µε επακόλουθο περαιτέρω ρύπανση µε θερµοκηπιακά αέρια. 

5. Σημειώστε ότι µόνο το 2012 πέθαναν (στην ουσία δολοφονήθηκαν) 7 εκατομμύρια άτοµα 
εξαιτίας τής ατμοσφαιρικής ρύπανσης, σύµφωνα µε ανακοίνωση τού ΟΗΕ.Ξ2 

Βεβαίως, η υποκρισία δεν σταματά εδώ επειδή συμβαίνουν μύρια όσα τα οποία αυξάνουν κα- 
τακόρυφα την ατμοσφαιρική ρύπανση. Ὅπως αναφέρω και αλλού εάν δεν περίσσευε η υπο- 
κρισία και πράγματι επέρχεται µέγιστη καταστροφή απότο ανθρωπογενές φαινόμενο τού θερ- 
µοκηπίου, τότε θα έπρεπε να συμβούν αµέσως ὁραστικές αλλαγές στη συμπεριφορά µας τη 
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Χρήσιμη ή δήθεν «άχρηστη» θερμότητα των λαμπτήρων πυράκτωσης 
σχετιζόμενη µετο αποτύπωμα άνθρακα που αφήνουμε στη Γη. 

Παρατηρούμετο φαινόμενο να µη λαμβάνεται υπόψη ότιο κάθε άνθρωπος στον πλανήτη θα 
έπρεπενα συµβάλλειισόποσα στη µείωση της ρύπανσης και ανάλογα µετο αποτύπωμα άνθρα- 
καπου δημιουργεί, κάτιπου όχι µόνο δεν συμβαίνει αλλά παρατηρούµμενα εξελίσσεται ακριβώς 
το αντίστροφο, όπως συμβαίνει µετους αρχι-ρυπαντές Κίνα, Ινδία και άλλα κράτη, µετην αρρω- 
στημένη χρήση τού εκκεντρικού πλούτου που ρυπαίνει ασύστολα το περιβάλλον και προκαλεί 
ασύδοτα και µετη µη εφαρµογή µέτρων που θα µείωναν κατακόρυφα τα θερµοκηπιακά αέρια. 

Από αυτά τα δεδοµένα γίνεται φανερή η υποκρισία υπέρ τού περιβάλλοντος. Η χορήγηση 
δωρεάν λαμπτήρων Ηλίου στους πένητες τού πλανήτη μειώνει την εκπομπή διοξειδίου τού 


Ο καθηγητής Φ. Τοπαλής, επικεφαλής τού Εργαστηρίου 
Φωτοτεχνίας τού Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου τονίζει ότι 
οι λάμπες «οικονοµίας» δαπανούν 20900 περισσότερη ενέργεια 
απότους σωληνωτούς λαμπτήρες φθορισμού 


άνθρακα κατά 170 εκατομμύρια τόνους! Από την άλλη µεριά η αλλαγή όλων των λαμπτή- 
ρων πυράκτωσης στην Ευρώπη των 27, µελάμπες «οικονοµίας» μειώνει θεωρητικά την εκ- 
πομπή τού διοξειδίου τού άνθρακα µόνο κατά 15 εκ. τόνους! 

Με αυτά και άλλα πολλά εμείς οι καταναλωτές δεν αντιλαμβανόμµαστετην εντυπωσιακά βαρύ- 
γδουπη µπουρδολογία στην οποία πέφτουµε θύματα εξαιτίας τής παραπληροφόρησης. 

Μαςλένε, για να µας κυριεύσει δέος: Τα 15 εκ.τόνοιισούνταιµετην κατανάλωση τής Ρουμανίας»! 
και αποκρύπτουν ότι: τα 170 εκ. τόνοι που μπορούν και πρέπει να εξοικονομηθούν µε την πα- 
ροχή φωτισμού στους πένητες είναι η κατανάλωση που ισούται µε έντεκα και κάτι Ρουµανίες 
χωρίς να βάλουμε στο σακούλι ένα σωρό άλλα λογικά µέτρα που θα μπορούσαν να μειώσουν 
πολύ περισσότερο την κατανάλωση καιτην εκροή θερµοκηπιακών αερίων. 

Τέτοιες και άλλες εκφοβιστικές αναφορές τού είδους... οτοµέας φωτισμού καταναλώνειτο ένα 
τέταρτο τής ενέργειας στην ΕΕ και άρα πρέπει να απαγορευθούν οιλάµπες πυράκτωσηςγια να 
σωθεί το περιβάλλον, όπως και τα γελοία διαφημιστικά σλόγκαν «µια λάµπα σώζει τη Γη» είτε 
είναι λαγοί µε µεταξωτές πράσινες κορδέλες, είτε - το λιγότερο -, αποπροσανατολιστικές ανα- 
φορές τού χειρότερου είδους. 

Η παγκόσμια υποκρισία για το περιβάλλον γίνεται σαφέστερη όταν βλέπουμε 1,5 δισεκα- 
τομμύριο ανθρώπους που δεν έχουν ηλεκτρικό φωςστις οικίες τους ή μάλλον στα καλύβια 
τους, να καίνε ορυκτά καύσιμα, τα οποία µετην καύση τους επιφέρουν σοβαρά προβλήµατα 
στην υγείατους και κατά συνέπεια αυξάνουν την παραγωγή ενέργειας λόγω τού κόστουςτής 
οποιαδήποτε θεραπείας και δεύτερον εκπέµπουν τεράστια ποσά θερµοκηπιακών αερίων. 

Σε ένα κόσμο µε στοιχειώδη λογική θα έπρεπε να µπει πρώτη προτεραιότητα να παρέχο- 
νται σε αυτούςτους δυστυχείς, δωρεάν λάμπες που λειτουργούν µε ηλιακό φως. 

Εκτιµώ µε µεγάλες πιθανότητες να µην κάνωλάθος, ότιµόνο µετα χρήµαταπου δαπανήθηκαν 
έως σήµερα για την παγκόσμια 1Οετή διαφημιστική καμπάνια υπέρ των λαμπτήρων «εξοικονό- 
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µησης», θα ήταν δυνατό να δοθούν λάμπες Ηλίου σε αρκετές εκατοντάδες εκατομμύρια σπιτικά 
που δεν διαθέτουν ηλεκτρισμό. 

Χωρίς καθυστέρηση λοιπόν πρέπει να δοθούν δωρεάν λαμπτήρες που Φφορτίζονται από το 
ηλιακό φως στους πένητεςτής Γης και για εµάςτο «ανώτερο» είδος, πρέπεινα εφαρµοσθείη κα- 
τάλληλη οικονομία χρήσηςτους, όπως για παράδειγµα η απαγόρευση των αχρείαστων φαραω- 
νικών κατασκευών ή αγώνων τής Φόρμουλα Ί και αµέτρητων άλλων γελοίων και αχρείαστων 
αγώνων αυτοκινήτων µε τερατώδη ισχύ και αγώνων άλλου είδους τετράτροχων ή δίτροχων, 
αλλά και να προωθηθεί µια απλή τεχνολογία που μειώνει τη δαπάνη ενέργειας στα φώτα των 
αυτοκινήτων, όπως και στη γενικότερη κίνηση, συντήρηση καιλειτουργίατους, διαδικασίες που 
είναι υπεύθυνες για υπερ-πολλαπλάσια δαπάνη ενέργειας και περιβαλλοντική ρύπανση απότις 
αθώες λαμπίτσες πυράκτωσης. 

Ω,τι κόσμος µπαμπά...θα έλεγε ο γιος µου σχολιάζοντας τα κροκοδείλια δάκρυατής Κομισιόν 
υπέρ τού περιβάλλοντος, αλλά καιτής Επιτροπής Περιβάλλοντος τού Ευρωκοινοβουλίου, όπως 
και πολλών άλλων, ων ουκ έστι αριθµός... 

Πρέπει επίσης αυτοί που κοροϊδεύουν συνεχώς τον κόσµο, οι «8 και οι κυβερνήσεις µε τη 
βοήθεια πολυεθνικών και περιβαλλοντικών οργανώσεων, να σταµατήσουν να ασχολούνται µε 
τον «εχθρό», τις λάµπες πυράκτωσης, που ρυπαίνουν ελάχιστα το περιβάλλον, δεν προκαλούν 
βλάβες ή έστω, επιφέρουν ελάχιστες παρενέργειες στην ανθρώπινη υγεία και να πάψουν να 
προωθούν τα ηλεκτρονικά «τέρατα» που λέγονται συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού (Σ.Λ.Φ.) ή 
λαμπτήρες «εξοικονόμησης», οι οποίοι επιφέρουν πάμπολλες αλλαγές στη βιοχημεία τού ορ- 
γανισμού µας, µε αποτέλεσµα πολλές και ποικίλες βλάβες στην υγεία και πολλαπλάσια κρυφή 
ρύπανση στο περιβάλλον. 

Αλλά είπαµε. Όταν η υποκρισία περισσεύει. 


Απάτη οισχυρισµός ότι οι συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού δαπανούν 
λιγότερη ενέργεια 


Ερωτάται από τη δημοσιογράφο τού «Ηλεκτρολόγου»{3 κ. Χριστίνα Σούρρα, οκ. Φραγκίσκος 
Τοπαλής, καθηγητής και υπεύθυνος τού Εργαστηρίου Φωτοτεχνίας, στη σχολή Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών τού Ε.Μ.Π. στον τοµέα ηλεκτρικής ισχύος: 

«Πολύς λόγος γίνεται τελευταία για τους λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας. Τι πρέπει να 
προσέχουν οι καταναλωτές σχετικά µε αυτό το θέµα» 

Απαντά ο καθηγητής: 

«Συσκευές δήθεν εξοικονόμησης ενέργειας παρέχουν την απατηλή εντύπωση της εξοικο- 
νόµησης, ενώ στην πραγματικότητα μειώνουν την τάση τροφοδοσίας των φωτιστικών, µει- 
ώνοντας κατά συνέπεια το επίπεδο φωτισμού εν αγνοία του χρήστη. Φωτιστικά µε συµπα- 
γείς λαμπτήρες φθορισμού εγκαθίστανται σε χώρους εργασίας διότι ο μελετητής αγνοεί ότι 
καταναλώνουν 2090 περισσότερο απότους σωληνωτούς λαμπτήρες φθορισμού τύπου ΤΡ». 

Εγκαθίστανται΄πατέντες’ που υποτίθεται ότι εξοικονομούν ενέργεια ενώ στην πραγµατι- 
κότητα την αυξάνουν. Βέβαια η αύξηση δεν φαίνεται γιατί έχουν λιγοστέψει τα φωτιστικά 
αφού έπεισαν το χρήστη ότιτόσα χρειάζονται. Όλες αυτές οι απάτες θα κατέρρεαν αν οι εν- 


διαφερόµενοι είχαν φροντίσει να μετρήσουν σε ένα εργαστήριο την κατανάλωση σε ἸΛαϊί 
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Χρήσιμη η δήθεν «άχρηστη» θερμότητα των λαμπτήρων πυράκτωσης 
του νέου συστήµατος σε σχέση µετο παραγόμενο φως σε ΙµΠΊεη. 

Τότε θα διαπίστωναν ότι το πολύφερνο σύστημα δεν μειώνει µόνο την κατανάλωση αλλά 
πολύ περισσότερο το Φως. Εννοείται ότι µερικές από αυτές τις εφευρέσεις συνοδεύονται 
από “πιστοποιητικά”. Τα περισσότερα είναι “μαϊμού” είτε αναφέρονται σε άλλα προϊόντα. 
Μια δοκιµή µε ένα φθηνό φωτόμετρο χειρός αξίας 2-3 εκατοντάδων ευρώ είναι αρκετή για 
τη διάλυση της αυταπάτης». 

Η δημοσιογράφος, προφανώς σοκαρισµένη από την απάντηση τον ρωτά θέλοντας να µάθει 
την πηγή αυτής της αθλιότητας: 

«Που οφείλεται αυτή η κατάσταση;» 

Καιο κ. Τοπαλής αποκαλύπτει το σκηνικό τής εκπαίδευσης στο Ελλαδιστάν: 

«Οι εγγενείς αυτές αδυναμίες στην εφαρµογή της τεχνολογίας φωτισμού στη χώρα οφεί- 
λονται στην ελλιπή εκπαίδευση και στην ανυπαρξία μηχανισμού ελέγχου και πιστοποίησης 
των έργων φωτισμού. 

Σήµερα ο Φωτισμός διδάσκεται µόνο σε µία σχολή ΑΕΙ της χώρας. Διδάσκεται επίσης σε 
ορισμένα ΤΕΙ αλλά χωρίς εργαστηριακή/πρακτική εξάσκηση. Αυτό σηµαίνει ότι οι περισσό- 
τεροι διπλωματούχοι μηχανικοί δεν γνωρίζουν ούτε τα βασικά µεγέθη του φωτισμού». 

Πραγματικά απίστευτο. Ας το επαναλάβουµε: «Οι περισσότεροι διπλωματούχοι μηχανικοί δεν 
γνωρίζουν ούτετα βασικά µεγέθη τού φωτισμού». 

Άραγε υπάρχουν διπλωματούχοι μηχανικοί στην Γκρινπίς και στους οικολόγους και τι γνωρί- 
ζουν γιατους «οικονομικούς λαμπτήρες; 
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«πανούκλα» πίσω απότις «αρμονικές) 


Πίσω από τον όρο αρμονικές ή αρμονικές διαταραχές κρύβεται ένα τεράστιο «έγκλημα» σε βά- 
ρος τής υγείας µας, µια κρυφή «πανούκλοω) που έχει το κοινό όνοµα «βρόµικος ηλεκτρισμός». 
Αυτή η ηλεκτρονική και ηλεκτρική «πανούκλα» διατηρεί πάνωτηςτις σφραγίδες: 

1ο. Τού Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. 

2ο. Τής αρμόδιας επιτροπής του, που θέτει τα όρια ασφαλείας εκ τής ηλεκτρομαγνητικής 
ακτινοβολίας.) 

3ο. Τής επιστημονικής επιτροπής τής Ευρωπαϊκής Ένωσης (5ΓΕΝΙΗΒ). 

4ο. Όλων των άλλων παρόμοιων επιτροπών κάθε κράτους. 

Το «έγκλημµο ξεκίνησε στις αρχές τού 1893 όταν άρχισαν ναλειτουργούν οι πρώτες γεννήτριες 
εναλλασσόμενου ρεύµατος. 

Ένα παρόμοιο έγκληµα ξεκίνησε όταν άναψαν οι πρώτες λάµπες πυράκτωσης οι οποίες µετο 
έστω ασθενές µπλε φάσμα τους ξεκίνησαν το ξεχαρβάλωμα των βιολογικών κύκλων τού αν- 
θρώπινου είδους για να το εδραιώσουν και πολλαπλασιάσουν οι σημερινές λάμπες «οικονοµί- 
ας» καιτα κάθε είδους [ΕΡ. 

Ωστόσο, το έγκληµα που ξεκίνησε στα τέλη τού 19ου αιώνα µε τις λάµπες πυράκτωσης είναι 
ελάχιστο συγκριτικά µετο σημερινό των λαμπτήρων «οικονοµίας» και | ΕΡ, µετο δεδομένη ότι 
η χρήση τους προκαλεί παντού διάχυση ηλεκτρομαγνητικών ταλαντώσεων βρόµικου ηλεκτρι- 
σμού, στις οποίες προστίθενται άπειρες άλλες ταλαντώσεις ραδιοκυμάτων προερχόµενων από 
τις ποικίλες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές που συνοδεύουν τη ζωή µας, όπως π.χ. τού 
απλού φορτιστή τού κινητού µας τηλεφώνου. 

Ο βρόµικος ηλεκτρισμός ή οι αρμονικές υπάρχουν παντού 24 ὠρες το 24ωρο. Στα σπίτια µας, 
στην εργασία µας στους χώρους όπου χαλαρώνουμε ή διασκεδάζουµε, στα νοσοκομεία ή κλι- 
νικές όπου θεραπευόµαστε, σε αίθουσες ή στάδια όπου συναθροιζόµαστε, στα νηπιαγωγεία, 
δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, τεχνικές ή άλλες σχολές και πανεπιστήμια όπου εκπαιδεύονται τα 
παιδιά µας και οπουδήποτε αλλού υπάρχουν γραμμές ηλεκτρικής ενέργειας, ακόµα και στους 
δρόμους όπου περπατάµε, ή οδηγούµε, µέσα σε πλοία και τρένα ή αεροπλάνα όπου ταξιδεύου- 


1 Ἡ σχετική περίληψη αναφέρει τα εξής: "Ἡ κύρια άποψη τού Παγκόσμιου Οργανισμού Ὑγείας βασισμένη στις υφιστάμενες εργασίες 
ότι η έκθεση σε πολυ χαμηλά ηλεκτρομαγνητικά πεδία, δηλαδή σε αυτά που τίθενται ὡς όρια ασφαλείας από τη Διεθνή Επιτροπή για 
την Προστασία από Μη Ιονίζουσες Ακτινοβολίες (10ΝΙΕΡ). είναι ότι αυτά δεν φαίνεται να έχουν καμία γνωστή επίπτωση στην υγεία. 
Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένα βασικά κενά στις γνώσεις µας που απαιτούν περαιτέρω έρευνα, πριν να γίνουν καλύτερες 
αξιολογήσεις των υφιστάμενων χινδύνων για την ανθρώπινη υγεία. .... Λόγω των υπαρχόντων αβεβαιοτήτων στη γνώση τής επιστήµης, 
υπήρξε κάποια πίεση για την εισαγωγή προληπτικών µέτρων μέχρις ότου συμπληρωθούν τα κενά. Ἐάν ληφθούν προληπτικά µέτρα για τη 
µείωση των επιπέδων της ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας, συνιστάται να είναι εθελοντικά". 

Απ ΟνεινίεΝ/’ οἳ ΝΗΟ'ς ΕΜΕ Ρτο]εσί απά (πε Ηεαίίμ Εεοίς οἳ ΕΜΕ Εχροςυτε. ὃν ΜΙεΠαεΙ Η ΕαραςΠοΠ. ὙΜοτιά Ηεα[ίμ Οισαπίζαΐοη, (επονα, 
Ὀνν](σετ]απά. Ρτουθθάίηπος οἳ {Πε Ππίεγπα(ίοπα[ Οοπΐετεποο οἡ Νοη-Ι[οπίζίης Καάϊαίίοῃ αἱ ὉΝΙΤΕΝ (Ι6ΝΙ 2003) ΕΙεείτοπιαρπείϊο Εἰε]άς απά Οι Ηεα]ί 
20/1 --22πά Οείοῦει 2003 - Πίέρς://ράΐς 5επιαπ![ϊεςεΠο]ατ.ο{ϱ/05οε/4αα1255ς21{291541000α7εεδΜ1 814 α0ἴ4 ράξ 


Χρήστος Μουσουλιώτης - ΓΠερς:/ΠἱσΠ{Ι απά2Ι(γο.ννογάργεσ».οοπι - 203 


Βρόµικος ηλεκτρισμός: ή κρυφή «πανούκλα» πίσω από τις «αρμονικές» 


με, οι αρμονικές ταλαντώσεις τού βρόµικου ηλεκτρισμού, βλάπτουν την υγεία µας αθόρυβα και 
διαρκώς. 

Η συνεχής ύπαρξη (ακτινοβολία) των αρµονικών μετατρέπει την κατάσταση σε εφιαλτική επει- 
δή συνιστά αργή και ευρύτατη γενοκτονία. Εξαιτίας τούτου η απόκρυψη ή υποβάθµισήτης είναι 
αναγκαία για όλες τις ΔΕΗ τού πλανήτη, και η συνειδητοποίησή της άκρως οδυνηρή και ανησυ- 
χητική για τους καταναλωτές. 


Οι αρμονικές είναι το ξύδι, που ονομάζουμε γλυκάδι 


Σε αντίθεση µε την ονομασία που τους έχει δοθεί, οι «αρμονικές», είναι η πηγή τής βασικής 
διαταραχής τού δικτύου παροχής ηλεκτρισμού, τής ηλεκτρικής καλωδίωσης τού κάθε σπιτιού, 
γραφείου, σχολείου, νοσοκομείου, κ.λπ. καιτο σημαντικότερο, πηγή δημιουργίας σοβαρών κιν- 
δύνων γιατην ανθρώπινη υγεία. 

Αρµονικές παράγονται από κάθε ΔΕΗ τού πλανήτη, αρχικά στην πηγή του δικτύου, από όπου 
διανέμεται ο ηλεκτρισμός. Στη συνέχεια, παράγονται στους κατά τόπους υποσταθμούς, στους 
µετασχηματιστές και σε άλλα κομβικά σηµεία. 

Οιαρµονικές δημιουργούνται από κάθε «πνί- 
ξιµο» τής ηλεκτρικής τάσης. Αυτό το πνίξιµο 
επιτυγχάνεται µέσωτων μετασχηματιστώντά- 
σης που βρίσκονται παντού. Για παράδειγµα, 
µε την εγκατάσταση χιλιάδων νέων κεραιών 
τής ασύρματης επικοινωνίας πέµπτης γενιάς 
τη γνωστή καιως»5ᾳ,θα επέλθει µια ακόµατε- 
ράστια αύξηση διαταραχής τού δικτύου. 

Το αποτέλεσµα θα είναι, εκτός τής νέας και 
επικίνδυνης ακτινοβολίας τής 56, να µεταφέ- 
ρονται εντός των οικιών µας ή σε όποιο χώρο 
βρισκόμαστε και οι αρμονικές µέσω των κα- 
λωδίων ηλεκτρισμού, δεδομένου ότι κάθε µια 
τέτοια κεραία βάσης θα εκπέµπει συνεχώς 24 κού ρεύματος. Το κροσσωτό πράσινο συμπλήρωμα, 
ώρες το 24ωρο εκτός απὀ τις ασύρματες επι- που εφάπτεται µε τη γραμμή, αντιστοιχεί στις δια- 
κοινωνιακές ακτινοβολίες, και τα ραδιοκύμα- ταραχές τῆς. Δηλαδή τις αρμονικές ή τον βρόµικο 
τα βρόµικου ηλεκτρισμού εξαιτίας των µετα- ηλεκτρισμό. 
σχημµατιστών (µειωτών) τάσης που εμπεριέχει. 

Ο περιορισμός σε αυτέςτις ταλαντώσεις συμβαίνει µερικώς, µόνο µε την τοποθέτηση ειδικών 
και πανάκριβων συσκευών - φίλτρων. Με αυτό τον τρόπο η ποιότητα τής ηλεκτρικής τάσης που 
φθάνει στον καταναλωτή διατηρείται µετρίως «βρόµικη» συγκριτικά µετην καθαρή ηµιτονοειδή 
µορφή της, όπως φαίνεται στην «καθαρή» διαυγή γραµµή τής άνω φωτογραφίας, µετον βρόµι- 
κο ηλεκτρισμό να απεικονίζεται µε το κροσωτό παχύτερο πράσινο περίβλημα. 

Δυστυχώς, η ποιότητα τού ηλεκτρικού ρεύµατος που προσφέρει η δική µας ΔΕΗ είναι φοβερά 
διαταραγµένη, δηλαδή γεμάτη µε αρμονικές και για να γίνει η κατάσταση ακόµα χειρότερη έρ- 
χεται η παρέμβαση των οικιακών ή επαγγελματικών ηλεκτρονικών συσκευών, και κυρίως των 


Ἡ λεπτή, λευκο-πράσινη γραµµή αποδίδει την αδια- 
τάρρακτη, «καθαρή» ηµιτονοειδή ροή τού ηλεκτρι- 
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Ματίίη (ταβαπῃ. Επίτιμος καθηγητής ηλεκτρονικής μηχανικής και ἠλεκτρονικών υπολογιστών στο 
Πανεπιστήµιο Μπέρκλεϊ τής Καλιφόρνιας. Πρόκειται για τον επιστήμονα που ανακάλυψε το ειδικό 
φίλτρο που μειώνει τον βρόµικο Πλεκτρισμό και τη συσκευή που µετρά το επίπεδο βρόµικου ηλεκτρι- 
σμού, σε συνεργασία µε τον ειδικό στα δίκτυα μεταφοράς ενέργειας Ώανιά οἰείζετ. Ἡ συσκευή µέτρη- 
σης βρόµικου ηλεκτρισμού (πάνω) λειτουργεί στις συχνότητες 4-15 ΚΗ7. Η µέτρηση που δείχνει είναι 
48δδ µονάδες (49 (5 είναι το ακρωνύμιο των (Τ8ΠαΠΙ και ο{είΖ6Γ), µε το όριο ασφαλείας να είναι 
γύρω στις 40 µονάδες. Η τοποθέτηση µιας φραγής - φίλτρου βρόµικου ἠλεκτρισμού (κάτω) μειώνει 
τις µονάδες (15 σε 239. Φυσικά υπάρχουν ειδικά βιομηχανικά φίλτρα για τις βιομηχανίες. Δεν γνωρίζω 
εάν η χρήση τους θα δείξει αύξηση ή µείωση των αρμονικών ἄν. 


«οικονοµικών» φώτων, που παράγουν επιπλέον αρμονικές προκαλώντας περισσότερα προβλή- 
µατα, στο δίκτυο διανομής (µε αποτέλεσµα πολλές φορές να καταρρέει), όσο και στην υγεία µας. 

Στην κορυφή των συσκευών που προκαλούν διαταραχή στο δίκτυο βρίσκονται όλες οι λάµπες 
«οικονοµίας» και άγνωστος αλλά σίγουρα τεράστιος αριθµός λαμπτήρων Ι1ΕΡΏ, λόγω τής κατα- 
σκευήςτους, δηλαδή των παλµικών φωτεινών κυμάτων που δημιουργούν, τής µείωσης και αὐύ- 
ξησης τής τάσης κατά χιλιάδες φορές ανά δευτερόλεπτο, ένα γεγονός που προκαλεί πολυποίκι- 
λες και πολυάριθµες ταλαντώσεις αρµονικών. 

Σε αντίθεση, µε τους λεγόμενους λαμπτήρες «οικονοµίας», τα | ΕΡ και τους λαμπτήρες αλο- 
γόνου, οι λαμπτήρες πυράκτωσης δεν προκαλούν αρμονικές και συνήθως μειώνουν τις ήδη 
υπάρχουσες αρμονικές τού δικτύου. Αρµονικές δημιουργούν και άλλες οικιακές συσκευές αλλά 
συνήθως σε μικρότερη ένταση από εκείνες των λαμπτήρων, που κατ΄ ευφηµισµό ονομάζονται 
εξοικονόμησης ενέργειας. 

Στην πρώτη γραµµή παραγωγής αρµονικών βρίσκονται οι ισχυροί µετασχημµατιστές τής 
ΔΕΗ. Ακολουθούν λάμπες αλογόνου, λάµπες «οικονοµίας» λάμπες φθορισμού, λάμπες ιΕΡΌ, 
ρυθμιστές φωτισμού, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τηλεοράσεις, πλυντήρια, ηλεκτρικές σκού- 
πες, κλιματιστικά, Φορτιστές κινητών τηλεφώνων, ακόµα και όταν απλά είναι στην πρίζα χω- 
ρίς να φορτίζουν το κινητό µας, και πολλές άλλες συσκευές που παράγουν βρόµικο ηλεκτρι- 
σµό, ο οποίος στη γλὠσσα των ειδικών επιστημόνων μεταφράζεται όπως αναφέρθηκε, ως 
παραγωγή υψηλών συχνοτήτων αρµονικών.” 


2 Στ.Χ.Μ.: Ο γενικός κανόνας είναι ότι αρμονικές παράγονται απὀό μετατροπές ισχύος. Σύμφωνα µε την ΝΙρεάϊία: "Ἠλεχτρονικά ισχύος 
είναιτα ηλεκτρονικά συστήµατα τα οποία διαχειρίζονταιτην ηλεκτρική ισχύ και μετατρέπουν την τάση,την ένταση καιτην κυματοµμορφήτου 
ρεύματος κατάτρόπο .ώστενα µπορείνα αξιοποιηθεί απότα συστήµατα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας γιατην µεταφορά.την διανοµή την 
αποθήκευση και την κατανάλωση ηλεκτρικῆς ενέργειας. Τα ηλεκτρονικά συστήµατα ισχύος μπορούν να κάνουν τις παρακάτω μετατροπές: 
Μετατροπήτου συνεχούς σε συνεχές, διαφορετικής τάσης και έντασης ( Μετατροπείς ΡΟ-Ώς). Μετατροπή του εναλλασσόμενου σε συνεχές 
(Μετατροπείς ΑΟ-ΡΟ ή ανορθωτικές διατάξεις). Μετατροπήτου εναλασσόμενου σε εναλασσόµενο διαφορετικού πλάτους(Ρυθμµιστές ΑΟ-Α6 
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Ἠνανες ΕτβΠιΕθΠΟΥ; ογοΕβ/ββσαπα Ξξ ΗΕβΠσ 
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ΕΙ ΕΙ ΤΕΟΜΑΤΑΝΕΤΙΙ: ΒΡΕΟΤΗΙΜ Ἠνρα πτειζἠ2Η2/ΗΗ.ΕΕση 


Στο σηµείο (αριστερά) µε τα μαύρα γράµµατα και τις λέξεις Ιπίεγπιεαἰαίο Ἐγεηιεγηςείες 300 Η7 - 10 ΜΗ72 
-που ακολουθούν απὀ κάτω µε μικρότερα κόκκινα γράμματα ΡονγεΓ Οι α/{Ιέγ (ΚΗΖ) βρίσκεται η ακτινο- 
βολία τού βρόµικου ηλεκτρισμού. - νηνν/ πιαράαμανας.οΟΠΙ 


Αρµονικές εκπέµπουν και οι ανεμογεννήτριες, γι΄ αυτό το λόγο τοποθετούνται ειδικά φίλτρα 
µείωσής τους. Ίσως τα προβλήµατα υγείας σε ζώα και ανθρώπους που παρατηρούνται στον 
χώρο γύρω από αυτές να προέρχονται από ανεμογεννήτριες που δεν έχουν φίλτρα ή αυτά να 
υπάρχουν αλλά να µην λειτουργούν ικανοποιητικά. ϐ 

Οι αρμονικές δημιουργούνται µε την προσπάθεια των κατασκευαστών να διαθέσουν στον 
ανταγωνισμό αποδοτικότερες ενεργειακά συσκευές, µε τον «στραγγαλισμό», όπως λένε, τής 
ισχύς τού εναλλασσόμενου ρεύματος, για παράδειγµα, των 240 βολτ, στα 4-10 βολτ που χρειά- 
ζεται για να λειτουργήσει π.χ. ένας έξυπνος µετρητής τής ΔΕΗ. 

Η ταλάντωση τής τάσης προς τα κάτω (το πνίξιµό της) συμβαίνει όταν οι µμετασχηματιστές των 
συσκευών μετατρέπουντο εναλλασσόμενο ρεύμα που χρησιμοποιούν σε συνεχές. Αυτό (και όχι 


ή Μετασχηματιστές). Μετατροπή του συνεχούς σε εναλλασσόμενο (Μετατροπείς ΡΟ-ΑΟ ή αντιστροφείς)" - Περς://6Ι ννικιρεάἶα.ο{αο/νΚ!/ 
Ἠλεκτρονικά ισχύος 

3 ΡΙτίγ Ε]εείτῖοΙίγ Εχρ]αϊπεά. Μαράα Ηανας απά Καἱρῃ Ετοάετίε]κ. Ττεπί Ὀπίνετςίίγ. Ρείειροτοιςῃ. Οπίαπίο, (απαάα. - νΝ/νν.πιασάαΠανας.οΟΠ1 

4 Στ.ΧΜ.: Παραθέτω σχετιζόµενο µε τις αρμονικές απόσπασμα από τη διπλωματική εργασία τού Ιωάννη Χατζάκη µε τίτλο: 
«Οικονομοτεχνική αξιολόγηση της σκοπιμότητας αντικατάστασης τῶν λαμπτήρων πυράκτωσης από συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού 
µε ἠλεκτοονική έναυση»: «Οι συγέπειες τῆς αοµονικής παραμόρφωσης της τάσης είναι «ποικίλες. Άμεσο αποτέλεσμα τῆς αρμονικής 
παραμόοφωσης είναι η µείωση του συντελεστή ισχύος και η αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης συντονισμού στο δίκτυο λόγω της 
εγκατάστασης τυκνωτών για την διόρθωση του συντελεστή ισχύος. Παρουσιάζεται εσφαλμένη λειτουργία των οργάνων Και εσφαλμένες 
μετρήσεις για την κατανάλωση ηλεκτοικής ενέογειας. 4ημιουργούνται ποοβλήματα υπερθέοµανσης χαι κραδασμών σε κινητήρες. 
Μπορεί να προκληθούν ανωμαλίες στη Λειτουργία ορισμένων ηλεκτρονικών συσκευών χαι αυξάνονται όλο και περισσότερο τα φορτία 
που είναι ευαίσθητα στις αοµονικές. Τέλος απύ την υψηλή αοµονική παραμόρφῶώση έχουµε δηµιουργία παρασίτων σε τηλεπικοινώὠνιακά 
χαι τηλεφωνικά δίκτυα». 
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µόνο) είναι που δημιουργεί το φαινόμενο των ηλεκτρικών καταιγίδων (ἰΓαΠςἰθηίς), ή των αρµο- 
νικών, ή τού βρόµικου ηλεκτρισμού ή τού ηλεκτρονικού «θορύβου», ή των «εκκενώσεων», που 
µπορεί να γίνεται αντιληπτός µε ένα απλό ραδιοφωνάκι ανοιχτό στη συχνότητα των ΑΜ, µε τη 
βελόνα σε σηµείο όπου δεν υπάρχει ραδιοφωνικός σταθµός. Ο αυξανόμενος στατικός θόρυβος 
(τρίξιµο ή συριγµός) που ακούγεται όταν πλησιάζουµε το ραδιοφωνάκι π.χ. στον οικιακό πίνακα 
ηλεκτρισμού, είναι ένδειξη εκπομπής βρόµικου ηλεκτρισμού. 

Οιαρµονικές ὠς ηλεκτρομαγνητικές καταιγίδες είναι πολύ περισσότερο επικίνδυνες απότο σύ- 
νηθες ηλεκτρικό ρεύμα, επειδή διατηρούν µια επικίνδυνη ιδιότητα που δεν την έχειτο φυσιολο- 
γικό ηµιτονοειδές (λέμε τώρα) ρεύμα τής ΔΕΗ, επειδή αυτές οι διαταραχές διαχέονται όχι µόνο 
εντός των καλωδίων τής οικίας µας, ή τού γραφείου µας σε κάθε χώρο όπου υπάρχει η καλωδί- 
ωση, αλλά εκπέμπονται και εκτός των καλωδίων µετη µορφή επικίνδυνων ραδιοκυµάτω! 

Οι αρμονικές εκτός των πολύ σοβαρών προβλημάτων που επιφέρουν στο σύστηµα διανομής 
ηλεκτρισμού και στις συσκευές κατάληξής του επιφέρουν και αύξηση τής άεργης ισχύος. Το 
αποτέλεσµα είναι να διαχέεται στο γενικότερο κύκλωμα μεγαλύτερη ποσότητα ρεύµατος συ- 
γκριτικά µε τη δεδομένη ισχύ τής κάθε στιγµής. Αυτό προκαλεί, μεταξύ πολλών άλλων, υπερ- 
φόρτιση τού ουδέτερου αγωγού στην πρίζα (το θηλυκό φις). Ως αποτέλεσµα έχουµε υπερθέρ- 
µανση µε όσα αυτό συνεπάγεται. 

Ωστόσο, η γνώση γιατη δράση των αρµονικών εκ µέρους των ειδικών είναι περιορισμένη. Στα 
θέµατα υγείας η γνώση τους είναι ἴαρι[α Γὰ58. 

Οι αρμονικές δεδομένου ότι είναι υψηλής συχνότητας ηλεκτρικές καταιγίδες διαμορφώνονται 
ως ραδιοκύματα και δυστυχώς ξεπερνούν το όριο λίγων πιθοδῄῃεΓίζ φτάνοντας ακόµα στο επί- 
πεδο συχνοτήτων που εκπέµπουν οι φούρνοι μικροκυμάτων! Μερικές φορές αυτές οι καταιγί- 
δες καταλήγουν να είναι 2.500 φορές μεγαλύτερες από εκείνες που «ταξιδεύουν» µέσα σε ένα 
συμβατικό σύστηµα ηλεκτρικής καλωδίωσης κάποιου χώρου. 

Η ενέργειά τους διαταράσσει όλο το περιβάλλον δεδομένου, όπως προανέφερα, ότι διαχέεται 
σε όλη την καλωδίωση. Για παράδειγµα εάν κατοικείτε στον 7ο όροφο µιας πολυκατοικίας και 
υπάρχει δική σας προέκταση τής καλωδίωσης σε κάποιο υπόγειο χώρο τής πολυκατοικίας, οι 
αρμονικές φτάνουν έωςτο υπόγειό σας. Ταυτόχρονα, έχοντας τη δυνατότητα διαφυγής από την 
καλωδίωση πλήττουν τον άνθρωπο ακόµα και µετη συχνότητα των 1,7 ΚΙομειίζ προκαλώντας 
σοβαρά προβλήµατα υγείας. Η ρύπανση δεν σταματά εδώ. Είναι δυνατό να δέχεστε αρμονικές 
ακόµα και µε τη λειτουργία τού ανελκυστήρα τής πολυκατοικίας σας, ή µετά την εγκατάσταση 
ενός «έξυπνου» µετρητή σε γειτονική οικία ή καισε µεγαλύτερη απόσταση από κάποια συσκευή 
που παράγει ισχυρή διαταραχή στην τάση του ρεύματος. 

Γι αυτούς τους λόγους ο βρόμικος ηλεκτρισμός είναι µια από τις πλέον κρυφές και τις πλέον 
άγνωστες απειλές για την ανθρώπινη υγεία. Βρίσκεται - στην κυριολεξία - παντού σε όλη τη Γη 
επιδρώντας αόρατα, επικίνδυνα και συνεχώς. Είναι µια άγνωστη γιατους πολλούς, ηλεκτρονική 
ρύπανση, ένας είδος ηλεκτρονικής πανούκλας. 


Κρούσματα καρκίνου σε εκπαιδευτικούς και µαθητές από βρόµικο 
ηλεκτρισμό 
Το ζήτηµα των δυσμενών επιδράσεων τού βρόµικου ηλεκτρισμού σε εκπαιδευτικούς ξεκίνη- 
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σε στατέλη τού 1980, µετά από ἀρ- 
θρο σε τοπική εφημερίδα µε τον 
τίτλο: «Δεν θεωρεί άξια λόγου πολ- 
λά κρούσματα καρκίνου ειδικός επι- 
δηµιολόγος». Ο ειδικός ήταν ο οΠη 
Μοίοαη, ΡΠ.Ὀ., και το σχολείο ήταν 
το Ια Οµμἱπία ΜΙαάἱε 5εῄοοἱ στην 
Καλιφόρνια, µε ηλικίες παιδιών 11- 
14 ετών όπου εμφανίστηκε εντυ- 
πωσιακή εκδήλωση κρουσμάτων 
καρκίνου σε 11 εκπαιδευτικούς 
όταν σε άλλα σχολεία τα κρούσμµα- 
τα καρκίνου ήταν ένα έως δυο.Ὀ) (αιμα ἑσθε  Αβνκᾶ εἴνηνναδβον 
Ο ὅρας Μίλχαμ, γιατρός και επιδη- Αάπήμ Βάις 
µιολόγοςϐ βρήκε ότι στο σχολείο 
ἱα Οωἱηία µε τους 34 εκπαιδευτι- 
κούς, υπήρχαν το 2004 σαφώς µε- 


ΙΓ ΟΜΙ5 Βυύμς η ιν ΕΒήει πα Ηίσῃ Τα ΛΙ μΗΤΕ 


Βιπ]ά μις 4 


Σχηµατική αναπαράσταση των σχολικών αιθουσών στις 
οποίες μετρήθηκαν υψηλότατα επίπεδα βρόµικου ἤλεκτρι- 
σμού. Σε αυτές ακριβώς τις αίθουσες εμφανίσθηκαν τα περισ- 


γαλύτερα ποσοστά καρκίνου από σότερα κρούσματα καρκίνων,ἲ 
τα αναμενόμενα. Ωστόσο, η εξαγω- 
γή στέρεων επιστη µονικών συμπε- 1 Ὀιπγ Ε]εσίπαΙίν". Ὀγ Ραππαο! ΜΙ]Παπι, Μ.Ὀ. Μ.Ρ.Η. (οη ρασε 63). 


ρασµάτων απαιτούσε να γνωρίζει 

την πλήρη λίστα των εκπαιδευτικών που δίδαξαν εκεί, τις διαγνώσεις καρκίνου βεβαιωμένες 
επισήµως και µια σειρά άλλα δεδομένα. Για να τα βρει κάλεσε τηλεφωνικά την αναπληρώτρια 
επικεφαλής στη διοίκηση τού σχολείου καιτης εξέθεσε το ζήτημα. Η κυρία αυτή του ζήτησε να 
καταθέσει γραπτώς τα αιτήµατάτου. 

Ο ὅρας Μίλχαµ έστειλε γραπτώςτο βιογραφικότου, καιτους τίτλουςτων 100 περίπου άρθρων 
που έγραψε και δημοσιεύθηκαν ύστερα από έλεγχο οµότιµων (ρ6ε/-(ενίενν6ς), τις εκτιμήσεις 
του και τα δεδοµένα που χρειαζόταν για να εξάγει επιστημονικά συμπεράσματα, ζητώντας επί- 
σης την άδεια να προχωρήσει σε έλεγχο µε εἰδικά όργανα ανίχνευσης και καταγραφής των ηλε- 
κτρομαγνητικών πεδίων και κυρίως τού βρόµικου ηλεκτρισμού στις σχολικές αίθουσες. 

Στα αιτήµατά του δεν υπήρξε καμία απάντηση. Μετά από συνεχείς τηλεφωνικές κλήσεις πλη- 
ροφορήθηκε από κάποιο άτοµο που γνώριζετα τεκταινόμενα πίσω απότις κλειστές πόρτες, ότι 
δεν επρόκειτο να υπάρξει ανταπόκριση σε κανένα αίτηµάτου. 

Συνέχισε τις προσπάθειές του στέλνοντας γραπτώς τα αιτήµατά του στον περιφερειακό διευ- 
θυντή. Από εκεί έλαβε την αρνητική απάντηση ότι «αυτή τη στιγµή µετην έρευνά µας έχουµε ικα- 
νοποιητικά εξαγόµενα»... 

Τελικά, κατάφερε να πραγματοποιήσει ελέγχους στο σχολείο. Με τη βοήθεια µιας εκπαιδευ- 
τικού, η οποία εργαζόταν στο |α Ομἱπία και είχε εμφανίσει καρκίνο και µε τη βοήθεια τεχνικού 

5Στ.Χ.Μ.: Από εδώ και στο εξής αποδίδω σε περίληψη τα αναφερόμενα στο βιβλίο του γιατρού και επιδηµιολόγου απιπο| ΜΠΠαπι, "ὈΙτίγ 
ΕΙεοίτίοΙίγ - Εἱεοίτὶβοαίίοη απά (πε Ὀίδεαδες οἱ ΟΙνΙΙζαΠοπ" από τις σελίδες 55-68. 

6 Ὀιπγ εἰεοίποΙίψ, οἩΏτοπίςο σίοςς, ποιτοίταηςπα]{ίείς απά ἀἴδεαςαο, ὈΥ ΜΙΠαπι 5, οίοίζετ Ὦ. Εἰεοίοπιαση Β1οἱ Μεά. 2013 ὨΏες:22(4):500-7. ἁοὶ: 


10.3109/15365378.2012.743909. Εριῦ 2013 Ίαπ 16. - Εἰεοίοπιᾶση ΒΙοἱ Μεά. 2013 Ώες;:22(4):500-7. οι: 10.3109/15368378.2012.743909. Ερυῦ 2013 
Ἱαη 16. 
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ειδικευµένου στις μετρήσεις βρόµικου ηλεκτρισμού, επισκέφτηκε το | α ΟμἱΠίᾶ, µετά τις σχολι- 
κές ώρες, και για δυο ηµέρες έλεγξετα μαγνητικά πεδία καιτον βρόµικο ηλεκτρισμό σε όλεςτις 
αίθουσες. 

Τα ευρήματα τον εξέπληξαν. Βρέθηκαν υψηλές µετρήσεις μαγνητικών πεδίων στο δωμάτιο 
304, ακριβώς εκεί όπου υπήρχε ο κεντρικός πίνακας διανομής τού ηλεκτρικού ρεύματος για όλο 
το σχολείο, αλλά σε κάθε άλλο χώροι µετρήσεις δεν υπερέβαιναν τα όρια ασφαλείας. 

Ωστόσο, οι μετρήσεις µετη συσκευή καταγραφής βρόµικου ηλεκτρισμού (Γ8ΠαΠΙ/5Ι6ἴζει ((15) 
καιµμε µια ακόµα συσκευή γραφικής απόδοσης στην οθόνη τηςτων ποικίλων διακυµάνσεων συ- 
γκεκριµένων τάσεων τού ηλεκτρικού ρεύματος, έδειξαν υψηλές εκροές βρόµικου ηλεκτρισμού 
σε όλεςτις πρίζες απότις αίθουσες που εξέτασε. 

Σύμφωνα µετην εµπειρίατου οι συνήθεις µετρήσεις σε σπίτια, γραφεία ή άλλους χώρους, ήταν 
γύρωστις 100 µονάδες «ας. Οι αίθουσες τού σχολείου είχαν µέσο όρο εκροών 700 µονάδες ας». 
Το ασφαλές όριο είναι γύρω στις 40 µονάδες και ο ὅρας Μίλχαµμ βρήκε ότι ορισμένες πρίζες 
(φις θηλυκό) το µέγιστο όριο καταγραφής τής συσκευής, που ήταν 2.000, κάτι που έδειχνε σα- 
φώς ότι οι εκροές ήταν ακόµα μεγαλύτερες, αλλά µη µετρήσιµες. Αυτή η κατάσταση εκτός από 
σοβαρά προβλήµατα υγείας δημιουργούσε το πολύ πιθανό ενδεχόμενο βραχυκυκλώματος και 
πυρκαγιάς. 

Έσπευσε να μεταφέρει τα ευρήματά του στη διεύθυνση τού σχολείου µε επιστολή που έστει- 
λεστις 27 Φεβρουαρίου τού 2005. Σε λίγες ηµέρες, έλαβε απάντηση γραμμένη προφανώς από 
δικηγόρο, στην οποία εμφανιζόταν ο ισχυρισμός ότι η επίσκεψή του στο σχολείο ήταν «...σα- 
φής παραβίαση ...των πολιτειακών κανονισμών, .... παράνομη είσοδος επικίνδυνος και αχρείαστος 
έλεγχος» και ακόµα ετίθετο το ζήτημα πιθανής τρομοκρατικής ενέργειας µε αναφορά στην 


Επιπλέον αυτών η διοίκηση τού σχολείου προσέλαβε έναν άλλο τεχνικό για να κάνει νέες µε- 
τρήσεις των μαγνητικών εκροών. Με αυτές τις µετρήσεις βρέθηκαν ακριβώς τα ίδια δεδοµένα 
µε εκείνα που είχε καταγράψει ο ὃρας Μίλχαμ. Ωστόσο, δεν έγινε κανένας έλεγχος για επίπεδα 
βρόµικου ηλεκτρισμού. 

Ο ὃδρας Μίλχαµμ, δεν κάθισε στα αυγά του ύστερα από αυτή την απειλητική επιστολή. 
Επικοινώνησε αµέσως µε τον δρα Β4γΠπιοπα Ναιμίτα,” ο οποίος ήταν επικεφαλής στο Τµήµα 
Ὑπηρεσιών Υγείας τής Καλιφόρνιας και γνώριζε για πολλά χρόνια τα ζητήµατα ηλεκτρομαγνη- 
τικής ρύπανσης, µετά από εντολή για έρευνα που του είχε δοθεί από την ίδια την πολιτεία τής 
Καλιφόρνιας. 

Ο ὅρας Νιούτρα συμφώνησε µετις επιδηµιολογικές εξισώσεις τού ὃρα Μίλχαμ, ότι τα κρού- 
σµατα καρκίνου συνιστούσαν υπέρβαση των επιδηµιολογικών ορίων, αλλά πρότεινε να υπάρξει 
αποδοχή και από τη δηµόσια αρχή Καταγραφής Κρουσµάτων Καρκίνου, πριν αυτός εμπλακεί 
στο ζήτημα. 

Ο ὃρας Μίλχαμ, εκτιμώντας προφανώς το ζήτημα ὡς εξαιρετικά σοβαρό, επικοινώνησε µε 
την πρόεδρο τού τοπικού συλλόγου εκπαιδευτικών και µε αντιπρόσωπο τού συλλόγου εκπαι- 
δευτικών τής Καλιφόρνιας. Η πληροφόρηση που έλαβαν τους ώθησε να καταθέσουν όλοι οι 
εκπαιδευτικοί εξώδικο προςτο Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας και Ασφάλειας Εργαζομένων, το οποίο 


7 Ὀτ. Καγπιοπά Νεπίτα. ΟΠΙεΕ οΕίᾗο Ὠϊνίδίοη οΓ ΕπνΙτοππιεπίαἱ απά Οεειρα(ἴοπαί Γϊςοᾶςε ΟοπίτοΙ (ΡΕΟΡΟ) {οι 27 γεατς αἱ (Πο (αΗ[οτηῖα Ώεραγίπιεπί 
ο ΡαδΗς Ηοα]ίῃ (6ΡΡΗ). - Πίέρς://νννν ὈοςαπίΠ!]].οιρ/άϊςπσιίςΠε-5ρεαΚοι-ταγπιοπά-ποιιίγα-ῃνς-δ7/ 
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αγνοήθηκε. Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί κατέθεσαν νέο εξώδικο τον Μάιο τού 2005 προςτην αντί- 
στοιχη αρχή τής πολιτείας, επιτρέποντας ή αναγκάζοντας τον επιδηµιολόγο ὅρα Νιούτρα να 
ασχοληθεί µετο ζήτημα. 

Στις16 Μαϊουτού 2006,ο δρας.!οµι ΜοίοδΗ, επιδηµιολόγοςτήςπολιτειακήςαρχήςΚαταγραφής 
Κρουσμµάτων Καρκίνου, συμφώνησε ότιτα κρούσματα καρκίνου ξεπερνούσαν σηµαντικάτα συ- 
νήθη όρια, ειδικά στις εμφανίσεις κακοήθους μελανώματος, αλλά υποστήριξε ότι δεν υπερέβαι- 
ναν τα όρια σε όλους τους άλλους καρκίνους. 

Ο ὅρας Μίλχαµ ερευνώνταςτις µετρήσεις τού ὅρα Μόργκαν βρήκε ότι οι αριθµοί κρουσμάτων 
καρκίνου που χρησιμοποίησε για να πραγματοποιήσει τις εξισώσεις του για να καταλήξει στα 
συμπεράσματά του ήταν λαθεμµένα επειδή δεν έλαβε υπόψη τουτα όρια κρουσμάτων καρκίνου 
στο ἃ Ομἰπία, που ήταν αδηµοσίευτα, δηλαδή µη εγκεκριµένα... Επιπλέον βρήκε ότιτα σχεδόν 
όλοι οι αριθμοί κρουσμάτων που χρησιμοποίησε ήταν διογκωμένοι.Το εξαγόµενο ήταν να µην 
εμφανίζονται τα κρούσματα καρκίνου στο σχολείο ως υπερβαίνοντα τα όρια. Εκτός αυτού, τη 
μοναδική υπέρβαση ορίων, δηλαδή τα κακοήθη μελανώματα, τη δικαιολόγησε ὡς αποτέλεσµα 
ηλιοφάνειας τής περιοχής... 

Η συνέχεια τής κατάστασης βρήκε τον επικεφαλής τού Τµήµατος Υγείας τής Πολιτείας, τον 
δρα Νιούτρα, µαζί µε εξειδικευμένο συνεργεία να µετρά τα όρια μαγνητικών εκροών στο | α 
Οµμἰπία. Αλλάτο σημαντικότερο, ο ὅρας Νιούτρα χρησιμοποίησε καιτη συσκευή µέτρησης βρό- 
µικου ηλεκτρισμού. Αυτή δεύτερη µέτρηση επιβεβαίωσε και τεκµηρίωσετα ευρήµατα τού ὃρα 
Μίλχαμ δίνοντας στον δεύτερο τα δεδοµένα που ήταν αναγκαία για να προχωρήσει στην συγ- 
γραφή µελέτης.ὃ 

Στο μεταξύ, µια εκπαιδευτικός τού σχολείου βρήκε την πλήρη λίστα όσων είχαν εργαστεί στο 
:α Ομἰηία, από το 1990 έως το 2004. Επίσης την τάξη όπου δίδαξαν και όπου πλέον είχαν γί- 
νει οι µετρήσεις. Τα ευρήµατα τού δρα Νιούτρα ήταν δυσμενή και ταυτόχρονα εντυπωσιακά. 
Πενήντα µία σχολικές αίθουσες στο |α ΟμἰΠία, έδιναν μετρήσεις βρόµικου ηλεκτρισμού πάνω 
από 2.000 µονάδες! Αντίθετα, σε καµιά από τις σαράντα δυο αίθουσες τού γειτονικού σχολείου 
Ν/αςΠἰποίοη οἵἱαΐθ, δεν υπήρχαν παρόμοιες μετρήσεις. Οι µονάδες βρόµικου ηλεκτρισμού που 
έδειχναν δεν ήταν παραπάνω από εκατό... 

Ο ὃρας Μίλχαμ εκτίµησε ότι αυτή η υπερβολική εκροή βρόµικου ηλεκτρισμού στο | Οµμἰπία 
οφειλόταν από κάποιον δυσλειτουργούντα γειτονικό υποσταθµό παροχής ηλεκτρικής ενέργει- 
ας ο οποίος βρισκόταν µόλις 1.500 µέτρα απότο σχολείο. Αυτή η εκτίµηση βασίστηκε στογεγο- 
νός ότι τα επίπεδα ήταν πολύ υψηλότερα από εκείνα που μπορούν να δημιουργήσουν οι ηλε- 
κτρικές παροχές και οι ηλεκτρονικές και άλλες συσκευές τού σχολείου και από το γεγονός ότι 
όλατα κτήρια στη γειτονική περιοχή είχαν επίσης υψηλές µετρήσεις βρόμικου ηλεκτρισμού, ενώ 
και µε έναν απλό έλεγχο από φορητό ραδιόφωνο στην µπάντατων ΑΜ σε ένα σηµείο όπου δεν 
υπήρχε σήµα ραδιοφωνικού σταθμού ο στατικός θόρυβος ήταν πολύ ισχυρός. 


Σε αυτό το σηµείο σταματώ την περιγραφή µας για να σημειώσω ότι ο ὅρας Μίλχαµ έκανε το 
προφανέςλάθοςνα µην λάβει υπόψη του ένα επιβεβαιωμένο γεγονός (και µε δικές µου πάµπολ- 
λες µετρήσεις που έχω κάνει στη διάρκεια 10 ετών), ότι βρόµικο ηλεκτρισμό εκπέµπουν εκτός 


ὃ Α πεν εἰοείτοπιασπείίο οχροςιτο ππείτίς: ΠἱΡΙ Γεαπεπου νο]ίασε (ταηςῖοπίς αςβςοείαίεά νη(Ἡ Ιποεγεαςδοά «αποεί Ιπεϊάεπος Ίπ {εασῃοις ἴηπ α ΟαΠΠογπία 
«οποοί ὃν δαπιιοΙ ΜΙπαπι ΜΕ. ΜΡΗ απά Ι.. Γ]ογά Μοιραηπ Β5. Απιετίσαπ {ουτηα] οἱ Ππάμςίγία| ΜεάϊοίπενοΙαπιο 51. [51ο 8. 11 Ίπ]γ 2008 - Πίέρς:/ 
οπΗποΙ ΌΓαΓΥ.ΝΙ6Υ.οοπι/]ουτπα]/ 10970274 
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ΚΑΡΚΙΝΟΙ ΣΤΟ ΙΑ ΩυΙΝΤΑ ΜΙΡΡΙΕ 
5(Η00.1. 


ΜΗΝ ΑΦΗΣΕΤΕΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝΙ! 


Ἡ. 


ΑΞΙΖΟΥΝ ΚΑΤΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ: 
Περισσότεροι απὀ εξήντα πρώην μαθητές έχουν καρκίνο ή έχουν πεθάνει απὀ 
τους εξής καρκίνους; 

Τραχήλου μήτρας, οστών, θυρεοειδούς, μαστού, ὀρχεων, σπονδυλικής στήλης, 
ωοθηκών, μελανώματος, λευχαιµίας, πολλαπλού μυελώματος και σαρκώματος. 
Εκδηλώθηκαν επίσης περιπτώσεις ατειρότητας και αυτονοάσων παθήσεων. 

ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΕΛΕΓΑΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΕΙ ΠΟΤΕ ΤΕΤΟΙΟΥΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥΣ ΣΕ ΜΙΚΡΑ 
ΠΑΙΔΙΑ που δεν έχουν κληρονομικό οικογενειακό ιστορικό. 

Σχεδόν 30 καρκίνοι εκδηλώθηκαν σε εκπαιδευτικούς ενώ εργάζονταν σε αυτό το 
σχολείο. 

Αρκ πι ναπόα ο κ 


Η πρόσφατη «µελέτη» (που δεν αξιολογήθηκε από άλλους επιστήμονες] και δη- 
µοσιοποιήθηκε από τη διεύθυνση τού σχολείου την περασμένη εβδομάδα δεν συ- 
μπεριλάμβανε στα άτοµα που εµμφάνισαν καρκίνο, εκπαιδευτικούςπου εργάζονταν 
στο σχολεία και πρώην σπουδαστές! 


Αν έχετε ερωτήσεις ή γνωρίζετε κάποιον που ἦταν μαθητής, δάσκαλος ἡ υπάλληλος στοια 
Ὠμίπῖα και τώρα είναι ἄρρωστος ἡ έχει πεθάνει, παρακαλούμε επικοινωνήστε αµέσως µαζί 
µας στο 925-285-5437 ἡ στο (βιβς[βπο(πα[ϊζογη, 

Αυτή η διαφήμιση πληρώθηκε απὀ πρώην σπουδαστές, καθηγητές και µέλη οικογε- 
νειώνπου επλήγησαν από τον καρκίνο καιθέλουννα µην υποστούν ἀλλοιτη φρίκη 
που ἔζησαν αυτοί. 

Βρείτε µας στο Εαζεσσοκ -ΠΙρΣ νε οοκ (αππι/ασιπταπιααἰαεςβοσἱζεαπεδτς 
Ελάτε στη Γενική Συνέλευση τής οργάνωσής µαςτΤῃε ζαποειπεαά (Πΐσεῃς οἵ[α Ομίπία στις 
5:30 μ.µ., 24 Σεπτεμβρίου 2015 στο παλατάκι τής λίμνης | 8 Οµμίπία /8-]2Ωτής οδού ζαἱες 
Β3Υ. Ελάτε για να συζητήσουμε αυτό το ζήτημα και άλλα σηµαντικά θέµατα, ΑΝ εσοία.οἵα 
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ΤΟ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΣΟΚΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ 

ΣΕ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 

ΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΑΝ ΣΤΟΙΑ 
ΟΩυΙΝΤΑΜΙΡΡΙΕ 5ΟΗΟΟΙ. 


ΙΛ ΙΙΝΤΛ ΜΙΡΙΕ ουη001 ΟΑΝΟΕΗΣ 
ΌΟΝΤ ΕΤ ΥΟῦΒ ΟΗΙΓΏ ΒΕΟΟΜΕ Α 8ΤΑΤΙΘΤΙΟΙ 


αι μ΄ 
Γὴ σα, 


Όνεν αἱ ΓογππεΓ ΕἰιάβΠίς Π8νΕ, ος "άν άἱες ποπ. ΤΠΘΘΞΕ ΟΒΠΟΕΓΕ: 
ΝΙΞΙῇ ροης, υΠΥΓοια, 0ρεεθςδῖ, ΡΓΒΙΠ, [ΠΕΙΡ θριηβ, ονεγίΒΠ, 
πιβΙΒΠΟπΙΒ, ΙβιΚκΕππίᾶ, πήρε πιγοίοπις, ΒΠά β8Γορπῃ8. Τπεγε 8γ8 εἱδο 
85885 οἵ Ξεβγή(ςν Βῇαά ΒμΓΟ-ΙπππιιαπεΕ 6ΙΞ5ΕΒΘΒ. 
ΤΗΕΙΗ ΠΕΟΓΤΟΗΣ ΤΟι Π ΤΗΕΜ ΤΗΕΥ ΝΕΝΕΗ ΞΕΕ ΤΗΕΣΕ 
ςΑΝΕΕΗΡ ΙΝ ΡΕΌΡΙΕ ΤΗΕΙΗ ΑΕ απα ἴπεγε "85 πο Γαππγ ΠΙΞΕΟΓΥ. 


Τπε ΙαιεςἘί, "Ξ{μάγ’ (πο ρθ Γ-ΡΘΝΙΕΝΝ ) ρβ] β9θα η | «ΠΒ 5οΠουἱ αἰθιγίος 
σα. ΝΘὰΚ ης πρι Ἱηοίμας ΟΕ Ιοηπο, ὑβάσπεγό ου 
κ αγππεγ 5{0ιάβΠΙΓΒΙ 
ΙΓ γοιι πᾶνεΕ οΕΞΠΩΟΠΕ ος ΚΠΟΙΝ ΒΠΥΟΠΕ ΙΝΠΟ ΙΝΕΣ εἰ 50ιαεΠπῖ, ΏΕΒΟΠΕΓ 
ον Εππρἰογεε αἲ ἰ ΩΜΒ απά {5 πονν ΠΙ αγ ἀβοεβςθά, ρίθ85ε οοπίβοῦ 5 
ἱπιπιβαίφίαίν ας 965-ο85-5437 ου σβυταδΏΠοϊπιΒ.οΌῃ 


Τπίς αἲ πας μαῖα Ταν Ώγ µαςς πτυάεπΏς, Γπασμεγς απά [απ] παπι ας αἲ 
ἔμαςε αΠεστοί νο παπε ἴο 5ραγο σὔπους νε ποντους ΕΝΕΥ πανε επάμγεά 


Ειτά ων υπ Εωορθοις - περα ἠλλλννν ᾖωσσένσαξ. οοντνλσηυ απμοεβο ο νοσάσ ον οα 
ΡΙεᾶθε [οίπ υξ η ΤΠΕ Ώσποεγπεά ΩΙΠΖΕΠΕ οἵ |. Ωµήπις Ὀγπαπίσαήαπ5 αεπεγαὶ Μεεοίπη 
Ὦ:ΠΏρπι, Ξερίαπς ο, 15 αἲ Της Οπαίθαυ αἲ ἱ1κε [ ΩιήπΙΒ 7Β-ΊεΠ [βίεα ΒΕΗΝ 


Ὀπίνε το ἀϊβοιιςς Πίς ἴπδιι θπά οἴπεν ζορίος οἳ ἱπρογίβποβ. ΜΛΛΑΝ.οσοίη.σγα 
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απότις λάµπες «οικονοµίας», οι αλογόνου καιτα| ΕΡ καιοι σωληνωτές λάµπες φθορισμού, που 
ήταν και είναι εν αφθονία σε χρήση σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα. 

Επίσης, δεν έλαβε υπόψη του, (προφανώς δεν το γνώριζε), ότι αυξάνει κατακόρυφα την εκροή 
βρόµικου ηλεκτρισμού, η συνδεσµολογία τής ηλεκτρικής καλωδίωσης εάν έχει δοµηθεί µε µι- 
κρά τεχνικά λάθη, ακόµα και εάν δεν υπάρχουν λάμπες φθορισμού ή άλλοι παράγοντες πουτον 
αυξάνουν στο περιβάλλον μέτρησης. 

Ἆρα μπορούµενα συµπεράνουµε ότιτα προβλήµατα υγείας μαθητών, εκπαιδευτικών και προ- 
σωπικού προέρχονταν από τα υψηλότατα επίπεδα βρόµικου ηλεκτρισμού, τα οποία παράγο- 
νταν, εκτός από τον γειτονικό υποσταθµό και απότις λάμπες φθορισμού, και ίσως από µια ελατ- 
τωµατική συνδεσµολογία καλωδίων. 


Κατά τους επόµενους 6 µήνες ο ὃρας Νιούτρα και ένας στατιστικολόγος τού Τµήµατος Υγείας 
τής Καλιφόρνιας επεξεργάστηκαν τα δεδοµένα και επίσης τα έστειλαν στον ὅρα (αγ ΜΔ(ςῃ τού 
πανεπιστημίου στο ΡΙίςρµία, ο οποίος τα επεξεργάστηκε µε ένα άλλο πρόγραµµα, το ΟςΓΜΑΡ. 
Και αυτός επιβεβαίωσε τα ευρήματα. 

Απότο σύνολο 137 εκπαιδευτικών, 16 από αυτούς που εργάστηκαν στο 4 ΟμἰΠία, από το 1988 
έως το 2005, είχαν εμφανίσει 18 καρκινικούς όγκους. Δυο εκπαιδευτικοί είχαν ο καθένας τους 
από δυο καρκίνους. Όλα τα δεδοµένα έδειχναν ότι ο κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου ήταν εξαι- 
ρετικά µεγάλος στο | ἃ Ομἱπία µε το δεδομένο ότι ο γενικότερος κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου 
από μαγνητικά πεδία ήταν γύρω στο 4 και ο κίνδυνος στο | ἃ Ομἱπία ήταν 9,2 για το µελάνωμα, 
13,3 για καρκίνο τού θυρεοειδή και 9,2 για καρκίνο µήτρας. Φυσικά αυτά τα ευρήματα ήταν δυ- 
σµενή και απρόβλεπτα. 

Όλες οιέρευνεςτής εποχής για ηλεκτρομαγνητικά πεδία δεν έδειχναν να υπάρχει συσχέτιση µε 
εμφάνιση καρκίνου. Η µόνη συσχέτιση που εμφανιζόταν δυνατή ήταν η µέτρηση µετη συσκευή 
που έδειχνε τις εκροές βρόµικου ηλεκτρισμού, ενώ φαινόταν ότι ο κίνδυνος εμφάνισης καρ- 
κίνου αυξανόταν όσο αυξανόταν ο χρόνος εργασίας στο σχολείο αυτό. Ο εκτιµώμενος κίνδυ- 
νος εμφάνισης καρκίνου στο | α ΟμἰΠία ήταν 6490. Σύμφωνα µετις επιδηµιολογικές εξισώσεις, 
ένας µόνο χρόνος εργασίας στο σχολείο σε µια αίθουσα που είχε υψηλές εκροές βρόµικου 
ηλεκτρισμού ισοδυναμούσε µε αύξηση τού κινδύνου εμφάνισης καρκίνου κατά 2606! 

Δεν ήταν δυνατό να γίνει αλλιώς και οτότεγερουσιαστήςτής Καλιφόρνιας ]άπιες Βαϊἴίη, µαζί µε 
τον επικεφαλής στην εκπαίδευση τής περιοχής καιτο δικηγόρο τουςταξίδεψαν στο Σακραμέντο 
για να συναντήσουν την Κ. ΦΔΠ(Γ8 5ΗΘΝΝΙΥ, η οποία ήταν το «αφεντικό» τού ὅρα Νιούτρα, τού 
επιδηµιολόγου ο οποίος είχε συμφωνήσει αρχικά µετα ευρήµατα τού δρα Μίλχαμ. 

Εδώ όµως έπεσαν στη ευθυνοφοβία τού ὃρα Νιούτρα. Αν και δήλωνε ότιτα δεδοµένα έδειχναν 
υψηλά επίπεδα καρκίνου και ότι τα επίπεδα βρόµικου ηλεκτρισμού ήταν υπερβολικά υψηλά, 
ακροβατούσε λεκτικά µη συνδέοντας σαφώςτον βρόµικο ηλεκτρισμό µετα κρούσματα καρκί- 
νου κιέγραψετα εξής µε έναν τρόπο ήξεις αφήξεις: «Θα έλεγα ότιτείνω να αμφισβητήσωτην υπό- 
θεση, αλλά δεν είµαι απολύτως σίγουρος ότι δεν είναι σωστή. Από την άλλη µεριά, η έρευνά µας στο 
νερό και το περιεχόµενο τού αέρα των αιθουσών δεν απέδωσε ευρήματα που να στηρίζουν την ερ- 
µηνεία ότιτα κρούσματα καρκίνου οφείλονται σε αυτούς τους δυο παράγοντες. Εν πάση περιπτώσει 
υφίστανται αυξημένα κρούσματα καρκίνου στο|.α Οι]πία ΜΙάάΙθ 5εῃοο!Ι, και δεν είναι απίθανη λόγω 
τύχης η σύνδεσή τους µετους κραδασμούς τού δικτύου». Εννοώντας µετις λέξεις ««κραδασμούς 
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τού δικτύου»τις αρμονικές ταλαντώσεις ή τον βρόµικο ηλεκτρισμό. 

Η διεύθυνση τού σχολείου έσπευσε να ερμηνεύσειτον χρησμό τού δρα Νιούτρα, ««ραδασμούς 
τού δικτύου», όπωςτη συνέφερε, δηλώνοντας ότι δεν υφίσταται σύνδεση των κρουσμάτων καρ- 
κίνου µε το περιβάλλον τού σχολείου. Στη συνέχεια ο ὅρας Μίλχαμ, έπειτα από αίτηµα των εκ- 
παιδευτικών παρουσίασε αναλυτικά τα δικά του ευρήματα τα οποία έδειχναν σαφώς τη σύνδε- 
ση βρόµικου ηλεκτρισμού και κρουσμάτων καρκίνου στους εκπαιδευτικούς. 

Στο μεταξύ διορίσθηκε νέα διευθύντρια στο σχολείο, και ο ὅρας Μίλχαμ της έστειλε επιστολή 
εξηγώντας την κατάσταση. Η επιστολή του δεν απαντήθηκε ποτέ και αντί αυτής έλαβε εξώδι- 
κο(!) από µια εταιρεία νομικών µε την οποία ένας από αυτούς ζητούσε επιτακτικά να «παύσει 
καινα παραιτηθεί απὀ αυτή την ιστορία, να µην έχει επαφή µετους εκπαιδευτικούς, παρά µόνο 
µέσω νομικής εκπροσώπησης,τον κατηγορούσε ότι χρησιµοποίησετο σχολείο σαν ινδικό χοιρί- 
διο γιατους δικούςτους σκοπούς, καταλήγοντας «Κλάψαμε Αρκετά, Αρκετά ὃρα Μίλχαμ, Αρκετά». 

Η κατάληξη αυτής τής ιστορίας ήταν το σχολείο να ξοδέψει µια περιουσία για να µονώσει µόνο 
το δωμάτιο 304 στο οποίο εμφανίζονταν υψηλά μαγνητικά πεδία αντί να διαθέσουν 5.000 δολά- 
ρια μειώνοντας ὁραστικάτους κινδύνους από τον βρόµικο ηλεκτρισμό σε ολόκληροτο σχολείο 
µετις εἰδικές φραγές βρόµικου ηλεκτρισμού. 

Αυτό που επρόκειτο να απαντηθεί, µόνο µε την παρέλευση χρόνου, ήταν το ενδεχόμενο να 
υπήρχαν κρούσματα καρκίνου και μεταξύ των μαθητών που φοίτησαν στο | α ΟμἱΠία. 

Τον Απρίλιο τού 2018 ο ὅρας Μίλχαμ πληροφορήθηκε ότι πράγματι εμφανίστηκαν και κρού- 
σµατα καρκίνου σε τρεις πρώην µαθητές τού σχολείου, που ήταν πλέον γύρω στα 25 χρόνια 
τους και σε µια πρώην μαθήτρια που ήδη είχε αποβιώσει εξαιτίας καρκίνου στο στήθος. Μια 
ακόµα γυναίκα 31 ετών είχε εμφανίσει κακόηθες διηθητικό µελάνωμα και το 2009 προχώρησε 
σε προφυλακτική αφαίρεση καιτων δυο µαστών της εξαιτίας καρκίνου στο έναν. «Είναι ολοφά- 
νερο (σχολιάζει ο ὃρας Μίλχαγ) ότιτρία χρόνια στο | α Οµἱπία αποτελούν ικανό χρόνο για να εµφα- 
νιστείκαρκίνος τόσο σε µαθητές όσο και σε εκπαιδευτικούς». 

Στην ιστορία αυτή η διεύθυνση τού σχολείου προφανώς αντιλήφθηκε ότι στην περίπτωση που 
αποδεχόταν την ερμηνεία των δεδοµένων τού ὅρα Μίλχαμ, τότε έκανε υπαρκτό το ενδεχόμενο 
αγωγών και τεράστιων αποζημιώσεων από και για κάθε έναν από τους πάσχοντες και πάσχου- 
σες. Η κατάσταση θα προκαλούσε εκτός από τη χρεοκοπία τής τοπικής υπηρεσίας εκπαίδευσης 
και τεράστιο τσουνάμι αγωγών από εκπαιδευτικούς που ανέπτυξαν καρκίνο κατά το διάστη- 
μα εργασίας τους, µε εφιαλτικές συνέπειες για όλο το εκπαιδευτικό σύστηµα των Ηνωμένων 
Πολιτειών. Ἠταν λογική, και αναμενόμενη η αντίδρασή τους σε ευρήματα που η επέκτασή τους 
θα είχε ανυπολόγιστες συνέπειες. Γιαυτό, όπως ήταν αναμενόμενο, η ερμηνεία του απορρίφθη- 
κε από τη διεύθυνση τού γυμνασίου. 

Σε αντιστάθµισµα αυτών των ευρημάτων διεξήχθη µια µελέτη από το «(αἱήοιπία (αης6{ 
Εθοϊἰςί!γ», µια υπηρεσία τού Υπουργείου Δημόσιας Υγείας τής Καλιφόρνιας τα συμπεράσματα 
τής οποίας όπως ήταν αναμενόμενο «βρήκαν» ότι τα κρούσματα καρκίνου δεν συσχετίζονταν 
µε τον βρόµικο ηλεκτρισμό και ότι αυτά ήταν µεν υψηλότερα κατά 2,5 µονάδες, αλλά βρίσκο- 
νταν µέσα στα όρια τού στατιστικού λάθους.Ὁ 

Ο ὃρας Μίλχαμµ έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 100 (ρεει-(ιενίεννεα) επιστημονικές εργα- 
σίες. Η σχετική µετον βρόµικο ηλεκτρισμό αρχικά ελέγχθηκε και στη συνέχεια δημοσιεύθηκετο 

9 Πίρ5:/ει.ἀεδοτίςαπ.οοπι/ςίοτγ/πον/ς/εάποαΙοπ/2015/05/13/ααιἱπία-οαηοετ-ο]αςίετ-ἀεριπΚοά/21668059/ 
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2008 στο «Απιείίζαη ᾿οµ/ΠαΙ οἱ Ιπαιςίγίαἰ Μθδαἰςίπθ». Σχολιάζοντας τα εξαγόµενα τής μελέτης η 
οποία δεν συνέδεε τον βρόµικο ηλεκτρισμό µετα κρούσματα καρκίνου, δήλωσε ότι εάν αυτή η 
µελέτη προσπαθείνα αποδείξει ότι η εργασία του είναι λάθος, τότε θα πρέπει να αποδείξει ότι οι 
μετρήσεις βρόµικου ηλεκτρισμού δεν υφίστανται στο εν λόγω γυμνάσιο. 

Αυτό που µέτρησαν, διευκρίνισε ο ὅρας Μίλχαµ ήταν κάτι παντελώς άσχετο, δηλαδή χαμηλής 
ισχύος μαγνητικά πεδία και μάλιστα χωρίς τα κατάλληλα όργανα, ή στη χειρότερη περίπτωση, 
τα συμπεράσματά τους έγιναν χωρίς καν τη χρήση οργάνων(Ὁ και επιπλέον δεν καταγράφηκαν 
όλα τα κρούσματα καρκίνου εκπαιδευτικών και µαθητών, δηλαδή τόσο αυτών που υπήρχαν 
κατά το τρέχον διάστηµα τής έρευνας όσο κι εκείνων που ήδη είχαν πεθάνει ή δεν είχαν πλέον 
ενεργή παρουσία στο σχολείο. 012 

Στο μεταξύ γονείς και πάσχοντες εκπαιδευτικοί ύστερα από συνεχείς επαφές μεταξύ τους βρή- 
καν ότι τα κρούσματα ήταν κατά πολύ περισσότερα και αυτά αποκρύπτονταν από τις στατι- 
στικές. Με πληρωμένη αγγελία τους σε τοπική εφημερίδα ανέφεραν ότι περισσότεροι από 
εξήντα πρώην µαθητές έχουν καρκίνο ή έχουν πεθάνει από καρκίνους τού τραχήλου τής µή- 
τρας, των οστών, τού θυρεοειδούς, τού μαστού, των όρχεων, τής σπονδυλικής στήλης, των 
ὠοθηκών, πολλαπλού µυελώματος, σαρκώματος, μελανώματος και λευχαιµίας. 

Αποκάλυπταν επίσης ότι εμφανίστηκαν περιπτώσεις στειρότητας και αυτοάνοσων παθή- 
σεων, ενώ οι γιατροί που αντιμετώπισαν αυτέςτις παθήσεις δήλωναν ότι δεν έχουν παρατη- 
ρήσειποτέτέτοια είδη καρκίνων σε µικρά παιδιά που δεν είχαν κληρονομική προδιάθεση. 

Στην ίδια ανακοίνωση αναφερόταν ότι .σχεδόν 30 περιστατικά καρκίνου εκδηλώθηκαν σε εκ- 
παιδευτικούς ενώ εργάζονταν στο | ἃ Ομἱπία και αρκετοί από αυτούς πέθαναν, Κατέληγαν µε τη 
σηµαντική διευκρίνιση ότι η πρόσφατη «µελέτη» (που δεν αξιολογήθηκε από άλλους επιστήµο- 
νες) και δηµοσιοποιήθηκε από τη διεύθυνση τού σχολείου δεν συμπεριλάμβανε στα άτοµα που 
εµμφάνισαν καρκίνο, εκπαιδευτικούς που εργάζονταν στο σχολείο και πρώην σπουδαστές! 


Η εμφάνιση λευχαιµίας σε παιδιά και ο βρόμικος ηλεκτρισμός 


Με το ζήτημα των αυξανόµενων κρουσμάτων παιδικής λευχαιµμίας αρκετά δεδοµένα ωθούν 
στο συμπέρασμα ότι έχουµε κι εδώ µια ακόµα ομαδική δολοφονία που κρύβεται κάτω από το 
χαλί και δεν είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία των καλωδίων ηλεκτρισμού, όπως θεωρήθηκε αρ- 
χικά, αλλά οιταλαντώσεις τού βρόµικου ηλεκτρισμού εκτων μετασχηµατιστών που βρίσκονταν 
στο πίσω µέρος στην αυλή κάθε σπιτιού στις ΗΠΑ, όπου εμφανίστηκαν κρούσματα λευχαιµίας 
σε παιδιά. 

Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. 

Η ανακάλυψη των βιολογικών επιπτώσεων εκ των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων χαμηλών συ- 
χνοτήτων µε τα κρούσματα λευχαιµίας σε παιδιά πραγματοποιήθηκε κυρίως από την επιδηµιο- 
λόγο Νάνσι βΒέρτχαϊμερ (Ναποευ Λ6εγΠεἰπιει) καιτον ορθοπεδικό χειρουργό, εξειδικευμένο στον 
βιοηλεκτρισµό καιτην αναγεννητικήιατρική, καθηγητή στα κρατικά Πανεπιστήμια Νέας Υόρκης 

10 «Οοπιπιίησ Οονετασς: Ὠἰςιπίοί ροδί5 ΤΩΜ5 {ες τοδι]ί5 οη/ίπο»., ὃν Ναϊαἰίο Βγυπεί!. Ας 28, 2016. Νοννς Οµαηπε! 3 

- Πεέρς:/ννννν Καδα.οοπι/οπιο/οοππιήησ-οονεγασο-ἀἰςίτίοί-ροςί5-Ιᾳπις-{οσί-γοςη]ίς-οπίπα. 201 60829062335436/63012237 

{1 «Οαποοί Εορίςίτγ τοίσηςος 5ἴιιάΥ ΟΠ 6ΏΠςΟΓ Ταΐο5 ΠοαΓ ΤΟΜΟΣ». Όγ Ναϊαϊίο Βτιπε]]. Διισ 28, 2016. Νοννς «ΠαηΠΠο! 3 - Πρς://ΝννΥν/.Κοδα.οοπι/ποπις/ 

οαποεί-Γορίςίτγ-ΓοἱςὮςας-σίιάγ-οπ-οβησοί-γαίο5-παατ-Ιᾳπις/63083668 


12 «Για ΟπΙπία ΜΙάάῑε Ρε[μοοἱ «απςοί ΤεαΓς ἀεραηκεά», Ὁγ Βτείί Κείπιαπ. Ας 13, 2015. «Τπε Ώεξετί δπ» - Πΐρ5://ει.ἀοδετίδιπ.οοΠΙ/5ίΟΓΥ/ΠΟΝ/5/ 
εἀάπεαίῖοπ/2015/08/13/ααπϊπία-οαπεοί-ε[ςίεΓ-άεὈιπΚεά/3 1668059/ 
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και Λουιζιάνας, και δυο φορές υποψήφιο για Νόμπελ, Ρόμπερτ Μπέκερ (Βοβρε/Γί βεςκθ!). 

Η Βέρτχαϊμερ ολοκλήρωσετις σπουδές της στο πανεπιστήμιο τού Μίσιγκαν το 1948 µε πτυ- 
χία στην ψυχολογία και βιολογία. Το 1954 έλαβε το ΡΠ.Ὀ., στην πειραματική Ψυχολογία από το 
ΗαΓναΓά και ακολούθως ασχολήθηκε για µια δεκαετία μελετώντας τη σχιζοφρένεια.Το 1968 τής 
δόθηκε υποτροφία από το Τµήµα Υγείας, Εκπαίδευσης και Πρόνοιας για να ερευνήσει τη σύν- 
δεση παιδικής λευχαιμίας µε την ηλικία τής μητέρας και την εποχή γέννησης τού παιδιού, την 
οποία απέρριψε επειδή ήθελε να ασχοληθεί περισσότερο µε τα παιδιά της που ήταν στην εφη- 
βεία. Όταν τελικά από δική της πρωτοβουλία άρχισε να ασχολείται µε το ζήτημα θεωρούσε ότι 
η εμφάνιση λευχαιµίας σχετιζόταν µε κάποιο είδος μόλυνσης! Στην αρχή τού καλοκαιριού που 
ξεκίνησετην ἐρευνάτης δεν βρήκε κάτιπου να υποδηλώνει επιδηµία λευχαιµίας. Ωστόσο, αντι- 
λήφθηκε κάτι που αρχικά δεν του έδωσε σημασία. 

Την άνοιξη τού 1974 η 47χρονη τότε Νάνσι Βέρτχαϊμερ καταγράφοντας τα κρούσματα λευ- 
χαιμίας στα σπίτια µιας περιοχής στο Ντένβερ τού Κολοράντο συσχέτισετην παιδική λευχαιμία 
µε την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία προερχόμενη από τα καλώδια μεταφοράς ρεύµατος και 
τους µετασχηματιστές, δηλαδή εκείνες τις συσκευές που µείωναν την υψηλή τάση για νατη µε- 
ταβιβάσουν στην οικιακή κατανάλωση και βρίσκονταν πλησίον σε κατοικίες ή ακόµα και µέσα 
στις αυλές τους! 

Σεμµιατυπική γειτονιά τού Ντένβερ, όπου κατοικούσαν λευκοί, Μεξικανοί και μαύροι είδε ότισε 
αρκετές πίσω αυλές που ήταν ανοιχτές σεπρόσβαση για να μπορούν να εισέρχονταιτα φορτηγά 
συλλογής σκουπιδιών και για άλλες εργασίες, υπήρχαν πόλοι µε ηλεκτρικούς µετασχηματιστές, 
ακριβώς πίσω από τα σπίτια µέσα στην αυλή τους! 

Στη συνέχεια, θυµήθηκε πως είχε διαβάσει ένα άρθρο το οποίο είχετη φωτογραφία ενός αγο- 
ριού που κρατούσε λάμπα φθορισμού. Ἠταν αναμµένη, επειδή το αγόρι βρισκόταν κάτω από 
γραμμές ηλεκτρισμού και στο άρθρο αναφερόταν ότι οι γραµµές ηλεκτρισμού ίσως ήταν επι- 
κίνδυνες για την υγεία. Έχοντας αυτή τη σκέψη στο μυαλό της επικοινώνησε µε την εταιρεία 
ηλεκτρισμού ζητώντας πληροφορίες για το πού ήταν εγκαταστηµένοι υποσταθµοί παροχής 
ηλεκτρισμού. 

Τα δεδοµένα που της δόθηκαν ήταν ικανοποιητικά και επίσης έµαθε ότι η τάση που µετέφε- 
ραν ήταν έως και 230.000 νο[ῖς, (αυτό που αγνοούσε ήταν ότι µε τη µείωση αυτής τής τάσης 
µέσω των μετασχηματιστών στα 13.000 νο[ῖς το αποτέλεσµα ήταν να παράγονται ισχυρά ηλε- 
κτροµαγνητικά πεδία και τεράστια επίπεδα αρµονικών. Ακολούθως αυτή η τάση μειωνόταν κι 
άλλο µετη δημιουργία νέων αρµονικών, φτάνοντας στο 240 -130 νο[ῖς που ήταν η οικιακή τάση 
κατανάλωσης). 

Από εκεί και πέρα συγκρίνοντας τα κρούσματα λευχαιµίας σε παιδιά µε την ύπαρξη µετασχη- 
µατιστών και την απόσταση των οικιών από αυτούς βρήκε ότι υπήρχε άµεση συνάφεια. Αλλά 
αυτή η συνάφεια είχε µια περίεργη ταξινόμηση. Τα σπίτια όπου εκδηλώθηκαν κρούσματα λευ- 
χαιμίας σε παιδιά δεν ήταν τόσο κοντά στους µετασχηματιστές, αλλά µε µια ασυνήθιστη, σχεδόν 
μαθηματικά επαναλαμβανόμενη συχνότητα. Εμφανίζονταν σε κάθε δεύτερο σπίτι απότον µετα- 
σχηµατιστή. Η εκδήλωση λευχαιµίας μειωνόταν σηµαντικά στο επόμενο, τρίτο σπίτι, και παρέ- 
µενε χαμηλά σε όλατα επόμενα. 

«Βρισκόµουν σε µια κατάσταση πολύ περίεργη», αποκαλύπτει η Βέρτχαϊμερ. «Δεν ήξερατινα σκε- 
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φτώ µε όλα αυτά, αλλά µου είχαν προκαλέ- 
σει µια τρομερή περιέργεια, ενώ ακόµα νό- 
µιζα πως στην πορεία θα αποκαλυπτόταν 
ότι ήταν τυχαίο γεγονός». 

Ἠρθετο φθινόπωρο και βρέθηκενα συ- 
ζητά αυτά τα μυστήρια ευρήματα µε τον 
φυσικό και φίλο τής Λίπερ (Εα |6εε6ρει)͵,ο 
οποίος έδειξε να μένει κατάπληκτος από 
τα γεγονότα. Ωστόσο γνώριζε ότι εάν το 
φαινόμενο συνδεόταν µε τους µετασχη- 
µατιστές δεν θα μπορούσε να αφορά την 
εναλλασσόμενη τάση των 60 ΠεΓίΖ, µετον 
όρο «εναλλασσόµενη τάση 60 Πειίζ» να 
σηµαίνει ότιτο ρεύμα που χορηγείται στα 
60 Πενίζ πηγαίνει πρώτα προς το σπίτι και 
στη συνέχεια πίσω στην πηγή του 60 Φο- 
ρέςτο δευτερόλεπτο. 

Ο Λίπερ συμπέρανε πως εάν τελικά 
υπήρχε σύνδεση θα αφορούσε όχιτο ρεύ- 
μα αλλά τα μαγνητικά πεδία που δηµι- 
ουργούνταν στους µετασχηματιστές από 
αυτή τη ροή αν και εκτιμούσε ότιθα έπρε- 
πε να μειώνεται δραστικά η ισχύ τους µέ- 
Χρι να φτάσουν σε κάθε σπίτι. Εάν το ζή- 
τηµα αφορούσε τα μαγνητικά πεδία τότε 
προέκυπτε ένα µέγα θέµα δεδομένου ότι 
είναι εξαιρετικά δύσκολο να αποµονω- 
θούν, διαπερνούν τα πάντα, ακόµα και το 
ανθρώπινο σώμα, σε αντίθεση µε τα ηλε- 
κτρικά πεδία που σχετικά εὐκολα εµποδί- 
ζεται η ροή τους µέσω κατάλληλων µονω- 
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Στο γράφηµα παρατηρούµεττις ταλαντώσεις - διαταρα- 
χές στην ποιότητα τού ηλεκτρισμού απὀ τη λειτουργία 
τριών ειδών λαμπτήρων. Η ευθεία μαύρη γραµµή δεί- 
χνει την τέλεια απὀδοση (για το σύστηµα παροχής και 
για την ανθρώπινη υγεία) απὀ λαμπτήρα πυράκτωσης. 
Ἡ κόκκινη ζικ-ζακ γραµµή δείχνει τις επικίνδυνες για 
το σύστηµα παροχής και την υγεία διακυμάνσεις (βρό- 
µικου ηλεκτρισμού) απὀ λαμπτήρα «οικονομίας» µε 
ηλεκτρονικό εκκινητή και η μαύρη γραµµή απεικονίζει 
την εκπομπή αρμονικών απὀ λαμπτήρα «οικονοµίας» µε 


μαγνητικό εκκινητή.Ὁ 


1 Το σχεδιάγραµµα προέρχεται απὀ την εργασία «δρεείβοι Εερογίς - οτεγύραδε 
Οοπιρασί Ἑάογοσςοηί Τ4π1ρ Ργοάἁςίς - Ἐπειδγ ΕΠπειεηί {ο Ιπεαπάεςσεηί 1/Π1ρ5» 
τού αμερικανικού οργανισμού «Ἀαίίοπαἱ 1ήσΗίίης Ρτοά ιοί Ιη{οιπιαίομ Ῥ{ορταπ)». 


τικών υλικών. Έφτασε ο χειμώνας τού 1974 καιτο αίνιγμα δεν είχε λυθεί. 

Τελικά ο Λίπερ κατασκεύασε µια σχεδόν πρωτόγονη συσκευή μέτρησης μαγνητικών πεδίων, 
που η συσκευή του τα µετέτρεπε και σε ήχο, µε υλικά που είχε αφαιρέσει από διάφορες άλ- 
λες συσκευές και την παρουσίασε στην Βέρτχαῖμερ ὡς δώρο Χριστουγέννων. Μόλις έµαθε να 
τη χρησιμοποιεί η Βέρτχαϊμερ, έσπευσε τον Ιανουάριο τού 1975 σε ένα σπίτι όπου υπήρχε µε- 
τασχηµατιστής στην πίσω αυλή παρκάροντας το αυτοκίνητό της δίπλα σε αυτόν. Βγαίνοντας 
από το αυτοκίνητο έθεσε σε λειτουργία τη συσκευή και άκουσε αµέσως το θόρυβο τού γνω- 
στού έντονου θροΐσματος, κάτι που είχε ταυτοποιηθεί από προηγούμενες μετρήσεις ότι σηµαί- 


νειισχυρά μαγνητικά πεδία. 


Αυτό φυσικά, ήταν κάτι που η Βέρτχαϊμερ και ο Λίπερ το περίμεναν αλλά δεν περίµεναν να συ- 
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νεχίζεται αυτό το θρόισµα ενώ απομακρύνονταν απότον μετασχηματιστή, επειδή δεν γνώριζαν 
τότε, καιθα περνούσαν δεκαετίες µέχρινα µάθουν, ὀτιτο θρόισµα αυτό ήταν οι ηλεκτρικές κα- 
ταιγίδες των αρµονικών ή οβρόµικος ηλεκτρισμός. 

Καθώς η Βέρτχαϊμερ συνέχιζε να απομακρύνεταιτο θρόισµα μειώθηκε απότομα και συνέπεσε 
µε εκείνο το σηµείο όπου µειώνονταν τα κρούσματα λευχαιµίας! 

Σε αυτό το σηµείο ο Λίπερ και η Βέρτχαϊμερ άρχισαν να αντιλαμβάνονται ότι τα κρούσματα 
λευχαιμίας που είχαν εμφανιστεί στα δυο σπίτια δεν σχετίζονταν µε τους µετασχηματιστές. Η 
σύνδεση υπήρχε και ήταν µε τα καλώδια που έφευγαν από το μετασχηματιστή δίνοντας ρεύμα 
σε µια δωδεκάδα σπίτια. Από αυτά τα καλώδια ακουγόταν ο έντονος θόρυβος. Ούτε και τότε 
γνώριζαν ότιτα καλώδια, εκτός από το ηλεκτρομαγνητικό τους πεδίο, που στην περίπτωση τής 
δικής µας ΔΕΗ, είναι ανιχνεύσιµο σε εύρος περίπου 8-10 µέτρων, μετέφεραν και τις αρμονικές 
τού δικτύου. 

Η Βέρτχαϊμερ επέμενε στις προσπάθειές της για να λύσειτο αίνιγμα. Σχεδόν όλοτο 1975 έκανε 
(µε καλύτερη συσκευή) μετρήσεις μαγνητικών πεδίων προερχόµενων από το δευτερεύον σύ- 
στηµα διανομής και βρήκε ότι αυτά σχετίζονταν µε κρούσματα λευχαιµίας και µετις μετρήσεις 
της διαπίστωσε ότι και τα καλώδια υψηλής τάσης εμφάνιζαν μαγνητικό πεδίο, αλλά κατά πολύ 
ισχυρότερο. 

Αυτό που έκανε τον επόμενο χρόνο, (το 1976), ήταν να ελέγξει όλα τα σπίτια όπου είχαν εµφα- 
νιστεί σε παιδιά κρούσματα κάθε είδους καρκίνου. 

Τα συμπεράσματά της ήταν ανησυχητικά και ταυτόχρονα τραγικά. Παιδιά που τα σπίτια τους 
βρίσκονταν δίπλα σε καλώδια υψηλής ισχύος πέθαναν από καρκίνο σε συχνότητα δυο φορές 
μεγαλύτερη συγκριτικά µε εκείνα που κατοικούσαν κοντά σε καλώδια µεταφορά χαμηλής τά- 
σης. Ταυτόχρονα παρατήρησε ότι σε έξι σπίτια που βρίσκονταν κοντά τόσο σε καλώδια υψη- 
λής τάσης όσο και σε µετασχηματιστές όλα τα παιδιά πέθαναν από καρκίνο. Εδώ προφανώς 
δεν γνώριζε ότι είχαµε τη διπλή δράση τόσο από τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία των καλωδίων 
υψηλής τάσης, όσο και απότις έντονες εκροές βρόµικου ηλεκτρισμού. Ένα πράγματι θανα- 
τηφόρο δίδυμο. 

Για να σιγουρευτεί η Βέρτχαϊμερ ότι αυτά τα τραγικά ευρήµατα είχαν βάση και δεν ήταν συ- 
µπτώσεις οφειλόμενες σε άλλους παράγοντες, συνέχισε να ερευνά και να µελετά το ζήτηµα όλο 
το 1977 και για µια περίοδο το 1978, δαπανώντας για το έργο αυτό δικά της χρήματα και χρόνο. 
Όταν δεν κατάφερε να βρει κάποια σύνδεση µε άλλες παραμέτρους αυτή και ο Λίπερ συνέγρα- 
ψαν µια µελέτη την οποία κατέθεσαν στο «Απιθίίζαη )ΟἱΗ/Παἱ οἱ ΕρἰαεΠΙοΙοοΥ», το οποίο εκδι- 
δόταν από το οµης Ηορκίης υΠίνεις!γ και εθεωρείτο ένα από τα καλύτερα περιοδικά στο είδος 
του. 

Μετά από έλεγχο (ρ66Ι Γδνίενν), η εργασία τους έγινε αποδεκτή και δημοσιεύθηκε µε τον τίτ- 
λο: «Εἰδεῖγῖςαί ΝΝΙΓπο (οπΠοιΓαϊϊοης απα (Πίποοά (απς6», γράφοντας ιστορία την οποία ακό- 
μα και σήµερα θολώνουν ή σβήνουν οι προσπάθειες των εταιρειών μεταφοράς ηλεκτρισμού. 
Αποκαλυπτικό είναι µέρος ενός άρθρου στο οποίο περιγράφεται η αθλιότητα. 

«Οι μελέτες που χρηματοδοτούνται από τη βιομηχανία δημιουργούν ψευδείς αμφιβολίες για το αν 
τελικά υφίστανται κίνδυνοι για την ανάπτυξη καρκίνου από τα ἠλεκτρομαγνητικά πεδία, και αυτές οἱ 
ψευδείς αμφιβολίες επέφεραν την αποτυχία των φορέων δημόσιας υγείας να μειώσουν την έκθεση 
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των πολιτών στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, υποστηρίζειο Βανίά (αιρεηΐοαί σεεργασίατου δηµοσιευ- 
µένη στο περιοδικό «Επνἱγοηπηεηία! βεςεαιεβ».13 

Ο (αιρεπίσει, είναι διευθυντής του Ινστιτούτου Υγείας και Περιβάλλοντος στο Πανεπιστηµίου τού 
ΑΙθαηγ στην πόλη τής Νέας Υόρκης, και δείχνει µε την εργασία του ότιτα τελευταία 20 χρόνια τα ευ- 
ρήματα που συνδέουν τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία µετην παιδική λευχαιμία εξαρτώνται εάν είναι θε- 
τικά ή αρνητικά ανάλογα µετην πηγή χρηµατοδότησήςτους. 

Οι κυβερνητικές ή ανεξάρτητες μελέτες δείχνουν «συνεχώς» ότι οι υψηλότερες εκθέσεις οδηγούν 
σε μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου, ενώ οι υποστηριζόµενες μελέτες απότις επιχειρήσεις 
ηλεκτρισμού δείχνουν «συνεχώς» ότι δεν υπάρχει κίνδυνος. 

Αυτές οι φαινοµενικές αντιφάσεις οδήγησαν σε αδικαιολόγητη αμφιβολία και αδράνεια, σύµφωνα 
µετον (αιρεηίει: «Το κοινό είναιμµπερδεµένο καιπολλές φορέςτα ΜΜΕ υποστηρίζουν ότιτα αποτελέ- 
σµατα είναι «αμφιλεγόμενα» όταν στην πραγματικότητα είναι πολύ σαφή, µετην προὐπόθεση ότι δεν 
θαλάβουµε υπόψη τα αποτελέσµατα των μελετών οι οποίες χρηματοδοτούνται από τη βιομηχανία». 

«Είναι αξιοσημείωτο (σημειώνει) ότι εξακολουθείνα υπάρχει διαμάχη στο ερώτηµα εάν: «Προκαλεί καρκίνο η έκθεση 
σεµαγνητικά πεδία» παρά το γεγονός ότι πέρασαν 40 χρόνια από τότε που η ΝαΠΟ Ιογ(Πδἰπιθί και ο Εά Ι6οβοἵ ανέφε- 
ραν για πρώτη φορά το 1979 ότι υφίσταται συσχέτιση μεταξύ τής έκθεσης σε μαγνητικά πεδία από οικιακές ἠλεκτρι- 
Κές γραµµές και αυξηµένου κινδύνου καρκίνου σε παιδιά, ενώ υπήρξε στη συνέχεια, μεγάλος αριθµός ερευνών που το 
επιβεβαίωσαν. 

Ο κύριος λόγος για αυτή την αβεβαιότητα, υποστηρίζει ο (αιρεηπίςει, είναι ότι οι μελέτες της βιοµη- 
χανίας έχουν αποδυναμώσειτα ευρήματα των µετα-αναλύσεων συσκοτίζοντας την «πραγματική συ- 
σχέτιση» μεταξύ ηλεκτρομαγνητικών πεδίων και καρκίνου. Ως αποτέλεσµα, οιιατρικές ενώσεις και οι 
φορείς δηµόσιας υγείας δεν κατάφεραν να συμβουλεύσουν τους ανθρώπους να μειώσουν την έκθε- 
σήτους σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία και αυτή η κατάσταση είναι «απαράδεκτη». 

Πέρα από την παιδική λευχαιμία, ο (αιρεηίεί επισημαίνει ότι μεμονωμένες μελέτες Και µετα-α- 
ναλύσεις έχουν προσφέρει «ισχυρά δεδοµένα» ότι η υπερβολική έκθεση σε μαγνητικά πεδία αυξά- 
νει και στους ενήλικες τον κίνδυνο εμφάνισης λευχαιµίας, καρκίνου τού μαστού και καρκίνου τού 
εγκεφάλου». 0 

Φτάνει έως εδώ η περιγραφή αυτής τής αθλιότητας. Ας βρούμε το κουράγιο να πάμε σε µια 
άλλη. Στις ασθένειες που προκαλεί ο βρόµικος ηλεκτρισμός. 


Ποια είναι τα προβλήµατα υγείας 


Απότη µεριάτης η πανεπιστημιακή καθηγήτρια και βιολόγος Μάγκτα Χαβάς, µετά από συστη- 
µατική µελέτη και έρευνα πεδίου κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι επιδράσεις του βρόµικου 
ηλεκτρισμού είναι ολοφάνερα επιβαρυντικές για την ανθρώπινη υγεία. 

Τοποθετώντας φίλτρα που μειώνουν τον βρόµικο ηλεκτρισμό η ὅρας Χαβάς διαπίστωσε ότι 
μειώθηκαν οι κρίσεις άσθµατος σε σπουδαστές, ενώ παράλληλα αυξήθηκε το ενεργειακό τους 
δυναμικό. Σε έλεγχο που διεξήγε σε σχολείο παρατήρησε ότι η υπερκινητικότητα των μαθητών 

13 Εχίτεπιε]γ Ιον’ {Γοαπεπου οἱεσίτοπιασπείϊς Πε]άς απά οαΠεες; Ηονν 5οιτοε ο Γηπά(πρ αῑεοίς τεςι]ίς, Ὁγ Ώαν]ά Ο.Οατροπίεί - Πίέρς://ννννν.δεἰεπεθάτοςί. 
εοπι/5εἰεπος/αΓίΙ6|ε/αΌς/ΡΙ1/500139351 19304 δ521νιασοβΡΙπαῦ 

14“ΕΜΕ ΡΙΙάΙες: Ιπάιςίτγ Ευπάϊης Ρνγαγς Εἰπάίπρς - Ρον/εΓπο-(αποςι [ΙπΚςΡΠΟΝ (οΠςἰςίεπεγ,Νοί(οπίταάϊςίίοπς”,δγ Τ/οαί5Ρ]εδίπ,ΡΠΏ (Ώοείοἵαίο ἵπ 
επνΙτοππιεπίαἱ ρο[ου ΜΙΤ). Εάῑίοι ὁε ΡιΗςΠει “ΜΙοΓοννανε Νεννς”..- Πίέρς://πιΙοΓονύανεπεν/ς.εοπι/ςΠοτί-ίαΚες-αΓομνε/Ιπάιςίτγ-ΠΙπάϊΠς-εναυς-οπι[-τεςι]ίς 


15 Καάϊαίίοη Ποπ νιτε]εςς {εεηποΙοςγ α[[εοίς (Πε Ὀ]οοά, ἴπο Ποατί, απά {Πε απίοποπιίς πεΓνοιΙς δγ»ίαοπι. ὉΥ Ηανας Μ. - Πίίρς://ννν/ πεὈ].Π]πι.ΠΙΠ.σου/ 
Ριῦπιεά/24 192494 
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μειώθηκε σηµαντικά. Επίσης παρατηρήθηκε ότι σταμάτησε το βουητό στα αυτιά ατόμων που 
έπασχαν από αυτό. 

Σε σχετική µελέτη της έλεγξε τη γενική κατάσταση εκπαιδευτικών και μαθητών σε 3 σχολεία 
παρατηρώντας σαφή βελτίωση τής κατάστασήςτους. Η μέθοδος ελέγχου περιελάμβανε την το- 
ποθέτηση φίλτρων περιορισμού τού βρόµικου ηλεκτρισμού, αλλά και αδρανών φίλτρων, όµοι- 
ων µε τα δρώντα σετρία σχολεία τής Μινεσότα. 

Οι εκπαιδευτικοί συµπλήρωναν καθημερινά ένα ερωτηματολόγιο που αφορούσε την υγεία 
τους και τη συμπεριφορά των μαθητών τους για περίοδο οκτώ εβδομάδων. Εκπαιδευτικοί και 
µαθητές αγνοούσαντι ακριβώς κάνουν οι συσκευές που τοποθετήθηκαν στις πρίζεςτων σχολεί- 
ων, ἐτσι ώστε αυτή η µελέτη να κατατάσσεται σε µονή τυφλή έρευνα. 


Μυαρις Πείσταξις: ὀ/-γεετ οἰά τπαὶς πνηα ΡΠππατν ῥταρτοξαῖνς Μα 
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Στις γκρι και μαύρες στήλες απεικονίζονται οι ποικίλες συνιστώσες τῆς υγείας ενός ατόμου µε πολ- 
λαπλή σκλήρυνση. Οι μαύρες στήλες δείχνουν την κατάστασή του όταν δεν είχαν τοποθετηθεί ειδικά 
φίλτρα μείωσης του βρόµικου ηλεκτρισμού, που εκλύεται στο περιβάλλον από τις συμπαγείς λάµπες 
φθορισμού. Οι στήλες µε το γκρι χρώμα αναπαριστούν την κατάσταση τῆς υγείας του µε τοποθετηµέ- 
γα τα ειδικά φίλτρα, που εξαλείφουν σε µεγάλο βαθµό το βρόµικο ἠλεκτρισμό. Όπως φαίνεται σαφώς 
µε τις γκρι στήλες, κάθε ειδική παράμετρος τῆς υγείας του βελτιώνεται, ενώ πολλές από τις δυσμενείς 
παραμέτρους σχεδόν εξαλείφονται. 


Τα αποτελέσµατα ήταν εντυπωσιακά, καθώς ο βρόµικος ηλεκτρισμός μειώθηκε κατά 90960 και 
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Παρατηρήστε (φωτο) τη διαδοχική σειρά των τεσσάρων απεικονίσεων µε την οποία αποκαλύπτεται το 
γεγονός ότι ο βρόµικος ἠλεκτρισμός είναι υπαρκτός και επικίνδυνος και ότι δεν «ρέει» µόνο µέσω των 
ηλεκτρικών καλωδιώσεων, αλλά εκπέμπεται και στον περιβάλλοντα χώρο µε τη µορφή ραδιοκυµά- 
των. Οι εικόνες και τα σχεδιαγράµµατα δείχνουν επίσης ότι είναι υπερβολικά αυξηµένος όταν ανάβουν 
στο χώρο λάμπες «οικονοµίας», κάτι που δεν έδειξε να αντιλαμβάνεται η επιστημονική επιτροπή τής 
Κομισιόν, η ΞΟΕΝΙΗΚ.Ώ 
Στην πάνω φωτογραφία απεικονίζεται ο τρόπος μέτρησης τού βρόµικου ηλεκτρισμού µε ένα βολτόµε- 
τρο. Ἡ κάτω κόκκινη γραµµή υποδηλώνει τη σύνδεση µε λαμπτήρα «οικονοµίας» και η μπλε γραμμή 
απεικονίζει ένα καλώδιο µε αισθητήρα στην ἀκρη που παραμένει αιωρούµενο σε κάποια απόσταση από 
τη λάμπα για να καταγράφει την τάση στον αέρα. 

Στη φωτογραφία κάτω και αριστερά βλέπουμε µε το κόκκινο βέλος την κόκκινη σχεδόν ίδια γραµµή τού 
ηλεκτρισμού απὀ λάμπα πυράκτωσης. Στο ἰδιο γράφημα η καμπυλοειδής γραµµή απεικονίζει τις ισχυ- 
ρές ταλαντώσεις βρόµικου ηλεκτρισμού από λάμπα «οικονοµίας». Η κάτω φωτογραφία (είµαστε ακόµα 
στην 2η φωτογραφία πάνω και αριστερά) δείχνει το γράφημα µε κόκκινο και μπλε αυξηµένου βρόµικου 
ηλεκτρισμού που απέδωσε η λειτουργία µιας λάµπας «οικονοµίας». Με το κόκκινο εμφανίζεται η τα- 
λάντωση των αρµονικών (τού βρόµικου ἠλεκτρισμού) που ρέει µέσω των καλωδίων και µετο µπλεο 
βρόµικος ηλεκτρισμός που εκπέμπεται στο χώρο. 

Στην τρίτη φωτογραφία (κάτω και δεξιά) η μέτρηση που έγινε µετη συσκευή που µετρά τον βρόµικο 
ηλεκτρισμό έδωσε 65 µονάδες 5 βρόµικου ηλεκτρισμού για τη λάμπα πυράκτωσης, όση ήταν και η µέ- 
τρηση σε κάθε πρίζα τού σπιτιού και 293 µονάδες Φᾳ βρόµικου ηλεκτρισμού µε τη λειτουργία µιας µόνο 
λάμπας «οικονοµίας». 

Στην τέταρτη φωτογραφία, κάτω και κέντρο, βλέπουμε ότι η τοποθέτηση ενός φίλτρου - φραγής βρόµι- 
κου ηλεκτρισμού περιόρισε τις 298 µονάδες (49 σε28.3 
Στο επόμενο γράφημα (κάτω και αριστερά) παρατηρούµεττις ταλαντώσεις - διαταραχές στην ποιότητα 
τού ηλεκτρισμού απὀ τη λειτουργία τριών ειδών λαμπτήρων. Η ευθεία γραµµή δείχνει την τέλεια απὀ- 
δοση (για το σύστηµα παροχής και για την ανθρώπινη υγεία) απὀ λαμπτήρα πυράκτωσης. Η διάστικτη 
ζικ-ζακ γραµµή δείχνει τις µεγάλες (και επικίνδυνες για το σύστηµα παροχής και την υγεία) διακυµάν- 
σεις απὀ λαμπτήρα «οικονοµίας» µε ηλεκτρονικό εκκινητή και η μαύρη γραµµή µε τις µεγάλες (και επι- 
κίνδυνες) διακυμάνσεις απεικονίζει την εκπομπή αρμονικών από λαμπτήρα «οικονοµίας» µε μαγνητικό 
εκκινητή.ὃ 
Στο επόμενο (γκρι) γράφημα απεικονίζονται οι ποικίλες συνιστώσες τῆς υγείας ενός ατόµου µε πολ- 
λαπλή σκλήρυνση. Οι μαύρες στήλες δείχνουν την κατάστασή του όταν δεν είχαν τοποθετηθεί ειδικά 
φίλτρα μείωσης του βρόµικου ηλεκτρισμού, που εκλύεται στο περιβάλλον απὀ τις συμπαγείς λάμπες 
φθορισμού. Οι στήλες µε το γκρι χρώμα αναπαριστούν την κατάσταση τῆς υγείας του µε τοποθετηµέ- 
γα τα ειδικά φίλτρα, που εξαλείφουν σε µεγάλο βαθµό το βρόµικο ηλεκτρισμό. Όπως φαίνεται σαφώς 
µε τις γκρι στήλες, κάθε ειδική παράμετρος τῆς υγείας του βελτιώνεται, ενώ πολλές από τις δυσμενείς 
παραμέτρους εξαλείφονται όταν δεν υπάρχει στο χώρο βρόµικος ηλεκτρισμός." 


1. Παρς://ΗσΙ{]απά2ΗΗΓε ννοτάρτεςς.οοπι/2022/01/31/λάμπες-οικονοµίας-η-δολοφονία-τῆς-υγ-2/ - Δάμπες "οικονομίας: η Δολοφονία τῆς 
Ὑγείας (τόμος 1ος σελ 913) 

2 γψῃαί ατε (5 υπή(ςξ - (5 απίίς (ἀῑτίγ εἰοείτίοίί) Ρτεςεηίεά α5 α Πιπείίοη οἱ νο]ίασε δτ ΓΤΕΠΙΙΕΠΟΥ, ὈΥ Μασάα Ἠανας απά Εαἱρι Εγεάοτίεἷκ - Ττεπί 
Ὀπϊνειςίγ, Ρείειροτοιςῇ, Οπίατίο, Οαπαάα - Πεέρς:// νυν πιαφάαΠανας.οοπι/Νήρ-εοπίεπί/αρ]οαἆς/2009/12/ἱΤίγ-Ε]εείτίεΙεγ- Εχρ]αϊποά-09.ράΓ 

3 Το σχεδιάγραµµα προέρχεται από την εργασία «δρεείΠει Κεροτίς - ὀε{ενύραςδε Οοπιραςί Εἰαογεςοεηί Ταππρ Ρτοάπσίς - ΕΠεΙΡΥ ΕΠΠεΙεπί {ο ΠπσαΠἀεςοεπί 
1.αππρς» τού αμερικανικού οργανισμού «ἈΝαίίοπα[ Πρλίης Ῥτοάισί Ιη{ογπιαίοη Ῥτορταπ)». 

4 Εἰεςίτοπιαρηεῖῖς ΠγρειςεηςΙεἰνΙ(γ: Ρἱοἱορίσαἱ εβεςίς οἱ ἁῑτίγ εἰθοίτῖεΙίγ νὰ εππρ]Ώιαςίδ οη ἀῑαῦείες απά πια]ρ]ε 5ε]εΓοςίδ, ὈΥ Ηανας Μ. - Πείρς://νηνηνν. 
ΠςΡΙ.Π]πι.ΠΙΠ.ρον/ρυῦπιεά/ 17178585 
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στα τρία σχολεία και στη διάρκεια αυτού τού πειράματος οι εκπαιδευτικοί ένιωθαν καλύτερα 
στην υγεία τους και οι µαθητές εμφάνιζαν καλύτερη συμπεριφορά. Η εμφάνιση πονοκεφάλων, 
γενικευµένης αδυναμίας, ξηρού στόματος, ερυθρότητας προσώπου, άσθµατος, δερµατίτιδας, 
κατάθλιψης και άγχους βελτιώθηκαν σηµαντικά μεταξύ τού προσωπικού. Η συμπεριφορά µα- 
θητών σε μεγαλύτερες τάξεις γυμνασίου δεν βελτιώθηκε αλλά βελτιώθηκε η συμπεριφορά σε 
µαθητές των νηπιαγωγείων και δημοτικών, ενώ αυξήθηκε η ικανότητα µάθησης..9 

Το γεγονός, σύµφωνα µε την ίδια επιστήμονα, δίνει τη δυνατότητα στους ερευνητές να συνδέ- 
σουν το σύνδρομο διαταραχής τής προσοχής σε παιδιά, µετην ύπαρξη βρόµικου ηλεκτρισμού 
στο χώρο όπου ζουν, διδάσκονται και διασκεδάζουν." 


Μείωση τού βρόµικου ηλεκτρισμού και βελτίωση στην κατάσταση τής 
υγείας διαβητικών ασθενών 


Τα πλέον σηµαντικά ευρήματά της αφορούν εκείνα που σχετίζονται µε τον διαβήτη και την 
πολλαπλή σκλήρυνση κατά πλάκας. Στην περίπτωση των διαβητικών διαπίστωσε ότι εάν ο χώ- 
ροςτους δεν πλήττεται από βρόµικο ηλεκτρισμό, τότε οι διαβητικοίτύπου 1 χρειάζονται λιγότε- 
ρη ινσουλίνη και οι διαβητικοί τύπου 2 εμφανίζουν χαμηλότερα επίπεδα σακχάρου αίµατος και 
ότι αυτοί οι δείκτες βελτιώνονταν µε την τοποθέτηση φίλτρων. 

Εργαστηριακά ευρήματα δείχνουν ότι η απελευθέρωση ινσουλίνης, όπως και η δυνατότητα 
τής ινσουλίνης να συνδέεται µετους υποδοχείςτων κυττάρων μειώνονται µετην επίδραση ηλε- 
κτρομαγνητικών πεδίων (11 αἳ α|., 2005; 5αΚιγαί αἵ α|., 2004). Επίσης είναι γνωστό - διευκρινίζει 
η κ. Χαβάς ότιτο στρες αυξάνει το σάκχαρο τού αίµατος στους διαβητικούς και ότι η έκθεση σε 
ηλεκτρομαγνητική ενέργεια παρεμποδίζει τη πολυεπίπεδη δράση των πρωτεϊνών (ΒἰαηΚ απα 
(ΟΟάΠΙΔΗ, 2004; ΗΙηΠΚΙ6 αιπα ΑΛ/οΙ{, 1950). 

Βελτίωση συνέβαινε επίσης και σε άτοµα που έπασχαν από 
πολλαπλή σκλήρυνση. Τα άτοµα αυτά αποκτούσαν καλύτε- 
ρη ισορροπία και εμφάνιζαν λιγότερο τρόμο, ενώ εκείνοι που 
χρησιμοποιούσαν μπαστούνι, κατάφερναν να περπατούν χω- 
ρίς βοήθεια µέσα σε διάστηµα μερικών ηµερών ή εβδομάδων, 
µετά την τοποθέτηση των φίλτρων φραγής βρόµικου ηλεκτρι- 
σμού στοπεριβάλλοντους. πο με Ἓλμα, 

Σύμφωνα µε τους ΡΠΙΙρς απά ΡΠΙΙρς (2006) - αναφέρειη Η πανεπιστημιακή καθηγή- 
ὃρας Χαβάς - 376 του πληθυσμού πάσχει από ηλεκτροµαγνη- τρια Μάγκτα Χαβάς (Μασάα 
τική υπερευαισθησία και 3576 εμφανίζει σχετικά συμπτώματα. Ἠαναφ), υποστηρίζει ότι µε τις 
Εάν αυτά τα ποσοστά εφαρμοσθούν στους διαβητικούς, τότε έρευνές της έχει διαπιστώσει 
περίπου 5-60 εκατομμύρια διαβητικοί σε παγκόσμιο επίπεδο πως ο βρόµικος ηλεκτρισμός 
επηρεάζονται δυσμενώς από την κακή ποιότητα του ἠλεκτρο- δημιουργεί πλείστα και σοβα- 
μαγνητισμού (βρόµικου ηλεκτρισμού) στο περιβάλλον τους ρά προβλήματα υγείας. 


16 Ροννετ απαΠίγ αῆεοίς (εασῃετ γνε]]είης απά 5ίπάεπί Ὀεπμανίοι 1Π ίητοε ΜΙππεςοία δεῃοοίς, Ὁγ Μασάα Ἠανας, Αποσοϊα ΟΙδίαάῦδ - Πίίρ:/ Ανν’ σςβΒ]ίοις. 
εοπι/άοννπ]οαάς/5-200δΑρτί]Ηανας-ΟΙείαά-δεΠοοίς.ράξ 

17 Ὀιτίγ Ε]εοίτίοΙίψ. Απ Ιην]ςΙδ]ε Ροἡπίαπί ἵπ δεῃοοίς. Ὁγ Μαράα Ηανας. Ο55ΤΕ/ΕΕΕΣΟ Εάπσαίίοη Εοπαπῃ ΝΟἱ 32, Ι55αε 3, Κα] 2006/Ό1τίγ Ε]εοίτὶοΙίγ 
- Πίέρς:/ΑΝν’.πιασάαπανας.οοπΙ/Ν/ρ-οοπίοπί/αρ]οαάς/2009/10/06 Ηανας-ΒΕ-δεΠοοί5.ράξ 
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(ννία αἱ αἰ., 2004).15 

Η κ. Χαβάς αναφέρει επίσης για τις νέες «οικονομικές λυχνίες ότι οι περισσότερες από αυτές 
εκπέµπουν ραδιοσυχνότητες που δύνανται να διαδοθούν σε όλη την ηλεκτρική καλωδίωση τού 
οικήµατος επιφέροντας έτσι σοβαρή αλλοίωση στην ποιότητατης παρεχόµενης ηλεκτρομαγνη- 
τικής ενέργειας, μετατρέποντας την από καθαρή, σε βρόµικο ηλεκτρισμό. Άτομα που βρίσκο- 
νται σε άλλα δωμάτια, ή σε άλλες σχολικές αίθουσες, ή σε άλλες νοσοκοµειακές αίθουσες εκτός 
εκείνης που διατηρούν σελειτουργία «οικονομικές λυχνίες, πλήττονται µέσωτής διάδοσηςτων 
ηλεκτρομαγνητικών παλμών από βρόµικο ηλεκτρισμό. 

Όπως διευκρινίζει η κ. Χαβάς, δεν εκπέµπουν όλες οι λυχνίες φωτισμού βρόµικο ηλεκτρισμό 
και επιπλέον δεν εκπέµπουν τα ίδια επίπεδα ακτινοβολίας. Για παράδειγµα, οι λάµπες πυρά- 
κτωσης όχι µόνο δεν εκπέµπουν βρόµικο ηλεκτρισμό, αλλά μειώνουν, έστω ελάχιστα, τον ήδη 
υπάρχοντα. 


Ο βρόµικος ηλεκτρισμός κάνει «βρόµικη» τη ζωή στο σχολείο 


Παραθέτω άρθρο σχετικά µετον βρόµικο ηλεκτρισμό (σε μετάφραση), επειδή έχει αφενός την 
ιδιαιτερότητά του και αφετέρου την αυταπόδεικτη αλήθεια του. 

«Η σχολική Χρονιά άρχισε στα τέλη του καλοκαιριού του 2002, η διευθύντρια τού δημοτικού σχο- 
λείου στο ΜΙΠάοίο η κ. ΑΠπαεἰα ΟΙδίαά ήταν έτοιµη να παραιτηθεί έγραφε η δημοσιογράφος ΕΠΛΙΙΥ 
γΥΙηίθί στο άρθροτης ΄"Ὀβρόμικος ηλεκτρισμός στο επίκεντρο τής συζήτησης” δημοσιευμένο στις 2 
Αυγούστου 2006 στους ΄(αρζαι Τίπιες” τού Ουισκόνσιν. 

Από τότε που η ΟΙ5είαά ανέλαβε το πόστο τῆς, στο σχολείο, πριν τρία χρόνια, υπέφερε από χρόνια 
πάθηση που τελικά διαγνώστηκε τον Απρίλιο τού 2002 ως σκλήρυνση κατά πλάκας. Άλλα µέλη τού 
σχολείου ανέφεραν επίσης προβλήµατα υγείας και 37 µαθητές τού ΜΙΠάοίο είχαν εμφανίσει άσθµα. 

Ακόμη και µετά από τον συστηματικό καθαρισμό του σχολείου δυο φορές για μούχλα, η ασθένεια 
εξακολουθούσε και η πηγή της παρέμεινε μυστήριο 

΄Ἠμουν εξαντληµένη, ένιωθα ότι δεν είχα ζωή για τρεισήµισι χρόνια’, δήλωσε η δασκάλα, ΄φοβό- 
µουν να επιστρέψω στη δουλειά µου’. 

΄Αλλά όλα αυτά θα άλλαζαν τον Οκτώβριο του 2002’. 

Πράγματι, τον Οκτώβριο του 2002, ο επιθεωρητής, Βοη ΡΕΙΙΥ, Κάλεσε έναν εμπειρογνώμονα εἰδι- 
κευµένο στον έλεγχο ποιότητας τής ηλεκτρικής ενέργειας, για να ελέγξει το σχολείο σχετικά µε ηλε- 
κτρικά προβλήµατα. Οειδικός βρήκε υψηλά επίπεδα ακτινοβολιών υψηλής συχνότητας στα καλώδια 
τού σχολείου (συνήθως αναφέρεται ως 'βρόμικος ηλεκτρισμός”) και εγκατέστησε φίλτρα ιαμαπι 
5ίθίΖοΙ (45) γιατην απάλειψη αυτών των υψηλών συχνοτήτων. 

Το προσωπικό γνώριζε ότι εργαζόταν στο κτήριο ένας εργολάβος που σχετιζόταν µε τα ἠλεκτρικά, 
αλλά δεν ήξεραν τι είδους εργασία γινόταν. 

Μέσα σελίγες µέρες άρχισαν να παρατηρούνται σημαντικές βελτιώσεις στην υγείατους. 

Σε επιστολή που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα νννννν.οἰθεἰγἰςαἰρο]Ιμίίοη.ς«οΠΊ, η (Πα! δυιασσία, ο) 
νοσοκόµος της περιοχής, τεκμηριώνει ορισμένες απότις βελτιώσεις στην υγεία µετά την εγκατάστα- 


18 ΕΙεείτοπιασηοίϊς ΠγρειςοεπςΙΗνΙίγ: Ὀἱοἱοσίσαἱ ε[[οείς οἳ ἁῑτίγ εἰεοίτίοΙίγ νι επιρῃαςίς οπ ἁῑαὈείες απά πχι]Ηρ]ο 5ε]εγοςίς, Ὁν Ηανας Μ. - Πίέρς://ννν’. 
ποδ!.π]πι.ΠΙΠ.σον/ραῦπιεά/171785585 

19 ΤΠο Οταμαπῃ δίείζει Πίο (65 ΠΙίετ) τεάιςσας ΠἱδΗ ΓΓεαπεπου ἰΓαπςίεηίς απά Πατπιοπίος οἩ εἰεοίτῖσαί τες απά ίπας ἵπιργονες ΡΟΝ/ΟΓ αΙδΗΙ{Υ. Πί ν/οίκς 
{οι {γεφιεπεῖος είνύεεη 

20 6ΗΑΝΟΕΣ ΝΟΤΕΡ ΡΙΝΟΕ ΕΠ ΤΕΡΣ ΙΝΡΤΑΙ/Ι ΕΡ - ΠΗΡ:// η ννν.ίείζοτε]εοίτίο.εοπι/νυρ-εοπίεπί/πρ]οαάς/ΜεΙτοςε-5ε[μοοί-β]ίοι-τεςα]ί» ράξ 
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ση των φίλτρων ας: Όι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι είναι λιγότερο κουρασµένοι.... Οι µαθητές φαί- 
νονται να έχουν περισσότερη ενέργεια και φαίνονται λιγότερο κουρασμένοι .... Αρκετοί υπάλληλοι 
που ταλαιπωρούνταν τακτικά µε αλλεργίες δεν πρέπει τώρα να παίρνουν φάρμακα ή να επισκέπτο- 
νταιτους γιατρούς τους επειδή έχουν λιγότερα προβλήµατα.... Οιµαθητές που έχουν διαγνωσθείµµε 
πονοκεφάλους ηµικρανίας έχουν µειωµένους πονοκεφάλους, ή καθόλου’. 

Αλλά ίσως το πιο εντυπωσιακό αποτέλεσµα αφορούσε τους µαθητές µε άσθµα. Από τους 37 που 
χρειάζονταν καθημερινές θεραπείες µε κάψουλες, µόνο τρεις χρησιμοποίησαν συσκευές εισπνοής 
για άσθµα, που προκλήθηκε µετά από το µάθηµα τής γυμναστικής πριν από την εγκατάσταση των 
φίλτρων. 

Δύο χρόνια αργότερατα αποτελέσµατα ήταν τα ίδια. Οι απουσίες, λόγω ασθένειας μειώθηκαν και οι 
µαθητές συνέχισαν να µην χρειάζονται κάψουλες για άσθµα, ενώ έχουν πολλή ενέργεια. Η τη νοσο- 
κόµα τής περιφέρειας, δυιασσία, µε αναφοράτης στις 14 Ιανουαρίου 2005 σηµείωνετα εξής: 

"Είμαστε ένα πολύ πιο υγιεινό σχολείο από τότεπου εγκαταστάθηκαν τα φίλτρα”. 

Ητοπική υπηρεσία Υγείας του Ουισκόνσιν δεν χαρακτήρισε πλέον το σχολείο ως άρρωστο” κτίριο 
και η δίκη, η οποία ξεκίνησε από την ένωση δασκάλων, ακυρώθηκε»... 


Ποιες συσκευές παράγουν βρόµικο ηλεκτρισμό 


Οι περισσότερες συσκευές που τροφοδοτούνται µε ηλεκτρισμό παράγουν εκτός από µαγνη- 
τικά πεδία και βρόµικο ηλεκτρισμό. Επειδή για να λειτουργήσουν πρέπει να μετατρέψουν το 
εναλλασσόμενο ρεύμα σε συνεχές και ταυτόχρονα να μειώσουν την τάση, το αποτέλεσµα είναι 
να διαταράσσεται το ηµιτονοειδές σήµα των 50Η7 µε τη δηµιουργία «αρμονικών» πολλών χι- 
λιάδων ΗΖ. Συσκευές που παράγουν επικίνδυνες ταλαντώσεις βρόµικου ηλεκτρισμού µπορεί να 
είναι και εκείνες που χρησιμοποιούνται για τη λεγόμενη παραγωγή «πράσινης ενέργειας, όπως 
φωτοβολταϊκά ή ανεμογεννήτριες. 9232 


Οιπλέον γνωστές συσκευές παραγωγής βρόµικου ηλεκτρισμού είναι: 
Πιστολάκια γιατο στέγνωµα των μαλλιών. 

Πλυντήρια πιάτων ή ρούχων. 

Ηλεκτρικές σκούπες. 

Τηλεοράσεις. 

Κλιματιστικά. 

Αφυγραντήρες. 

Συσκευές µε φίλτρα απλά ή όζοντος γιατον καθαρισμό τού ατμοσφαιρικού αέρα. 
Φούρνοι μικροκυμάτων. 

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. 

Ηλεκτρονικά ρολόγια. 

Εκτυπωτές. 

Φαξ. 


21 Ηαιπιοπίς αδρεςίς οἳ Νπά Ρο/ο Ιπίερταίίοῃ. ον Μαίπ Η. 1. Βοῇεῃ, Καὶ Υαπς. ουτπα| ο{ Μοάοτη Ῥονγει ογ5ίεπις απά (Ίεαῃπ ΕποεισΥ 

Τιπε 2013, Νοίιπιε 1. Ι5δπε 1.Ρρ 14-21 - Πίέρς:/ΠΠΚ.6ρήπροΓ.οεοπι/απῖς]ε/10.1007/540565-013-0001-7 

22 Ηαπποπίσς απά ἨΝΙπά Ῥοννατ, ὉΥ ΏΑΡΗΝΕ ΦΟΗΜΑΝΖ, ΜΑΤΗ ΒΟΙ/ΙΕΝ.Ι. 01 Εὰ υΝΙΝΕΕςΙΤΥ ΟΕ ΤΕΟΗΝΟΙ ΟΥ - Πάρς://οποταἰ[οιςκπιοάία. 
Ρἱο0.οο{ε.νηπάοννς.πεί/πιοάΙα/2401 5/παγπιοπίςς-απά- ννιπά-ρονύεΓ-εποτρϊ[οιςΚταρρο(ί-2018-469 ράΐξ 
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Φορτιστές κινητών τηλεφώνων. 

Φορτιστές μπαταριών και κάθε είδους φορτιστές ηλεκτρονικών συσκευών. 

Κάθε είδους μίξερ και μπλέντερ. 

Συσκευές παραγωγής ψωμιού. 

Συσκευές παραγωγής καφέ. 

Ανεμιστήρες. 

Αντλίες. 

Ψυγεία. 

Κλιματιστικά. 

Συστήματα Πἰ-Π. 

Λάμπες «οικονοµίας» και οι πρόὀγονοίτους σωληνωτές, στρογγυλές. 

Λάμπες ΕΡ. 

Λάμπες αλογόνου, (ονομάζονται και ιωδίου). Οι περισσότερες από αυτές παράγουν ισχυρότα- 
τα πεδία βρόµικου ηλεκτρισμού γεμίζοντας όλοτο σπίτι. 

Μειωτές ισχύος φωτισμού, οι οποίοι αποτελούν και πιθανές αιτίες πρόκλησης βραχυκυκλώµα- 
τος ή πυρκαγιάς όταν η χρήση τους συνδυαστεί µε λάμπες «οικονοµίας». (Μετρήσεις που έκανα 
σε δυο διαφορετικές οικίες µε τη συσκευή ανίχνευσης βρόµικου ηλεκτρισμού, έδωσαν υπερ- 
βολικά µεγάλα ποσά αρµονικών. Η χρήση ρυθµιστή φωτός στη µία οικία έδινε 950 µονάδες και 
στην άλλη 1.250!) 

Μόντεµ ή ρούτερ. 

Μειωτές ισχύος φωτισμού, οι οποίοι αποτελούν και πιθανές αιτίες πρόκλησης βραχυκυκλώμµα- 
τος ή πυρκαγιάς όταν η χρήση τους συνδυαστεί µε λάμπες «οικονοµίας». 

Ηλεκτρικοί πίνακες. 

«Ἐξυπνου µετρητές ηλεκτρισμού ή νερού ή όποιοι άλλοι «έξυπνοι» μετρητές προκύψουν στο 
μέλλον. 

Συσκευές μαυρίσματος. 

Καλώδια ηλεκτρισμού όταν αυτά μεταφέρουν εκτός από το ήδη διαταραγµένο (βρόµικο) ηλε- 
κτρικό ρεύμα και ευρυζωνικό ίντερνετ. 

Ανελκυστήρες. 

Σχεδόν όλες οιιατρικές συσκευές, όπως αξονικοί και μαγνητικοίτοµογράφοι, συσκευές υπερή- 
χὠν κ.λπ. 

Εργαλειομηχανές, όπως τόρνοι, μηχανές επεξεργασίας ξύλου κ.λπ. 

Σταθεροποιητές τάσης (υΡ5). 

Συσκευές συγκόλλησης. 

Ανεμογεννήτριες. 

Κάθε µετασχηµατιστής ρεύματος. Ειδικά οι βιοµηχανικοί ή επαγγελματικοί µετασχηματιστές 
τής ΔΕΗ που βρίσκονται ακόµα και σε δίπλα σε μπαλκόνια ή υπόγεια πολυκατοικιών. Μόνο στην 
Αθήνα υπάρχουν περίπου 15.000 τέτοιοι µετασχηματιστές. 

Μετατροπείς ισχύος. 

Τροφοδοτικά συνεχούς τάσης. 

Αντιστροφείς ισχύος κ.λπ. 
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Φορητές συσκευές (μοτέρ) παραγωγής ρεύματος. 
Κάθε είδους κεραίες κινητής τηλεφωνίας. 

Κεραίες ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών. 
Κεραίες ραδιοερασιτεχνών. 

Κάθε είδους ραντάρ. 

Φωτοβολταϊκά. 


Μέτρηση που έκανε ο ὅρας Μίλχαμ σε κλειστό κύκλωμα φωτοβολταϊκού έδειχνε 60 µονάδες 
(5, ενώ µε ανοιχτό έφτασε στις 600 µονάδες «5. Το επιπλέον ζήτηµα µε τα φωτοβολταϊκά των 
πολυκατοικιών είναι ότι ένα από αυτά µπορεί να ανήκει σε κάτοικο τού Ίου ορόφου. Αυτό ση- 
µαίνει ότι τα καλώδια που περνάνε απὀ κάθε όροφο «δωρίζουν» µετο πέρασμά τους βρόµικο 
ηλεκτρισμό στους ανύποπτους κατοίκους των άλλων διαμερισμάτων. Η ακτινοβολία αυτή προ- 
στίθεται στα δικάτους καλώδια όταν αυτά μεταφέρουν την τάση από ένα δικό τους φωτοβολτα- 
ϊκό σύστημα, όταν υφίσταται σύνδεσή του µε τα καλώδια τής ΔΕΗ. 

Σε μετρήσεις που έκανε ο ὅρας Μίλχαμ βρήκε ότι οι ισχυρότερες εκροές βρόµικου ηλεκτρι- 
σμού υπήρχαν σεκατάστηµαπου πουλούσε λάμπες, και είχε πολλές από αυτές σελειτουργία, σε 
νοσοκομειακό δωμάτιο άµεσης βοήθειας, και σε ογκολογική µονάδα. Εµπεριέχει τραγική εἰρω- 
νεία σημειώνει ο κ. Μίλχαμ να βρίσκονται σε αυτό το χώρο ασθενείς µετόσο βαριά ασθένεια και 
ταυτόχρονα να εργάζονται εκεί για πολλές ώρες γιατροί και νοσηλευτές. Ανέφερε στη διεύθυν- 
ση τού νοσοκομείου τα ευρήµατάτου και η διευθύνοντες απλώς άλλαξαν πλευρό. 

Οικάθε είδους πρίζες (Φις) ειδικά όταν δεν διαθέτουν γείωση. 

Βρόµικο ηλεκτρισμό παράγουν και λανθασμένες γειώσεις ή άλλα τεχνικά σφάλματα στη γείω- 
ση ή στη µόνωση των καλωδίων, που δίνουν συχνά ασυνήθιστα υψηλές μετρήσεις ηλεκτρικών 
πεδίων. Συνηθισµένη πηγή είναι και τα φωτιστικά στην οροφή που δεν έχουν συνδεθεί µετον 
αγωγό προστασίας (γείωση).23 


«Ία πιο σοβαρά καισυνήθη προβλήµατα που δημιουργούνται απότις αρμονικές είναι -- επιγραµµα- 
τικά --τα εξής: 

Καταπόνηση, γήρανση και βλάβες εξοπλισμού 

Αυξημένη κατανάλωση ενέργειας ή καυσίμων 

Αυξηµένες απώλειες (κυρίως θερμικές) λόγω των υψηλών ρευμάτων 

Απρόβλεπτες διακοπές λειτουργίας σεγραμµµές παραγωγής 

Καταστροφή ηλεκτρονικού εξοπλισμού, συστηµάτων ελέγχου κλπ 

Ηλεκτρικά τόξα, σπινθηρισµοί φωτιές κλπ. 

ΕΙἱεκετίπα (διαµόρφωση Ίης αρμονικής σε χαμηλότερες συχνότητες), καταστροφή φωτιστικών και 
θ/αεΚοιυίς». 

Μείωση του συντελεστή ισχύος. 

Παραμόρφωση τάσης (οδοντώσεις, βυθίσεις κλπ) 

Διαταραχές στη λειτουργία γεννητριών και κινητήρων (ρεύματα πέδησης, θόρυβος κλΠπ.) 


23 "Ώιτίγ Ε]οείτίεΙίν - Εεοίτιβεαίῖοη απά {Πο Ὠΐδεαςος οἳ ΟἰνΙμζα[ἴοπ", Ὀγ Ραπιπε] ΜΙΙΠαπι, (οη ρᾶβες 96-07). 
24 ἨΠηγές ακτινοβολίας Χαμηλών Συχνοτήτων (ενσύρµατεςο -  Πίρς:/νννννν.ποπιε-ΡΙοΙοςγ.στ/οΚίτοπιασπἰ(κος-ακπονο[ίος/ 
αΚΠπονο[ος-ΧαπιΙ]οΠ-ςἰχποίίοη 
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Υπερτάσεις λόγω συντονισμού». 


Ποιες συσκευές δεν παράγουν βρόµικο ηλεκτρισμό 


Ευτυχώς υπάρχουν ορισμένες οικιακές συσκευές που δεν παράγουν βρόµικο ηλεκτρισμό αν 
και παράγουν οι περισσότερες ισχυρά μαγνητικά πεδία. Οι πλέον γνωστές είναι: 

Θερμµοσίφωνες. 

Ηλεκτρικές κουζίνες. 

Κάθε είδους ηλεκτρικά µάτια μαγειρικής. 

Ψηστιέρες (γκριλ). 


Μετην εμφάνιση των αρμονικών το ρεύμα των φάσεων δεν εἶναι ημιονοεισούς 
µορφής αλλά παραμορφωμένο. Τα µη γραμμικά φορτία Λειτουργούν σαν πηγες 
ρεύματος οι οποίες εκτός της βασικής αρμονικής (50Ηᾳ], παράγουν και ανώπερες 
αρμονικές δηλαδήτην 5η (0 ΗΣ] την ἲη (11Ησ]. την Ίη (21Ητ] κοακ. οι 
οποῖες παραμορφώνουν την ομαλή 1: αρμονική (50Ησ] 


ἄηῃ αρμονική (1950Η5] 


Ίη αρμονική (50Η1] 
Β πη αρμονική (250Η7] 


ΕΙ συνολική παραμορφωμένη απότις αρμονικές κυματομορφή 


«Αρµονικές και κατάταξη αρμονικών µε προβλήματα που δημιουργούν στην εγκατάσταση» τής 
ηλεκτρικής παροχής. 
Πίέρς:/οαεάΠΙεςίτο]οσο].Ὀἱοσδροί.εοπι/2015/04/01οσ-ρο»ί 26 .πίπι]}βοεΠάΞΙΝΑΡ2Ν/ΚΙΜΠά7ΡΙΗΕΥΙΧΣΜΟΙΕΣ7ΙΗΧ4ΖιΡΧΝΥΟΧΗΝΡΒΝΊεεΣΟ 
ΙΜΕΝΒΗΧΒ4ΙΕΧΟ 


Τοστιέρες. 

Οιπερισσότερες ηλεκτρικές θερµάστρες πυράκτωσης. 

Αντιστάσεις θέρμανσης (σπάνιο είδος). 

Λάμπες πυράκτωσης, (απαγορευμένη η εισαγωγή ή η παραγωγήτους στην Ε.Ε.) 

«Υψηλά ηλεκτρομαγνητικά πεδία (αρμονικές) δημιουργούν και τύποι ενδοδαπέδιας θέρμανσης, 
που δεν χρησιμοποιούν πλαστικούς σωλήνες νερού αλλά ἠλεκτροφόρους αγωγούς. Εξαίρεση απο- 

25 Αρμµονικές: Βασικές έννοιες που πρέπει να γνωρίζετεµαρ:///νήνν επιπιίς.στ/νέα/αρμονικές-βασικές-έννοιες-που-πρέπει/ 
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τελείη ενδοδαπέδια θέρμανση µεθωρακισμένους 
ηλεκτροφόρους αγωγούς (µηδενίζουν τα ἠλεκτρι- 
κά πεδία εναλλασσόμενου ρεύματος) και διπλού 
πυρήνα (ἰννίη-εοίθ - μειώνουν τα μαγνητικά πεδία 
εναλλασσόμενου ρεύμµατος)».289 


Προβλήματα δικτύου µετον 
βρόµικο ηλεκτρισμό 


Οιεπιστήµονες και άλλοι ειδικοί που ασχολού- 
νται µε το ζήτημα των αρµονικών ή τού βρόµι- 
κου ηλεκτρισμού έχουν εκτεταμένη γνώση για 
τις βλάβες που προκαλούνται µε την ὐπαρξή 
τους, η οποία θεωρείται ὡς ένα είδος µάστιγας 
για κάθε επιχείρηση ή βιομηχανία που χρησιµο- 
ποιεί ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Παραμένουν ὠστόσο στο σκοτάδι για τις επιπτώ- 
σειςτους στην υγείατων ανθρώπων. Στην αγορά διατίθενται εξάλλου αρκετά είδη µέτρησης αρ- 
µονικών, συσκευές που προορίζονται ιδίως για την αναγνώριση προβλημάτων και την επίλυσή 
τους µέσω τής εγκατάστασης ειδικών φίλτρων, τα οποία φτάνουν µέχρι καιτο μέγεθος οικίσκων 
όταν πρόκειται να προστατεύσουν από την τρομερή ταλάντωση τού ηλεκτρικού ρεύματος εκ 
των αρµονικών µεγάλες εγκαταστάσεις. «Οι τιµές των αναλυτών ενέργειας και μέτρησης αρµονι- 
κών ξεκινούν από 300περίπου ευρώ οιµονοφασικοί µε δυνατότητα µέτρησης έωςκαιτην 25Η αρµο- 
νική καιπερνάµε σετριφασικούς οι οποίοι αγγίζουν ή και ξεπερνούν τα 5000 ευρώ!» 

Αναπαράγω εδώ από εταιρεία (δεν έχω καµία σχέση µαζίτης) τις αναφορές της γιατις βλάβες 
εκτων αρµονικών. 

1. Εξοικονόμηση ἠλεκτρικής ενέργειας. 

2. Μείωση της καταγραφείσας μέγιστης ζήτησης ισχύος (ΚΜΖ). 

3. Βελτιστοποίηση του συντελεστή ισχύος «οςσφ. 

4. Μείωση των αρµονικών ρεύµατος-τάσης στα επιτρεπτά επίπεδα που θέτουν οι κανονι- 
σµού µε αποτέλεσµα να µην ρυπαίνουν πλέον την ηλεκτρική εγκατάσταση του εργοστασί- 
ου και να μειωθούν σηµαντικά οι απώλειες που αυτές δημιουργούν. 

5. Βελτίωση του βαθμού απόδοσης των κινητήρων, λόγω της ελαχιστοποίησης των αρι- 
στερόστροφων ἠλεκτρομαγνητικών ροπών που προκαλούν οι αρμονικές. 

Επιπλέον, άλλα οφέλη τα οποία οδηγούν σε δραστική µείωση του κόστους παραγωγής 
και συντήρησης και σε αύξηση τῆς διάρκειας ζωής όλου του ἠλεκτρολογικού εξοπλισμού, 
είναι: 

1. Εξάλειψη καταστροφών ρελέ ισχύος, ασφαλειών, διακοπτών και απωλειών µνήµης 
προγραμμάτων ΡΙ.«. 

2. Μικρότερη φθορά και αποφόρτιση όλου του ἠλεκτρολογικού εξοπλισμού και κατά 


Ένας συνήθης µετασχηµατιστής τής ΔΕΗ. Κάθε 


οίκημα που βρίσκεται στην περιοχή πλήττεται µε 
αρμονικές απὀ τη διαταραχή τού δικτύου προκα- 
λούμενη απὀ τη λειτουργία του. 


26 ἩΠηγές ακτινοβολίας Χαμηλών Συχνοτήτων (ενσύρµατεςο -  Πίρς:/ννννννποπιε-ΡίοΙοςγ.στ/οΚίτοπιασπΙ(κος-αἰκπονο[ίος/ 
αΚίϊπονο[ος-χαπιΙ]οΠ-5ἰχΧΠΟΙΙίοπ 

27 Αρµονικές - μέτρηση αρµονικών - προβλήματαπου δημιουργούν στην εγκατάσταση - Πξέρς://εἰοείτίςα]πεγνς.σ/{εχηίκα-αγί]τα/ Πεἰίτῖ]κες- εσΚαἰασίαδείς/ 
ΠεἰκίΓο]ορί]κες-ερ]καίαςίαςεἰς/Ι{επι/1278-αγπιοπί]κες-πιείγ]ςἰ-αγπιοηίκοη-ρτον Ηπιαία-ροιι-άππΙοι{ΡΟΥΗ-ςΕῆΠ-ερΚαίαςίαςί 
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συνέπεια αύξηση του χρόνου ζωής όλου του εξοπλισμού. 

3. Βελτιστοποίηση τῆς ποιότητας τάσης-ρεύματος. 

4. Ελαχιστοποίηση των προβληµάτωνπου δημιουργούνται στην ἠλεκτρική εγκατάσταση, 
τα οποία έχουν ως αποτέλεσµα να χάνεται πολύτιμος χρόνος τῆς λειτουργικής περιόδου 
καιτης παραγωγικής διαδικασίας, και να προκαλούνται πρόσθετες οικονομικές απώλειες. 

5». Αποφυγή προβλημάτων που δημιουργούνται στους κινητήρες, όπως κάψιμο 
τυλιγµάτων. ὃ 


Καμία πρόβλεψη γιατις βλάβες εκτων αρμονικών στην Ελλάδα 


Όπως συνήθως και στο ζήτημα των αρµονικών 
δεν υπάρχει καµία πρόβλεψη για τις βλάβες που 
επιφέρουν οἱ αρμονικές ή ο βρόµικος ηλεκτρι- 
σµός στο δίκτυο παροχής ηλεκτρισμού και στις 
συνδεδεμένες συσκευές, πόσο μάλλον για τις πα- 
ρενέργειες στην υγεία. Σε επαγγελματική ιστοσε- 
λίδα (δεν έχω καμία σχέση) αναφέρονταιτα εξής: 

«Στις βιομηχανικά προηγμένες χώρες του κόσμου 
υπάρχουν διάφοροι κανονισμοί και πρότυπα, που 
εξετάζουν µε λεπτομερή τρόποτις αρμονικές και τα 
προβλήµατα που δημιουργούν και συνιστούν πρα- 


Καβάλα: Στο σκοτάδι όλη η πόλη λόγω κτικές για την επίλυση των προβλημάτων αυτών. 

έκρηξης σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ Υπάρχουν μάλιστα και εταιρείες παροχής ηλεκτρι- 

κής ενέργειας που επιβάλουν στους πελάτες τους 

ποινές µη συμμόρφωσης προς τους κανονισμούς. 

Στη χώρα µας δεν υπάρχει ακόµα κάποιος αντίστοιχος κανονισμός του ΕΛΟΤ (Ελληνικός Οργανισμός 

Τυποποίησης) και για τον λόγο αυτό υπάρχει ανυπαρξία ελληνικής τεχνικής ορολογίας γύρω από 

τις αρμονικές, τα προβλήµατα και την επίλυση αυτών. Η ΔΕΗ εξετάζει τα προβλήµατα των αρµονι- 

κών στα δίκτυα περιστασιακά Και µόνο αν υπάρχουν παράπονα πελατών της για κακή ποιότητα της 
τάσης». 


Η άγνοια τής αρμόδιας Επιτροπής τής Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνωστής 
ως 5(ΕΝΙΗΒ 


Η ειδική επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ἐνωσης, µετον τίτλο 5(ΕΝΙΗΒ, όταν κλήθηκε να εξετάσειτο 
ζήτηµα της ηλεκτροευαισθησίας, δεν βρήκε πληθώρα εργασιών για να αποφανθεί, προφανές, 
δεδομένου ότι το ζήτημα είναι σχετικά νέο, και από την άλλη µεριά αγνόησε προκλητικά τις λί- 
γες δεκάδες εργασίες τής πανεπιστημιακής καθηγήτριας ΜαΦς3 Ηανας και τού γιατρού καιπερι- 
βαλλοντολόγου 5απιμσΙ ΜΙΙΠαπι. ο) 


25 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΜΕ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΑΣΗΣ- ΕΝΤΑΣΗΣΡΕΥΜΑΤΟΣ. Η προσέγγιση 
βάσει της τεχνογνωσίας της ΕΜΑΝ Α.Ε. - Πίίρς://νν/ν’ δεπιαπ.στ/ἀαί/ΕΓ44223Α/Π]6 ράΓ 

29ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - Ι. Αρμονικές (Ηαιπιοπίςς) {σελ.26} - Πίέρς://εο]αςς.ραί.[εἶν/εςί.στ/εο]|αςς/πιοάμ]ος/ἀοουπιεηί/β]ε.ΡΠΡ/4871Ι6/ΑΡΜΟΝΙΚΕΣ. 
ράΐ 

30 Πρ://βαπιπι]παπι.οοπ/ΗΜηΚς.5Πίπι 
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Η ὃρας Χαβάς υπέβαλε στην επιτροπή τα ευρήματά τηςΆΏ αναφερόμενη μεταξύ άλλων σε µε- 
λέτη που συνέδεε τον βρόµικο ηλεκτρισμό µε κρούσματα καρκίνου.Ξ2 Στο σχετικό υπόµνηµα 
δήλωνε ότι υπάρχει πρόβλημα µετους συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού, δεδομένου ότι παρά- 
γουν βρόµικο ηλεκτρισμό αναφερόμενη σε σειρά πειραµάτων και εργασιών για να υποστηρίξει 
τις απόψεις της. 

Προφανώς η κ. Χαβάς υπήρξε επιεικής στις απόψεις της. Ἐνας άλλος κορυφαίος επιστήμονας 
που ασχολήθηκε πάνω απότρεις δεκαετίες µε τα εξαιρετικά χαμηλά ηλεκτρομαγνητικά πεδία, 
καταφέρνοντας ακόµα καιτην επαναδημιουργία τµήµατος κατεστραμµένων εγκεφάλων σεπει- 
ραµατόζωα, είναι πολύ περισσότερο κατηγορηµατικός. 

«Έχω αναφέρει σχετικά πρόσφατα ότι είναι απολύτως σίγουρος πως η ηλεκτρομαγνητική ρύπανση 
στην εποχή µας αποτελείτη µεγαλύτερη πηγή ρύπανσης στο περιβάλλον. Τη θεωρώ (τόνισε) - πολύ 
µεγαλύτερη πηγή προβλημάτων από εκείνην τής αύξησης της θερμοκρασίας στη Γη». 

Πρόκειται για τον ορθοπεδικό χειρουργό Ρόμπερτ Μπέκερ, µε πλούσιο επιστημονικό και συγ- 
γραφικό έργο και συγγραφέα των βιβλίων «({οςς (μιγθεηῖς» και «ΤΠθ Βοάγ Εἰδεῖγίς». Στα βιβλία 
του ο εν λόγω επιστήμονας περιγράφει βήμα - βήμα τον εξονυχιστικό τρόπο µετον οποίο εξέ- 
τασε και απέδειξετις πολλές και αναμφισβήτητες αρνητικές επιδράσεις αλλά καιτις λίγες σηµα- 
ντικές και θετικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ ηλεκτρομαγνητικών πεδίων και ανθρώπων. 

Ο Μπέκερ δηλώνει µετά πλήρους γνώσεως: «...τα πυρηνικά όπλα αποτελούν απειλή για την επιβίω- 
σή µας. Ωστόσο, πιστεύω ότι η µέγιστη απειλή είναι ο χειρισμός τού ηλεκτρομαγνητικού περιβάλλο- 
ντός µας, επειδή είναι πέρα από κάθε όριο µη ανιχνεύσιµος και µπορείνα χτυπήσει στο Κέντρο τής 
ίδιας τής ζωής. Εδώ έχουµε να κάνουμε µετην πλέον σηµαντική επιστημονική ανακάλυψη που έγινε 
ποτέ. Τη φύση τής ζωής. Ακόμα και εάν επιβιώσουμε από τις χημικές και πυρηνικές απειλές, υπάρχει 
µεγάλη πιθανότητα η αυξανόμενη ἠλεκτρομαγνητική ρύπανση να θέσει τον τροχό σε κίνηση επιφέ- 
ροντας ανεπίστρεπτες αλλαγές, προκαλώντας την εξαφάνισή µας πριν καν το καταλάβουμε».Ξ5 


31 Ηοα]] (οπερτης αδςοσϊαίεά γίῃ Επεισυ ΕΠΊεϊεπί ΓΙσηίίης απά {Πεῖτ Β]εείτοπιασπείϊίο Επιίδδίοης. ὉΥ Ὀγ. Μασάα Ηανας. Ίαπε 5. 2008 - ΞΟΕΝΙΗΕ 
Σά6Ηί δεπςΙΗνΙ(γ - Περς:///ννν/ πιαράαῄμανας.οισ/Μοτάρτεςς/υρ-εοπίεπί/αρ]οαάς/2009/10/08 Ηανας ΟΕΙ, 5ΟΕΝΙΗΕ ράξ 

32 ΜΠΗµαπι. 5. απά Τ,.Γ,. Μοισαπ. 2008. ΑΝΕεΝν ΕΙεείτοπιαρπείίς Εχροςυτε Μείτίς: ΗΙ6Ι ΕΓΘΠΠΕΠΕΥ Νο]ίασε Τγαηςϊοηίς Απςοσ]αίεά ἡίΠ Τποτοαςεά (απΠο6θί 
Ιηεϊάσεποε ἵπ ΤεαςΠεῖς Ἱπ α (α[ογπῖα 5οΠοο]. Απιεζσα 1ουγπα] οἳ Ιπάμςίγίαἰ Μεάϊεῖπε. ὃ ϱ). 

33 Κοῦσοτί Ο. ΒεεΚοτ, Μ.Γ. απά (ατγ Ρε]άεπ -- «ΤΠε Βοάγ Ε]εείτίς -- Ε]εοίτοπιασπείϊσπι απά {πο Βοιπάαίίοη ΟΓ ΤΗΓΕ», Μοιτον’, 1985, (ο Ρασε 321). 
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Ενεργειοφάγα «τέρατα» οι λάμπες 


«οικονοµίας» 


Οι λάμπες «οικονοµίας» επιβλήθηκαν στους πολίτες τής Ευρώπης και σχεδόν όλου τού κόσμου 
µε δύο επιχειρήματα: 

Δαπανούν λιγότερη ενέργεια απότις λάμπες πυράκτωσης, και... 

Αφήνουν μικρότερο αποτύπωμα άνθρακα 

στο περιβάλλον. 
Και τα δύο επιχειρήματα δεν σχετίζονται µε 
την πραγματικότητα επειδή στην ουσία απο- 
τελούν µια τερατώδη διαστρέβλωση της αλή- 
θειας. 

Ας δούµε αναλυτικότερα αυτά που συµ- 
βαίνουν και αγνοούν οι καταναλωτές εξαι- 
τίας τής τερατώδους προπαγάνδας και 
παραπληροφόρησης. 

Ίο. Είναι ενεργειοφάγα «τέρατα». Το ενεργει- 
ακό τους αποτύπωμα, δηλαδή τα υλικά και οι 

Τα κρούσματα καρκίνου έχουν αυξηθείκατακό- µέθοδοι που απαιτούνται για να ξεκινήσει η 

ρυφα σεεργαζόµενους στους χώρους εξόρυξης, ζωήτους απὀ την «κούνια στον τάφο» («{γΟΙπΙ 
μεταφοράς και επεξεργασίας σπάνιων γαιών στην ΕΓ8α6-{ο-ο(ᾶνθ» η έκφραση που χρησιµοποι- 


Κίνα. Η επεξεργασία τους είναι εξαιρετικάρυπαρή κείται διεθνώ ς) είναι κατά πολύ µεγαλύτερο 
για το περιβάλλον. Σπάνιες γαίες χρησιμοποιούνται 


και στις λάμπες «οικονοµίας». 


απότις λάµπες πυράκτωσης και 
2ο. Η ενέργεια που δαπανούν είναι ελάχιστα 
Πεερ:/ νυν απο. στ/4ο[αι1{ παρ ταπίά--46002 10 ά:οἰ--2διρίά--2 µικρότερη κατά τη φάση χρήσηςτους, ενώ η 
συνολική ενέργεια που απαιτείται για να φτά- 
σουν έως το σηµείο που θα ανάψουν για να 
ρίξουν το τοξικό φωςτους σε κάποιον καταναλωτή, είναι κατά πολύ µεγαλύτερη. 

Όλα τα δεδοµένα που παρουσιάζονται σε αυτό το βιβλίο δείχνουν πέραν πάσης αμφιβολίας ότι 
οι λαμπτήρες «οικονοµίας» δεν σχετίζονται µε την έννοια «εξοικονόμηση ενέργειας». Αντιθέτως 
συνιστούν οξύ περιβαλλοντικό πρόβλημα και ταυτόχρονα προκαλούν έντονη ανησυχία οι δυνα- 
τὀτητέςτους γιατις παρενέργειες στην ανθρώπινη υγεία. 

Η λαθεµένη και συνήθως ασύστολη διαφημιστική εκστρατεία υπέρ των λαμπτήρων «εξοικονό- 
µησης», έχει εκτός των άλλων δημιουργήσει αίσθηση άνεσης στους καταναλωτές οι οποίοι αφή- 
νοντας αυτά τα φώτα να ανάβουν περισσότερο χρόνο καταναλώνουν περισσότερο ηλεκτρισμό. 

Πρόκειται για ένα φαινόμενο που είχε επισηµανθείΏ για να έρθει να επιβεβαιωθεί τελεσίδικα 
από την έκθεση” 200 σελίδων προς το γερμανικό Κοινοβούλιο γραμμένη από ειδικούς και βου- 


1. Πιρ:/νη/νν.δοοσ]ε.εοπι/αΠ]1ςαΞξίδστείξ]όεαΞρτεοπσο2θρτοάιείς020Ιποτεαςεσϱ20εοηςιπιροπάεςουτοεξψεράςεάΞξΙ0άνεάξθςΕΚΟΕΙΑΙΚΔιΠΙΞΙΠΗρσο3 
ΑσοζΕΟΟ2Εννννν]απςς.ας ακοο2Εάερίςσ02ΕρΠΙΙοςορΏγ σ02Γαν/αγπιαναζο2ΕοππετοεςοιΓεοεςζο2Επιψίμο02520οςσ02520στοεποϱ2520εοπςπιεΓίςπιο2520(πι 
σ02»520Παηπίς) γΙότεΙξ6ΤΝ6ΌΤ ΤΒΡΜΡΟΟΩΝΟΠΥΟΑΚδΙςΘΞΑΕΟΙΟΝΗΣΖΚ2ΑνΥΝΙΖΟΟΙΥΌΠΙ ΑπιισΙααθνν 


2 ΠΗΡ://Νννννννε]ί.ἀε/ννιγίςεΠαί/αγῖε]εΙ 093951 16/Επεισιεςρα{]απιρεΠ-5ίορρεΠ-πΙοΠί-άεπ-ΚΗΙπιανναπάε] Πίπιἱ 
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12056 


10056 


8006 


6076 


40ο 


20706 


οσο 


σι5-ο Ο6Ιἱ5-- ἍΗΙ-ΜΝ-ΙΝΝ ΗΙ-ΜΝ-ΗΝ Ην ΟΕΙ! 


ΕΙφιγο 5.22: (οπιραγίσοη οἵ {16 θασε-σαςσες ΠΟΥ ΠΙΕΥΟΙΤΥ εΠΙΙΣ5ΙΟΠ5 ονεγ Πίο 


Οπίνακας προέρχεται από µελέτη, μεταξύ των πολλών που διεξήχθησαν, για λογαριασμό τής 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποτελείελλειπή έρευνα που δεν έλαβε υπόψη της σηµαντικά δεδοµένα, 
ενώ άλλα είναι ατελή, άλλα είναι λάθος, και άλλα δεν υπολογίσθηκαν καθόλου(!) Παρά ταύτα εξή- 
Χχθη το συμπέρασμα ότι η επιβάρυνση τού περιβάλλοντος µε υδράργυρο απότους Σ.Λ.(Φ. («οικο- 
νομικούς)) είναι ελάχιστα μικρότερη (89,1) συγκριτικά µετους λαμπτήρες πυράκτωσης (96,4). 
Αντιλαμβανόµαστε εύκολα ότι τα εξαγόµενα θα ήταν εντελώς εάν έµπαιναν στο σακουλάκιτων 
υπολογισμών όλα τα παραλειπόµενα και διορθώνονταν τα ελλιπή δεδοµένα. 
(Διευκρίνιση: Η πρώτη στήλη αφοράτους διαφανείς λαμπτήρες πυράκτωσης, η δεύτερη τους ηµι- 
διαφανείς λαμπτήρες πυράκτωσης και ἠ τελευταία τους «οικονομικούς»). 
(Ηρ://ννννν.να/οςσίο.ςοΠ1/Μἱθάοσίοί/ΕιΡ ΠΏοιηεςίίς Τα5Κ5 Ψ19.ραά{) 


λευτές όλων των κομμάτων. 

Στην αναφορά δηλώνεται ότι οιλάµπες «οικονοµίας» δεν δίνουν λύση στο περιβαλλοντικό πρό- 
βληµα, όπως δεν βοηθούν το περιβάλλον και άλλα είδη «πράσινων» αγαθών, συμπεριλαμβανο- 
µένων σε αυτά ηλεκτρικών αυτοκινήτων, βιοκαυσίµων κ.λπ. 

Η αναφορά κρίνεται ὡς «πολιτικά εκρηκτική» επειδή αναγκάζει σε ριζική αλλαγή τον τρόπο 
σκέψης των κυβερνώντων. «Ένα εύρηµα από αυτή την εργασία είναι ότι η συνέχιση αυτής τής συµπε- 
ριφοράς καταλήγει στην αυτοκαταστροφή», τονίζει ο Μίἰςμαεἰ| Μιείἰε/ πολιτειακός γερουσιαστής 
Βερολίνου, µέλος τού Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (5ΡΓ) και επικεφαλής τής «Γερμανικής 
Ένωσης Φίλων τού Φυσικού Περιβάλλοντος». 

Πέραν αυτών αξίζει να θυμηθούμε και ένα σηµαντικό δεδομένο των λαμπτήρων «οικονοµί- 
ας» το οποίο αναφέρεται από την ευρωπαϊκή Ένωση Παραγωγών Ειδών Φωτισμού, η οποία (ση- 
µειώστε) προωθεί δραστήρια τους συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού ή λάμπες «οικονοµίας». 
Σύμφωνα µε τον άνω υποστηρικτικό οργανισμό, το κόστος παραγωγής µιας υδραργυρικής λυ- 
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Ἐνεργειοφάγα «τέρατα» οι λάμπες «οικονομίας» 


Οιλάµπες «οικονοµίας» περιέχουν φώσφορο, µεταξύ πολλών άλλων τοξικών υλικών. Στο ενεργεια- 
κότους αποτύπωμα δεν υπολογίζεται η δαπάνη εξόρυξης σπάνιων γαιών φωσφόρου, υδραργύρου 
και άλλων υλικών και ή καταστροφή τού περιβάλλοντος από αυτή τή διαδικασία. Δεν υπολογί- 
ζονται τα κεφάλαια και ή δαπάνη ενέργειας για τη µεταφορά και πλήρη ανακύκλωσήτους, εάν 
και όταν συμβαίνει κάποια ανακύκλωση. Δεν υπολογίζεται ότιτα πλαστικάτους µέρη θα μείνουν 
στο περιβάλλον για χιλιάδες χρόνια, όπως δεν υπολογίζονται τα κόστη ταφής και περιβαλλοντι- 
κής ρύπανσης τής τοξικής «πούδρας» που βρίσκεται στο εσωτερικό τού γυάλινου περιβλήματος 
των λαμπτήρων. Εξόχως περιραφικό τής κατάστασης είναι το γεγονός ότι δεν υπολογίζονται οἱ 
επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία από τη χρήση των «οικονομικών», αλλά και το περιβαλλοντικό 


κόστοςτους. 
(Φωτογραφία από ορυχείο φωσφόρου: /Ηἱρ://Θ6Π.νηκἱρεαί[α.ο/σ/ννΙΚΙ/ΕΙθ:Τοσο Ρῃοσρῃαίες 
Πη]ησ./ρα) 


χνίας «εξοικονόμησης» είναι πέντε φορές µεγαλύτερο συγκρινόµενο µε το κόστος µιας λάµπας 
πυράκτωσης.» 

Αν λάβουμε υπόψη µας ότι σε αυτή την αναφορά δεν υπάρχει καµία παραπομπή για να είναι 
δυνατός ο έλεγχος τού ισχυρισμού, τότε εμπεριέχεται το στοιχείο τής αμφιβολίας για την ακρί- 
βειά του. Είναι εξόχως πιθανό αντικειµενικότερη µελέτη να δείξει διαφορετικό εξαγόµενα, που 
θα αποκαλύπτουν πολύ µεγαλύτερο κόστος, όπως φαίνεται από άλλη (φιλική) θεώρηση των οι- 
κονοµικών λαμπτήρων, που εμφανίζει κόστος παραγωγής δεκαπλάσιο των συµβατικών.Ώ 

Μια ακόµα αναφορά κόστους βλέπουμε στην ιστοσελίδα εµπορικής ένωσης, η οποία προωθεί 
µε ζήλο στις ΗΠΑτουςΣ.Λ.Φ. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, ύστερα από έρευνα τής υπηρε- 
σίας Προστασίας Περιβάλλοντος βγήκε το εξαγόµενο ότι το κόστος ανακύκλωσης ενός Σ.Λ.Φ. 


3 Επτορεαη ΤΑπ1ρ 6οπιραπίος Εεάεταίῖοπ (ΕΙ Ο) -“ΕΓΟ ΕΟΑ Νον ράΡ’. 
4 ΖΝΕΙ. (σειπιαπ Ε]εσίτίσαἱ απά ΕΙεοίτοπῖο Μαπι[ασοίατετς᾽ Απςοζϊαίϊοπ). Πίρ:/ΑΗΝ/ν/.Ζνεὶ ἀα/Ιπάεχ ΡΠρ2ΙάΞ16 
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κυμαίνεται από μισό έως δύο δολάρια(θ) 

Από την άλλη µεριά όπως τονίζει ο πρώην επικεφαλής τής ἀ{Θεηρεᾶςθ στο Αμβούργο, δόκτο- 
ρας ΚίΔιΙ5 5ἴδπ]είκ, η ενέργεια που δαπανάται για να παραχθεί ένας λαμπτήρας «οικονοµίας» είναι 
40 φορές µεγαλύτερη σε σχέση µε έναν λαμπτήρα πυράκτωσης. Π΄ αυτό το λόγο υποστηρίζει ότι 
οι Σ.Λ.Φ.θα πρέπει να ονομάζονται όχι «λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας», αλλά «λαμπτή- 
ρες απώλειας ενέργειας».6) 

Μια µελέτη” που πραγματοποιήθηκε στη Δανία(με σαφέστατη µεροληπτική τοποθέτηση υπέρ 
των λαμπτήρων «οικονοµίας»), υποστηρίζει ότι η ενέργεια που δαπανάται για να παραχθεί ένας 
τέτοιος λαµπτήρας, ισούται σχεδόν µετην ενέργεια που απαιτείται για να παραχθούν 8 λαμπτή- 
ρες πυράκτωσης. Η ενέργεια που απαιτείται για την παραγωγή ενός Σ.Λ.Φ. είναι 1,8 ΚννΏ, ενώ η 
αντίστοιχη για την παραγωγή ενός λαμπτήρα πυράκτωσης είναι 0,11 ΚννΠ. Δηλαδή, 16 φορέςπε- 
ρισσότερη ενέργεια για την παραγωγή ενός Σ.Λ.Φ.Ι Η δανική µελέτη (πλήρης µεροληπτικών λα- 
θών υπέρτων λαμπτήρων «οικονοµίας»)) δεν υπολογίζει πλήθος άλλων παραγόντων που ανεβά- 


ἵπ Η επεξεργασία όλων των ΑΗΗΕ γίνεται σήµερα στη µονάδα 
: της ΕΜΑΝ στην Κόρινθα, πλην των λαμτπήρων οι οποίοι 
εξάγονται στο Βέλγιο. 


Τρένο φορτωμένο µε 
κοντέινερ ξηρού φορτίου. 
Τα ατυχήματα τρένων δεν 
είναι συχνά αλλά συµβαί(- 
νουν. Σεένα τέτοιο τρένο 
είναι δυνατό να µεταφέ- 
ρονται εκατοντάδες τόνοι 
υδραργυρικών λαμπτή- 
ρων όπως και υδραργυ- 
ρικοίλαμπτήρες «ΕεξΟΙΚΟ- 
νόµησης» όπως τους έχει 
βαφτίσει η άΠεεηρεαςΘ 
(µετο διαφηµιστικότους 
όνομα). 


ζουν κατά πολύ το τελικό εφιαλτικό ενεργειακό αποτύπωμα των λαμπτήρων «οικονοµίας». 
Σεσχετικό θέµα έχωπεριγράψειτη «σχιζοφρενική»πολιτικήτής Κομισιόν σχετικά µετον υδράρ- 


Ἐνεργειοφάγα «τέρατα» οι λάμπες «οικονομίας» 
γυρο, καθώς θεωρώντας ότι είναι εξαιρετικό τοξικό υλικό θέσπισε οδηγίες απαγόρευσης εισαγω- 
γής - εξαγωγής και χρήσης του από τη µια µεριά, ενώ από την άλλη τον εισάγει, µέσω των λα- 
µπτήρων «οικονοµίας». 

Συμβαίνει επίσης το εξής παρανοἰκό γεγονός. Συντελείται µια κοσµογονία µε πλήρη εξαπάτη- 
ση των καταναλωτών διά µέσου τής πλέον εκτεταμένης διαφήμισης που υπήρξε παγκοσμίως για 
εμπορικό προϊόν µετη συµµετοχή όχι µόνο των πολυεθνικών αλλά όλων των κρατών και πληθώ- 
ρα οργανισμών κάθε είδους και από την άλλη η Παγκόσμια Διάσκεψη κρατών για τον υδράργυ- 
ρο στο Ναϊρόμπι, αποφάσισε ότι οι λάµπες «οικονοµίας» και οι λάµπες φθορισμού, (οι υπερτοξι- 
κοί πρόγονοίτους) επειδή περιέχουν υδράργυρο θα απαγορευθούν το 2020/8 Αν αυτό δεν είναι 
οµαδική παραφροσύνη πώς αλλιώς µπορεί να ονοµασθεί; 

Επιπλέον αυτών των κωμικοτραγικών καταστάσεων η Κομισιόν γνωρίζει το µέγα ζήτημα τής 
διάβρωσης των εδαφών. Με σχετική οδηγία,” πληροφορείτους Ευρωπαίους και όλουςτους πο- 
λίτες τού Κόσμου γιατις τεράστιες επιπτώσεις που έχει η διάβρωση των εδαφών, η οποία επιδρά 
καταλυτικά σε πλήθος παραμέτρων, κυρίως στο κλίμα, για το οποίο θεσπίζει µια σειρά µέτρων 
για να το σώσει, όπως την έµµεσα υποχρεωτική εισαγωγή των «οικονοµικών» λαμπτήρων στη 
ζωή µας. 

Ωστόσο, η διάβρωση των εδαφών αυξάνεται σηµαντικά µέσω τής εξορυκτικής ὁραστηριότη- 
τας, η οποία όπως είναι γνωστό θα αυξηθεί σηµαντικά εξαιτίας τής παραγωγής των λαμπτήρων 
«εξοικονόμησης», µε τη δαπανηρότατη ενεργειακά και ρυπαρότατη περιβαλλοντικά εξορυκτι- 
κή ὁραστηριότητα πλήθους υλικών που περιέχονται στους Σ.Λ.Φ., όπως ο υδράργυρος, οι σπά- 
νιες γαίες, των οποίων η επεξεργασία αφήνει ραδιενεργά απόβλητα(!) ενώ δίνουν τη δυνατότη- 
τα στην Κίνα να ασκεί προς ὀφελόςτης γεωπολιτικά και οικονομικά παιχνίδια, κ.λπ. 

Ενδεικτική τής σηµασίας που δίνεται στην όλο και µεγαλύτερη διάβρωση τού εδάφους, είναι η 
ανάγκη που ώθησετις κυβερνήσεις σε µια σπάνια παγκόσμια συνεργασία για να χρηµατοδοτή- 
σουν το πρόγραµµα »οϊἱ/τΕςὉ 

Επιπλέον αυτών, σύµφωνα μετην αξιόλογη ἐρευνατής«(οπιραοπἰθς ΕµΓορθεπηε αἸπίε[ιοθηςθ 
5{Γαί6οἰαιΙ6», που παρουσιάστηκε από τον υπεύθυνο μελετών ΟΙίνει Ζαἱθο,.Ὁ οι σπάνιες γαίες 
αποτελούν γεωστρατηγικό όπλο καιη ἐλλειψή τους είναι δυνατό να θέσει σε κίνδυνο ακόµα και 
την εθνική ασφάλεια κρατών!! 


Το θανατηφόρο μυστικό που αποκρύπτεται: ραδιενέργεια από τις 
σπάνιες γαίες 


Σύμφωνα µετην Κομισιόν οι σπάνιες γαίες «είναι δυνατό να αποτελέσουν ισχυρό διαπραγµα- 
τευτικό εργαλείο, ακόµα και όπλο στο πλαίσιο οικονομικού πολέμου», ενώ... και αυτό είναι 
που µας ενδιαφέρει εδώ, η εξορυκτική δραστηριότητα επιφέρει τρομερές καταστροφές στο 
περιβάλλον, επειδή εκτός των άλλωντο καθιστά ραδιενεργό! 

Το γεγονός που βρίσκεται στο σκοτάδι είναι αυτό που η πράσινη προπαγάνδα δεν τολμά να 


ὃδ Μιπαπιαία Οοπνεπίοη Αστεοά Ὀγ Ναΐϊοπς - Πίίρ:/ΗΝ/νν.απερ.οιρϱ/Ώουυπηεπίς.ΜαΠΗΠπριια[/Ώο[α1{.α5ρ)Ώουυπιοπί[)Ξ2702ΑΓΠΕΙΕΙΡΞΟΞΊ26χ|ξεπ 
ἀίξΞΙοησ 

9 Παρ://ες.επτορα.ε/εηνΙτοηπιοηί/5οϊ]/(ητεο οἩ.Πίπι 
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Ἐνεργειοφάγα «τέρατα» οι λάμπες «οικονομίας» 


αναφέρει. Για να έχουµε σήµερα λιλιπούτεια κινητά τηλέφωνα ή υπολογιστές, ή λάμπες «Οικο- 
νοµίας», ή τηλεκατευθυνόµενους πυραύλους ακριβείας ή λέιζερ και συστήµατα στρατιωτικών 
ή πολιτικών επικοινωνιών, για να διαθέτουµε υψηλή τεχνολογία δορυφόρων και πολλά άλλα, 
είναι απαραίτητες οι σπάνιες γαίες. 

Πρόκειται για µια ομάδα δεκαεπτά μετάλλων µε µοναδικέςιδιότητες,των οποίων η κατανάλω- 
ση προβλέπεται να αυξηθεί ακόµα περισσότερο µετά την παγκόσμια επιβολή και εισβολή στη 
ζωή µας των λαμπτήρων «οικονοµίας». 

Ένα από τα πολλά μαύρα σηµεία ρ- 1 σσ 
που αγνοούν οι καταναλωτές για να 
αυτό το τοξικό προϊόν, είναι ότι 
οι σπάνιες γαίες που υπάρχουν 
µέσα του, αφήνουν ραδιενερ- 
γά απόβλητα στην πρωτογενή 
φάση τού χημικού διαχωρισμού 
τους απότον ὀγκουλικώνπουτις 
εμπεριέχουν. Δυστυχώς η ραδιε- 
νεργή ρύπανση των εδαφών δεν 
είναι η µόνη περιβαλλοντική τρα- 
γωδία που συμβαίνει στη φάση 
τής εξορυκτικής διαδικασίας. 

Το περιβάλλον στην κυριολεξία ΡΑΔΙΕΝΕΡ/ΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΣΠΑΝΙΕΣ ΓΑΙΕΣ! 
βιάζεται και ταυτόχρονα θυσιάζε- εξόρυξη σπάνιων γαιών για να εισαχθούν στο εσωτερικό 
ται η υγεία των εργαζομένων, ανα- τού γυάλινου περιβλήματος των «οικονοµικών» και {[ΕΡ, κα- 
ταστρέφει το περιβάλλον, και δηµιουργείµεγάλη ενεργειακή 
δαπάνη, η οποία δεν υπολογίζεται στις συγκριτικές µελέτες. 
Ταυτόχρονα η κατοχή τεράστιων αποθεμάτων σπάνιων γαι- 
ών από την Κίνα, τις μετατρέπει σεγεωστρατηγικό όπλο στα 

χέρια της, από το έδαφος τής οποίας είναι ή φωτογραφία. 


φέρεται στην προαναφερθείσα 
γεωπολιτική µελέτη, ενώ ρυπαί- 
νεται επιπρόσθετα το περιβάλλον 
των γειτονικών περιοχών. «Σήµερα 
πλέον η απόρριψη των αποβλήτων 
τής εταιρείας Βαοΐου δἱ86Ι στον 
Κίρινο Ποταμό, έχειµετατραπείσε πρόβλημα γιγαντιαίων διαστάσεων»,τονίζεται και αποκαλύπτε- 
ται ότι «στους εργαζόμενους των ορυχείων παρατηρούνται ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά καρκίνου»! 

Μια ακόµα µελέτη υποστηρίζει ότι ο κίνδυνος απώλειας των ορυκτών αποθεμάτων και εκτε- 
ταµένης τοξικότητας στο περιβάλλον είναι μεγαλύτερος µε τη χρήση λαμπτήρων «οικονοµίας, 
αλλά καιτων ΙΕΡ(Π, ενώ δηλώνεται ότι οι λάµπες πυράκτωσης δεν θεωρείται ότι προκαλούν κα- 
νένα απότους δύο αναφερόµενους κινδύνους! 

Τα δυσμενή για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία γεγονότα δεν είναιτα µόνα που σχετί- 
ζονται µε τα υποτιθέµενα πράσινα φώτα. Στην περίπτωση των «οικονοµικών» µπήκαν στο παι- 
Χνίδι και οι γύπες των αγορών ασκώντας οικονομικά παίγνια σε βάρος των καταναλωτών επειδή 
θα μπορούν να τζογάρουν τεράστια ποσά στο χώρο των σπάνιων γαιών. 

Σύμφωνα µε εκτιμήσεις εἰδικών το κόστος τού φωσφόρου που χρησιμοποιείται στις λάµπες 


13 Πίίρ://Ννννν.επεί.σ/ ἼΞπεννς εἰ εοοεποίότΙάΞ101751 
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Ἐνεργειοφάγα «τέρατα» οι λάμπες «οικονομίας» 


Κοντέινερ 40 ποδών για µεταφορά ξηρού 
φορτίου. Εκτιµώ ότι περίπου ίδια είναι τα 
κοντέινερ που στοιβάζονται και µεταφέρο- 
νται στο Βέλγιο οι λαμπτήρες φθορισμού για 
ανακύκλωση. 


«οικονοµίας» αυξήθηκε το 2011 κατά 90096 εξαιτί- 
ας τής έλλειψης σπάνιων γαιών, ενώ µια από τις πο- 
λυεθνικές που ηγούνται στην παραγωγή των «πρά- 
σινων» λαμπτήρων αὐξησε την τιµή τους κατά 15960 
εξαιτίας τής αύξησης τής τιμής τού φωσφόρου!» 

Η απελπισία των ΗΠΑ για τα γεωπολιτικά παίγνια 
τής Κίνας µε τις σπάνιες γαίες αποτυπώνεται στην 
προσπάθεια τού Πενταγώνου να δημιουργήσει 
αποθήκες ικανές να διατηρήσουν σπάνιες γαίες, 
απαραίτητες στην πολεμική βιομηχανία, για χρονι- 
κό διάστηµα τουλάχιστον 30 µηνών! ϐ 

Γεωστρατηγικά παίγνια (κυριαρχίας), συμβαίνουν 
και µε ηλεκτρονικά µέρη τους. Τεχνητή ή φυσική 
έλλειψη ηλεκτρονικών προκαλεί (και αυτή) άνοδο 
τιµής σε κάθε προἰόν, η οποία στην περίπτωση των 
«οικονοµικών σχετίζεται κυρίως µετην έλλειψη τού 
εξαρτήματος που ονομάζεται ηλεκτρονικός σταθε- 
ροποιητής (Οαἰ]αςΏ.12 

Η παράμετρος τής ρύπανσης τού περιβάλλοντος 
που προκαλείται από αυτά τα «πράσινα» φώτα απο- 
καλύπτει πολλά. Σύµφωνα µε δεδοµένα απότην Ε.Ε. 
το 5960 από τα υλικά των Σ.Λ.Φ. θα καταλήξουν στο 
έδαφος, 9096 των πλαστικών µερών τους θα αποτε- 
φρωθούν, γύρω στο 9960 των πλαστικών θα ανακυ- 
κλωθεί, ενώ θα ανακυκλωθεί καιτο 9596των µεταλ- 
λικών ή υάλινων μερών. ὃ Ξεχνώντας όλα τα άλλα 
ρυπαρά στάδια και διαδικασίες παραγωγής και επε- 
ξεργασίας των Σ.Λ.Φ. είναι πασιφανής η βαριά ρύ- 
πανση τού περιβάλλοντος από την αποτέφρωση 
τού 9096 των πλαστικών µερών τους, δεδομένου 
ότι δεν αναφερόμαστε σε ελάχιστους λαμπτήρες 
«οικονοµίας» αλλά σε τρισεκατομμύρια . 

Εξάλλου, σύμφωνα µε τους υπολογισμούς τής 


Κομισιόν στα κράτη µέλη τής Ε.Ε., η ανακύκλωση των «οικονοµικών» θα αντιστοιχεί µόνο στο 
209001) Αν δεχθούμε αυτό το υπεραισιόδοξο νούμερο, τότε θα έχουµε το υπόλοιπο 80960 των υ- 
περτοξικών λαμπτήρων «οικονοµίας» να καταλήγουν στις χωματερές, ρυπαίνοντας για πάντα την 
ατμόσφαιρα, το υπέδαφος καιτον υδροφόρο ορίζοντα. 
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Ἐνεργειοφάγα «τέρατα» οι λάμπες «οικονομίας» 


Ακριβώς αυτό! Στη βιτρίνα λαμπερή «πράσινη» τεχνολογία λαμπτήρων «εξοικονόμησης» 
και στο παρασκήνιο, µεγάλη δαπάνη ενέργειας, ανεπανόρθωτη ρύπανση, περιβαλλοντικές 
καταστροφές, ασθένειες και θάνατοι εργαζομένων. Όλα αυτά είναι γεγονότα, που εκτός από 
την ανυπολόγιστη σε οικονομικά µεγέθη ψυχική οδύνη που προκαλούν, επιφέρουν µεγάλη δα- 
πάνη ενέργειας. Σε κανένα σακουλάκι υπολογισμών δεν μπαίνουν τα ανωτέρω µεγέθη για να 
γνωρίσουμε επιτέλους µε σαφήνεια τα ψεύδη καιτην παραπληροφόρηση γύρω από το πα- 
ραμύθι λαμπτήρες «εξοικονόμησης». 

Ένα ακόµα δείγµα που αποκαλύπτειτις παραλείψεις έτσι ώστε δεν αποδίδουν τη σωστή εκτίµη- 
ση ενεργειακού και περιβαλλοντικού κόστους, είναι η ανυπαρξία κάθε εκτίµησης σχετικά µε τη 
µεγάλη δαπάνη ενέργειας (και χρημάτων) σε περίπτωση θραύσης ενός µόνο Σ.Λ.Φ., ούτε και οι 
πιθανές βλάβες στην υγεία των καταναλωτών. 

Δεν υπολογίζεται ούτε η επικινδυνότητα και η µεγάλη δαπάνη ενέργειας γιατη µεταφοράτους 
από Κίνα και Ινδία προς κάθε άκρη τής Γης και στη συνέχεια µε τη διαδικασία ανακύκλωσης, η 
δαπάνη γιατη µεταφορά των πρωτογενών υλικώντους, ξανά, σε Κίνα και Ινδία. 

Δεν υπολογίζεται η συνεπαγόµενη δαπάνη ενέργειας στην προσπάθεια µείωσης τής διάχυσης 
των τοξικών υλικών τους στο περιβάλλον, όπως δεν υπολογίζεται η υπέρµετρη ρύπανση τού 
περιβάλλοντος σε περίπτωση ατυχήματος στο πιθανότατο ενδεχόμενο μεγάλου ή μεγίστου εὐ- 
ρους σεισμού, φυσικής καταστροφής, βλάβης ή πυρκαγιάς σε εργοστάσιο παραγωγής λαμπτή- 
ρων ή σε εργοστάσια ανακύκλωσης κ.λΠ.. 

Δεν υπολογίζεται η ασύλληπτη δαπάνη ενέργειας που απαιτείται για να ανακυκλωθούν τα ηλε- 
κτρονικά τους σκουπίδια. Πιθανώς γι αυτό το λόγο ρίχνονται στο περιβάλλον όπου θα παραμµεί- 
νουν για χιλιάδες χρόνια. Ένα ακόµα γεγονός που αυξάνει κατά πολύ τον κύκλο δαπάνης, είναι η 
ανάγκη να επανέλθει στην παραγωγήτο ταντάλιο ένα πανάκριβο χημικό υλικό που βρίσκεται στο 
ηλεκτρονικό κύκλωματων Σ.Λ.Φ., όπως αναφέρει σχετική µελέτη υποβληθείσα στην Κομισιόν.Ὁ 

Μέσα σε όλα αυτά δεν υπολογίζεται ότι τα κρούσματα καρκίνου θα αυξηθούν εξαιτίας τής χρή- 
σης των «οικονοµικών, σύμφωνα µε τα συμπεράσματα τού τελικού πορίσµατος τής επιστηµονι- 
κής επιτροπής τής Κομισιόν, όπως δεν υπολογίζονται οι μυριάδες άλλες και σοβαρές βλάβες στην 
υγεία από το σµπαράλιασμα των κιρκάδιων ρυθµών, εξαιτίας τού αφύσικα ισχυρού µπλε φάσμα- 
τος που εκπέµπουν, αλλά και άλλων παραμέτρων λειτουργίαςτους, που προκαλούν προβλήµατα 
στην υγεία των καταναλωτών. 

Ὑπάρχουν πολλά κερασάκια που αποκρύπτονται στην όµορφη πράσινη τούρτα που ονοµάζε- 
ται «εξοικονόμηση ενέργειας». Έχουν μετρήσει άραγε οι εγκέφαλοι οικολογούντεςτο κόστος τής 
μεταφοράς των ληγµένων «οικονοµικών» από κάθε άκρη τής µικρής εδαφικά Ελλάδας µε φορ- 
τηγά, µέσα σε άκρως επικίνδυνα χαρτοκιβώτια τα οποία περιέχουν και σπασµένες λάμπες µετον 
υδράργυρο να διαχέεται συνεχώς και για ώρες µέχρι να μεταφερθούν στις τοπικές αποθήκες και 
από εκεί να ακολουθήσει η µεταφορά τους στην Αθήνα, όπου ακολούθως µε αυστηρά µέτρα 
ασφαλείας θα μεταφερθούν αυτά τα υπερτοξικά προϊόντα στη Γερμανία ή το Βέλγιο για την ορι- 
στική ενεργειοβόρα επεξεργασία τους; 

Μια ακόµα άγνωστη παράμετρος είναι ο φόροςπου επιβάλλεται στο όνοµα των Σ.Λ.Φ.. Πα την 
περίπτωση τής Ελλάδας, όπως µας λέει η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε., σχετίζεται µε τα εξής επιµέρους 
κόστη: 
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. Κόστος Μεταφοράς των ΑΗΗΕ στις Μονάδες Επεξεργασίας.) 
. Κόστος Επεξεργασίας των ΑΗΗΕ. 

. Κόστος Ευαισθητοποίησης Ενημέρωσης Κοινού. 

» Διοικητικό κόστος Συστήματος. 


Είναι ενδεικτικό αυτής τής περίεργης κατάστασης ότι ο φόρος 0,10 ευρώ για κάθε λαμπτήρα και 
0,5 ευρώ για κάθε φωτιστικό που έχει τεθεί από την ΕΕ µε σκοπό τη χρηματοδότηση τής ανακύ- 
κλωσης δεν εφαρµόζεται ευρέως και οργανωμένα. Το άκρως παράδοξο και ύποπτο στην ιστορία 
είναι ότιτο πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ (µε υπουργότον κ. [. Σουφλιά) θεωρούσε παράνομη την καθιέρωση 
αυτού τού φόρου... 

Πάντως, το χάος που επικρατεί στο χώρο αποκάλυψε ερώτησης 8 βουλευτών τού ΠΑΣΟΚ 
προς 3 υπουργούς τής πρώην κυβέρνησης τής Ν.Δ., στην οποία τονιζόταν ότι υπάρχει πλήρης 
υπολειτουργία στο σύστημα ανακύκλωσης, αλλά και ενδεχόμενο πρόβλημα οικονοµικής κακο- 
διαχείρισης, επειδή παραμένει άγνωστο πού κατευθύνεται (ποιος επωφελείται.) το επιβληθέν 
τέλος φορολόγησης γιατουςΣ.Λ.Φ.. 


Το ταξιδάκι στο Βέλγιο γιατη δαπανηρή «πράσινη» ανακύκλωση των 
λαμπτήρων «εξοικονόμησης» 


Η απίστευτη κατάσταση που κρύβεται πίσω από τη διαφημιστική ονομασία «οικονομικές λυ- 
Χνίες φωτισμού», γεννά πολλές ερωτήσεις. Σταδιακά στο φως νέα δεδοµένα, που εκτός από την 
κατανάλωση ηλεκτρισμού, (όπου µόνο φαινομενικά είναι υπέρ των υδραργυρικών λαμπτήρων), 
σχετίζονται και µετο κύκλωμα παραγωγής - διάθεσης - χρήσης - ανακύκλωσης. 

Παρατίθεται ο ισχυρισμός ότι η έκλυση αερίων τού θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα, που συµ- 
βαίνει µε την παραγωγή, διάθεση χρήση και ανακύκλωση των «οικονοµικών» βρίσκεται σε χαµη- 
λότερα επίπεδα από εκείνη που συντελείται µε την παραγωγή, διάθεση, χρήση και ανακύκλωση 
των λαμπτήρων πυράκτωσης. Ωστόσο, αυτό δεν συμβαίνει, όπως δείχνουν όλα τα δεδομένα. 

Στην περίπτωση τής Ελλάδας, µε την ελλιπή τεχνική υποδομή (κάτι που υφίσταται αναμφίβολα 
µετην πλειοψηφία των χωρών τού πλανήτη), η διαδικασία ανακύκλωσης των συμµπαγών λαμπτή- 
ρων φθορισμού εμφανίζει ένα ακόµα σοβαρό ενεργειακό μειονέκτημα, επειδή δεν γίνεται σε το- 
πικές βιομηχανίες κάθε κράτους. 

Ταυτόχρονα, η μεθοδολογία που ακολουθείται είναι τόσο κατάφωρα λαθεµένη, ώστε δηµιουρ- 
γεί μεγάλα προβλήµατα περιβαλλοντικής ρύπανσης, αλλά και σοβαρά προβλήµατα υγείας στα 
άτοµα που ασχολούνται µε αυτή, όπως και στους καταναλωτές. Δείτε αναλυτικότερα το σχετικό 
θέµα. 

ΣειστοσελίδαςΏ τού ΥΠΕΧΩΔΕ δηλώνεται ότι η επεξεργασία όλων των ηλεκτρονικών αποβλή- 
των «γίνεται σήµερα στη µονάδα της ΕΚΑΝ στην Κόρινθο, πλην των λαμπτήρων οι οποίοι εξάγο- 
νται στο Βέλγιο»... 

Το ταξιδάκι στο Βέλγιο ακολουθεί ένα µεικτό τρόπο μεταφοράς µε φορτηγό πλοία, µέσα σε εἰδι- 


2Ι Κόστος Συλλογής, Μεταφοράς και Προσωρινής αποθήκευσης των ΑΗΗΕ (σ.τ.Χ.Μ. ΑΗΗΕ σηµαίνει: “Απόβλητα Ηλεκτρικού και 
Ἠλεκτρονικού Εξοπλισμού”). 


"Πού πάνε τα λεφτά για την ανακύκλωση των λαμπτήρων;" τῆς Μαίρης Λαμπαδίτη. "Πρώτο Θέμα" 2.5.2009. 
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Ἐνεργειοφάγα «τέρατα» οι λάμπες «οικονομίας» 
κά κοντέινερ ασφαλείας, µε τρένα και ειδικά φορτηγά. 

Το ζήτημα τού κόστους ενός µέρους τής ανακύκλωσης των Σ.Λ.Φ. έχει και άλλες παραμέτρους 
που αγνοούν οι καταναλωτές. Με στόχο να ξεκαθαρίσει κάπως το ζήτηµα επικοινώνησα το 2009 
µε την εταιρεία Ρογεςο,”) υπεύθυνη για τη µεταφορά των λαμπτήρων εκτός Ελλάδας µε τελικό 
προορισµότις εγκαταστάσειςτής βιομηχανίας ανακὐκλωσήςτους. στοβέλγιο. Τέθηκαν µέσω ηλε- 
κτρονικής αλληλογραφίας τέσσερα ερωτήµατα και δόθηκαν οι εξής απαντήσεις από την υπεύθυ- 
νη ΜαΓΚκαῖίπο και Επικοινωνίας κ. Νόρα Μιχαλολιάκου: 


Ερ. Οιλαµμπτήρες υδραργύρου που μεταφέρετε στην Ε.Ε. για ανακύκλωση σε τι αναλογία είναι 
οι παλαιάς τεχνολογίας και αντίστοιχα οι νέας τεχνολογίας; 

Απ.: Δεν υπάρχουν στοιχεία για τον καταµερισµό των λαμπτήρων σε νέας και παλιάς τεχνολογίας. 
Καθώς οτρόπος ανακύκλωσήςτους δεν εξαρτάται από την σύγχρονη ή µη κατασκευή τους, δε διαχω- 
ρίζονται µε αυτό το κριτήριο. 

Ερ. Μετι είδους μεταφορικό µέσο μεταφέρονται; 

Απ.: Οιλαμπτήρες μεταφέρονται εντός 40’ [γοἱσηῖ «οπἰαἰπει, µε συνδυασμό οδικής (µε φορτηγό) και 
θαλάσσιας μεταφοράς. 

Ερ.: Κάθε πότε μεταφέρονται και σετι βάρος; 

Απ.: Ίο κάθε «οπἰαἰπαί μεταφέρει περίπου 7 τόνους λαμπτήρων. (Πα την συνολική ποσότητα που 
συγκεντρώθηκε το 2008 και για στοιχεία τού 2009, θα πρέπει να απευθυνθείτε στην Ανακύκλωση 
Συσκευών Α.Ε.) 

Ερ. Πόσο ασφαλής είναι η µεταφορά; Υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος και διαρροής τού υδραρ- 
γύρου στο περιβάλλον; 

Απ.: Οι λαμπτήρες συσκευάζονται εντός κλειστών συσκευασιών και µέσα σε μεταλλικό [οὶσηί 
εοηίαἰἴπεί. Είναι ο ενδεδειγµένος και ασφαλής τρόπος συσκευασίας, σύµφωνα µετους κώδικες οδικής 
και θαλάσσιας μεταφοράς (ΑΒΒ και ΙΜΙ(α). Ο κίνδυνος ατυχήµατος είναι πάντα υπαρκτός αλλά µετις 
διαδικασίες που τηρούµμε περιορίζουµε στο ελάχιστο, στο βαθµό που είναι δυνατόν, τις πιθανότητες 
για τέτοιο ενδεχόμενο, ενώ είναι εξαιρετικά απίθανη η διαρροή των επικίνδυνων συστατικών προς το 
περιβάλλον και κατά συνέπεια η µόλυνση αυτού. 


Οι απαντήσεις μιλούν από µόνεςτους. Αν και οι προσπάθειες τής εταιρείας για τη λήψη κάθε µέ- 
τρου προφύλαξης τού περιβάλλοντος υποθέτουμµε ότι είναι οι καλύτερες, οι 7τόνοι λαµπτήρων 
που βρίσκονται σε κάθε ένα από τα 40 κοντέινερ δημιουργούν προβληματισμό για την πε- 
ρίπτωση κάποιου ατυχήματος και τη διαφυγή αυτού τού τεράστιου φορτίου στη θάλασσα ή 
στην ξηρά. 

Εκτός τής ρύπανσης τού περιβάλλοντος που είναι δυνατό να συμβεί σε τεράστια έκταση, έχου- 
µε το υπαρκτό ενδεχόμενο ατυχημάτων από πλήθος άλλων παραγόντων που θα προκαλέσουν 
πιθανώς και την απώλεια ανθρώπων. Σε σχετική έκδοση τού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας 
στην Εργασία ειδικευµένοι επιστήμονες σημειώνουν ότι «οι κίνδυνοι για την ασφάλεια και την 
υγεία των εργαζομένων στα λιμάνια είναι πάρα πολλοί ακατάλληλη φόρτωση ή στοιβασία που είναι 
δυνατό να οδηγήσει σε ανατροπή εμπορεύµατος κιβωτίων πολλών τόνων, πτώσεις αντικειμένων ή υλι- 
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κών, τραυματισμοί από κινούμενες γέφυρες, επικίνδυνες ή ολισθηρές σκάλες στα αμπάρια των πλοίων, 
σκόνες ή επικίνδυνες ατμόσφαιρες που προκαλούν εκρήξεις ή ασφυξία, υψηλά επίπεδα θορύβου και 
δονήσεων, και μειωμένα επίπεδα φωτισμού». 

Ὑφίσταται επίσης το υπαρκτό ενδεχόμενο µερικής ή ολικής καταστροφής κάποιου ή κάποιων 
εργοστασίων παραγωγής ή ανακύκλωσης των λαμπτήρων «οικονοµίας». Ούτε αυτή η παράµε- 
τρος υπολογίζεται στο σακουλάκιτων υπολογισμών που βγάζουν φιλικότερους προςτο περιβάλ- 
λοντουςΣ.Λ.Φ. 

Επιπλέον αυτών έχουµε γεγονότα που ήδη συνέβησαν καιθα συμβαίνουν µε μαθηματική βεβαι- 
ότητα, όπως είναι καταστροφή εκατοντάδων χιλιάδων λαμπτήρων «οικονοµίας» από φυσικές κα- 
ταστροφές, µε την επακόλουθη ασύλληπτη ρύπανση στο περιβάλλον και τις βλάβες στην υγεία 
των ανθρώπων. Ούτε αυτό το υπαρκτό γεγονός έχει εισαχθεί σε κάποιο σακουλάκι, χωρίς να υπο- 
λογίζουµε εν τέλει ότιη απόσυρση ή απαλλαγή τού περιβάλλοντος από τέτοιου είδους ρύπανση 
είναι σχεδόν αδύνατη. 


Η µεταφοράτους καιτο περιβαλλοντικό κόστος 


Έρευνα τού 2009 δείχνει ότιτα εκατό χιλιάδες εμπορικά πλοία που βρίσκονται στις κλειστές θά- 
λασσες και στους ωκεανούς τού πλανήτη, εκπέµπουν σχεδόν το µισό τής ρύπανσης µε µικροσω- 
µατίδια, από την παγκόσμια κυκλοφορία των 600 εκατομμυρίων αυτοκινήτων. 

Επειδή τα περισσότερα πλοία βρίσκονται στα διεθνή ύδατατο φαινόμενο αυτήςτης απίστευτης 
ρύπανσης δεν είχε επισημανθεί έως τώρα. 

Ο καθηγητής | εκ εργάστηκε µαζί µε τον απες (οΓραῖϊ από το Πανεπιστήµιο τού Ὠειἱαννα(θ 
για σχετική έρευνα.’ Ο δεύτερος βρήκε ότι οι εκροές των πλοίων εκτός από το κλίµα δηµιουρ- 
γούν σοβαρά προβλήµατα υγείας σε κατοίκους παραθαλάσσιων περιοχών, ακόµα και πρόωρους 
θανάτους! 

Τα επικίνδυνα μικροσωµατίδια που στέλνονται στον αέρα έχουν συντροφιά διοξείδιο τού άν- 
θρακα, αιθάλη, και θείο. Όταν πέφτουν στο έδαφος τα μαύρα µικροσωμµατίδια, διευκρινίζει ο κα- 
θηγητής (οιραἴῖ, επιταχύνουν το λιώσιμο τού χιονιού στους πόλους. Εάν αλληλεπιδράσουν µε 
τους υδρατμούς τής ατμόσφαιρας, τότε παράγουν σύννεφα που διατηρούνται µεγαλύτερο χρό- 
νο, ενώ επιπλέον απορροφούν ενέργεια και θερμότητα επηρεάζοντας το κλίμα. 

Στο παρελθόν, αλλά και σήµερα, πολλά πλοία µε σημαίες ευκαιρίας προκαλούν τη µεγαλύτερη 
ρύπανση στο περιβάλλον, επειδή καίνε το χειρότερο καύσιμο, δηλαδή τον πάτο τού βαρελιού, 
ενώ ταυτόχρονα συνιστούν σοβαρό κίνδυνο για τη ναυσιπλοΐα και τους ναυτικούς. 

Ο καθηγητής |. αεΚ σημειώνει, ότι η εργασία τους αποκάλυψε πως τα πλοία είναι µέγιστοι ρυ- 
παντές και για την αντιμετώπιση τής κατάστασης απαιτείται νέα νοµοθεσία. Απλά να σημειώσω 
εδώ ότι όλοι οι λαμπτήρες «οικονοµίας» μεταφέρονται αποκλειστικά µε πλοία από την Κίνα προς 
Ευρώπη, Αφρική, Αυστραλία, Βόρεια και Νότια Αμερική, µε την Κίνα να βρίσκεται επικεφαλής 
των μεγαλύτερων ρυπαντών τού πλανήτη εκλύοντας στο περιβάλλον µόνο από το ἐδαφός της 
το γύρω στο 30960 επί τού συνόλου τής ρύπανσης που προέρχεται από διοξείδιο τού άνθρακα.ὃ 

Στην περίπτωση μεταφοράς των Σ.Λ.Φ. µετρένα, έχουµε µια ακόµα µεγάλη περιβαλλοντική επι- 


27. Ππρ://νννν/.αὓς πεί .αι/πενύς/ςίογίες/2009/03/09/2511482 Πίπι 
28. ΠΙ:/εάσατ]το.εο.ειΙΓορα.ει/ΟΟ2ΚΕΡΟΚΤΖΟΙ2 .ρά[ Έρευνα τής Ε.Ε., Οι επόμενοι µε τη σειρά ουπαντές είναι: ΗΠΑ 1656. η Ε.Ε. των 27 
1150. Ινδία 670. Ῥωσία 550 και Ιαπωνία 450. 
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Ἐνεργειοφάγα «τέρατα» οι λάμπες «οικονομίας» 
βάρυνση. Σχετική έρευνα έδειξε ότι αυτό το μεταφορικά µέσο είναι περισσότερο ρυπαρό περι- 
βαλλοντικά ακόµα και από τα αεροπλάνα, εάν συνυπολογισθούν οι ρύποι από τα συστήµατα 
υποδοµής που υποστηρίζουν το έργοτους. 

Στην περίπτωση μεταφοράς των «οικονοµικών» µε φορτηγά αυτοκίνητα παραθέτωτα αποτελέ- 
σµατα τής έρευνας που διεξήχθη για λογαριασμό 50 ευρωπαϊκών οικολογικών οργανώσεων, η 
οποία έδειξε ότι στα βαρέα οχήματα αντιστοιχείτο 2306των εκπομπών διοξειδίου τού άνθρακα 
όταν το µερίδιό τους στο συνολικό αριθµό των οχημάτων δεν ξεπερνάτο 796.39) 

Έχουμε λοιπόν, εκτός των παραμέτρων αυξηµένου κόστους παραγωγής των Σ.Λ.Φ. και ταξιδά- 
κια «αναψυχής» για ανακύὐκλωσή τους στο Βέλγιο, µε πλοία, τρένα και φορτηγά αυτοκίνητα, και 
µεταφορά τους µε βαρέα φορτηγά από κάθε σηµείο τής Ελλάδα, αλλά και κάθε σηµείο τής Γης 
για να συγκεντρωθούν στα κέντρα ανακύκλωσης, αλλά στη συνέχεια έχουµε και αποστολή τού 
άκρως επικίνδυνου υδραργύρου µε πλοία πίσω στην Κίνα και Ινδία, ένα γεγονός που αυξάνει 
αναμφίβολα την εκροή αερίων τού θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα και δημιουργεί προβλήµατα 
υγείας στους ανθρώπους, το οποίο δεν συνυπολογίζεται στις εξισώσεις που μπαίνουν στο σακου- 
λάκι υπολογισμών από το οποίο εξάγονται µε µαγικό τρόπο λαγοί µε πετραχήλια, τα οποία λένε 
ψιθυριστά ότι οιλάµπες «εξοικονόμησης» εἰναιλιγότερο ρυπαροί γιατο περιβάλλον από τους λα- 
µπτήρες πυράκτωσης. 


Συμπέρασμα 


Το συμπέρασμα εξ όσων δεδοµένων υπάρχουν διαθέσιµα έως σήµερα (2013) είναι ότι δεν έχει 
εξαχθείτο σαφές ενεργειακό αποτύπωμα ενός λαμπτήρα «οικονοµίας». Εάν είναι ακριβές ότιτο 
ενεργειακό αποτύπωμα ενός πλαστικού μπουκαλιού νερού ισούται µετο ενεργειακό ισοδύναμο 
32 έως 54 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου! ἑθτότε γίνεται Ηλίου φαεινότερο ότιτο ενεργεια- 
κό αποτύπωμα ενός µόνο λαμπτήρα «οικονοµίας είναι πολλαπλάσιο. Επίσης δεν είναι σαφές εάν 
είναι μεγαλύτερο ή µικρότεροτο συνολικό ενεργειακό αποτύπωμα ενός λαμπτήρα πυράκτωσης 
συγκρινόµενο µε αυτό ενός λαμπτήρα «εξοικονόμησης». 

Το ζήτημα έχειτεράστιες προεκτάσεις στην υγεία των Ευρωπαίων πολιτών, στο περιβάλλον και 
την πραγματική οικονομία. Γι αυτό ελπίζω ότι δεν θα είµαστε αφελείς - εµείς οι καταναλωτές - αν 
απαιτούσαµε να ζητηθεί από την Κομισιόν ή κάθε άλλον που έχειτις κατάλληλες γνώσεις καιτην 
οικονομική δυνατότητα, η οργάνωση και διεξαγωγή αντικειµενικότερης μελέτης, ώστε να συ- 
µπεριλάβει όλα τα μεγέθη καιτις παραμέτρους που είτε έχουν παραλειφθεί είτε έχουν εισαχθεί 
αλλοιωμένες, ενώ θα έπρεπε να υπάρχειτο βασικό δημοκρατικό δικαίωμα, δηλαδή η ελευθερία 
επιλογής των Φώτων που θα φωτίζουντις σκοτεινές στιγμές τής ζωής µας. 


29 "Τα Νέα”, 1.1.2009, σελ.: 16/44 - “Αιίονεα”. 
30 Π{ερ://νηννν/.Ηνοδείεποςε.οοπι/οηνΙτοηπιοπί/090318-0οί]εά- νγαίεΓ-επείΒΥ.Πίπιἱ 
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Τα καρτέλπου «έσβησαν» τον 


λαμπτήρα πυράκτωσης 


Στην αριστερή φωτογραφία ο Μαθουσάλας λαμπτήρας πυράκτωσης, παραμένει αναμµένος 

για 118 χρόνια εντός τής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στην κωμόπολη τού Λίβερμορ, στην πε- 

ριοχή τού Σαν Φρανσίσκο τής Καλιφόρνιας. Φτιάχτηκε το 1901 και ανάβει από τότε µε ελάχι- 
στες διακοπές. Στη δεξιά φωτογραφία ο Έντισον µετον πρώτο λαμπτήρατου. 


Στις αρχές τού 20ού αιώνα ο στόχος των παραγωγών λαμπτήρων πυράκτωσης ήταν η αύξηση 
στη διάρκεια ζωήςτους. Οι πρώτες λάμπες τού Έντισον είχαν διάρκεια ζωής 1.500 ώρες και στις 
αρχές τού 20ού αιώνα η χρήση τους είχε αυξηθεί στις 2.500 ώρες. 

Αλλά οι επικεφαλής των εταιρειών παραγωγής που πωλούσαν λαμπτήρες ήθελαν περισσότε- 
ρα κέρδη. Η µόνη λύση ήταν η µείωση διάρκειας ζωήςτουςγια να αναγκάζονται οι καταναλωτές 
να αγοράζουν περισσότερους. Αυτή τη Φφαεινή ιδέα (ανάλογη µε τη σηµερινή των «πράσινων» 
λαμπτήρων) σκέφτηκαν και υλοποίησαν κάποιοι «κύριοι», θιασώτες τού ασύδοτου καπιταλι- 
σμού ιδρύοντας την Ίη Ιανουαρίου 2015 το «Καρτέλ Φοίβος».Ὀ) 

Δείχνει απίστευτο ένα τόσο καθημερινό και ταπεινό προϊόν, όπως η λάμπα πυράκτωσης, να 
συνδέεται µε µια πρωτοφανή οικονομική και ιστορική αθλιότητα. Την κρυφή δράση ενός καρ- 
τέλ, δηλαδή κερδοσκοπικών εταιρειών που ὅρουν παρασκηνιακά, ρυθµίζοντας τις τάσεις τής 
παγκόσμιας οικονοµίας και καθορίζοντας βίαια αλλά αόρατα την ευημερία και την ποιότητα 
ζωής των πολιτών τού πλανήτη. 

Τα καρτέλ συνιστούν τη δράση τού απολύτως ωμού, ανελέητου και παράφρονα καπιταλισμού 
τού παρασκηνίου. Την εκτός νόµου ὁραστηριότητα αφρόνων κερδοσκόπων, που έχουν σκοπό 


(4) Ῥποεδιις οατίε| - Πίίρ5://επ.ννΙκιρεάϊα.ο{σ/ννϊΚΙ/Ρποεῦας οατίαΙ 
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Τα καρτέλ που «έσβησαν» τον λαμπτήρα πυράκτωσης 


Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΚΑΡΤΕΛ΄ΦΟΙΒΟΣ” 
[ μι Ῥοςθαες . ] 
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..905 Ρατεπι αατεσπιεηῖς 


Πολύπλοκο κι εντυπωσιακό το διάγραµµα τής δοµής τού καρτέλ Φοίβος. Από το βιβλίο 
«(αγί6| ἱη Αςϊίοη» των «Θο/06 δίοςκίπ και ΜΥίοη ΝΝαϊΚκίης. Το ίδιο σχεδιάγραμμα βρίσκε- 
ται επίσης στην πολύ καλή έρευνα - µελέτη «Τῃ6 Ιπεαπαεςςεηίΐ [ απιρ (αγί6| αηαά Εεοποπηἰς 
Να{ίοηᾶΙίσΠ» τής Μαίία Ηἰάνεο(. 
Πιίρ:/ΆΝνννν.εΩϱΗ8.οΓΟ/6ΡΠΔ20ΟΟ7/ρα{/Ηἰανεο!.ρα{ 

τους την κυριαρχία στην αγορά, την οικονομική ή φυσική εξόντωση των αντιπάλων τους, την 
πλήρη επικράτηση των προϊόντων τους, και σε ορισμένες περιπτώσεις δολοφονίες ή και βίαιη 
αλλαγή κυβερνήσεων όταν αντιτίθενται στις επιδιώξειςτους. 

Είναι γεγονός ότι τα πρώτα καρτέλ που ιδρύθηκαν ήταν τύποις νόµιµα. Αυτό συνέβη στην 
Αγγλία τού 13ου αιώνα καιτο χαρακτηριστικό ήταν ότι συνεργάστηκαν για την ἱδρυσή τους µε- 
ρικοί διεφθαρμµένοι δικαστές µαζί µε δικηγόρους. 

Στην εξαιρετική έρευνα τού |ο5θρῃ Ηαιήποίοη, «Πώς λειτουργούν τα καρτέλ», η οποία αφο- 
ρά υποθέσεις που ήρθαν στην επιφάνεια στην Ε.Ε. µόνο μεταξύ των ετών 2000 έως 2004 περι- 
γράφεται η δράση των πλέον απίθανων ειδών που οι παραγωγοί τους τα χειραγώγησαν µέσω 
καρτέλ. 

Για παράδειγµα µέσα σε 4 χρόνια έδρασαν τα καρτέλτων σωλήνων θέρµανσης, τού αντιγραφι- 
κού χαρτιού, τού κιτρικού οξέως (πασίγνωστο συντηρητικό τροφίμων), των εκρηκτικών εµπο- 
ρικής χρήσης, των σωλήνων χαλκού, των ηλεκτρικών και μηχανικών προϊόντων άνθρακα, των 
σπάνιας τέχνης ειδών που βγαίνουν σε πλειστηριασμούς(Ώ, τής σόδας, των βιταμινών κ.λπ. 
κ.λπ.Ὀ) 

Η παράνομη δράση και δηµιουργία τού καρτέλ Φοίβος αποτελεί ιστορική πρωτοπορία στο 
χώρο τού εκτός νόµου καπιταλισμού, επειδή ήταν το πρώτοπου η ὁράσητου είχεπλήρη επιτυ- 


(2) ΤΠε (ατί6Ι - ΓΑννγοῖς απά ΤΠεϊΓ Νίπε Μασίς ΤηοΚκς”., Ὁγ Έναη /ΠΠίοπ. Ηενννίοκ Ρίγ Τ{ἀ, 1998 (οη ρ8ρε 26). 
(ϐ) Πον Ώο Οαπίεὶς Ορεταίε7 Ὁν 1οδερΏ Ε.. Ηαπηησίοη, 4. - Ώερατίπιεηί οἳ Εεοποπηίςς 1ομης ΗορΚίης ὈπίνειςΙίγ. πουν’ ΡαδΗςμεις Ἱπς. 2006. 
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Τα καρτέλ που «έσβησαν» τον λαμπτήρα πυράκτωσης 


ΑΝΙΝΝΙΕ 
ο ΒΕΣΤ ΕΠΙ 
' ΗΜΤΕΙΕ ΜΑΤΙΑ 


Η (οσίπια Γαηπο/[ζει, µετά τρία χρόνια έρευνας σκη- 
νοθέτησε το αποκαλυπτικό ντοκιμαντέρ «Η συνωµο- 
σία τού λαμπτήρα», το οποίο τιμήθηκε µετο Πρώτο 
Διεθνές Βραβείο στο Ε(Ο Εες!ἰναι τού Οκτωβρίου τού 
2012. Η σκηνοθέτης είναι άτομο ταλαντούχο µε βαθιές 
γνώσεις στις θετικές επιστήµες, στην ιστορία και την 
οικολογία. Έχει τιμηθεί επίσης µε το βραβείο δηµοσιο- 
γραφίας (/οιΙΓΠΔΙίσΠι ΡΠίΖ6 οἱ ἴῃθ ΑπΠοιο-(αθ/ΠΊᾶη 5οςἱθίγ, 
το 1993) και μεταξύ των φιλµπου έχει σκηνοθετήσει 
είναι: 

«βα-Βιίιαίπο Βεηίη» ((Παηη6εΙ 4, ὐ.Κ., 1992,.). 
«(άΕΙΓΠΙΔΗΥ |ησίάς Ου (ΒΒ6Ε, υ.Κ./ΥΙΕ, ΕΙπίαπαά, 2001. 
«ΙΓβιββίςη (οι[α 5ρθᾶΚ» (ΤΝΕ, οραἱη, 2003, για το οποίο 
βραβεύτηκε από τον οργανισμό «ΕΚοϊορῄΙη)» και στο 
«ίθεη Ψἱσίοη ΕΙΙΠΙ Εθ5ΐἱνα[»). 

Και «ΕἰδείΓγοπίς Απιηθσία», (ΤΝΕ, δραἱηπ, 2006). 


χία ανοίγοντας το ὀρόμο και διδάσκοντας τα αμέτρητα άλλα καρτέλ που θα ιδρύονταν. Σκοπό 
είχε τον έλεγχο τής παραγωγής, τον έλεγχο τής αγοράς, την εκμηδένιση των ανταγωνιστών και 
την καθήλωση τής διάρκειας ζωής των λαμπτήρων πυράκτωσης στις 1.000 ώρες, δηλαδή µια 
τακτική που µε το καρτέλ Φοίβος πρωτοεμφανίστηκε στην ιστορία και αποδίδεται µε την έκ- 
φραση «προγραμματισμένη βραχυβιότητα». 

Δείχνει τεχνικά απίστευτο το γεγονός ότι µετά τον λαμπτήρα τού Ἐντισον οι παραγωγοί είχαν 
κατορθώσει στις αρχές τού 20ού αιώνα να ανεβάσουν τη διάρκεια ζωής λαμπτήρων στις 2.500 
ώρες µε δεδομένη την τότε σχεδόν πρωτόγονη γνώσητής φυσικής σε συνδυασμό µετην ατελή 
τεχνολογία. 

Γι αυτό το λόγο σήµερα, (µετά έναν αιώνα δηλαδή), είναι προκλητικό και ταυτόχρονα απο- 
καλυπτικό το γεγονός ότι έχει παραμείνει καθηλωμµένη η διάρκεια ζωής τού λαμπτήρα πυρά- 
κτωσης στις 1.000 ώρες, ενώ ταυτόχρονα καταπνίγεται κάθε άλλη προσπάθεια δημιουργίας 
λαμπτήρα πυράκτωσης µε µεγαλύτερη διάρκεια ζωής και καλύτερες περιβαλλοντικές προδια- 
γραφές, όπως ακριβώς έγινετο 2007 µετον λαμπτήρα πυράκτωσηςπου σχεδίασε η πολυεθνική 
(6ησεΓα| Εἰδςίπίς! 

Ολαμπτήρας πυράκτωσηςτής «Ε, ὀπωςθριαµβικά ανακοίνωνε η ίδια η πολυεθνική θα είχε δι- 
άρκεια ζωής 4.000 ώρες και επιπλέον θα ήταν κατά πολύ αποδοτικότερος στην ένταση καιποιό- 
τητα φωτισμού από τους λαμπτήρες «οικονοµίας»! Φυσικά οι σχεδιασµοί θάφτηκαν, (μπορούμε 
να υποθέσουµειτις αιτίες...) και η ἄΕ πρόσφερε στους καταναλωτές µπόλικο σανό ὡς δικαιολο- 
γίες για τον αιφνίδιο θάνατο αυτού τού έξοχου λαμπτήρα. 

Ωστόσο, πριν από το σκάνδαλο ταφής αυτού τού απολύτως οικολογικού λαμπτήρα πυράκτω- 
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2.500 ΩΡΕΣ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΜΙΑΣ ΛΑΜΠΑΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣΤΟ 1911! ΑΠΟ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 


ΦΙ ΛΜΡΗΛΛΕ 


ΕΙΙΑΜΕΝΤΟ ΜΕΤΑΙ 50 
Τιρος σογγίιπῖδη, Ες  λ 3158 


Πα σίσσι σένα μήνς 


βηγυβιεακία παγεπσείς 
ΡΟΗ Ίσσα {ος µογ Εμ, 


| ο Εἠσγίσας ή ΒἰβπσΕ ΡΒΙΒΒΕ. 


[λ υ[Η 


ΟΕΙΩΝΑΣ: 
ἓν ΠΕΙ πμ ἐς ή! ο ὁ 
μι ΜΙΕΙ --Επαζόι, Ἱ. 


πνσεκα ες Η ωρα ΈενηΣ ἠῥωμμΣ: ΕΙ μαμα της ΕΤΕ: αμ ΕΕΣ Τον Ἑ) πα. 


μόνα ΙΟ πω 


Στο κάτω µέρος δύο από τα έγγραφα ντο- 
κουµέντα τού καρτέλ Φοίβος. Δείχνουν την 
προσπάθεια εξαπάτησης των καταναλω- 
τών µέσω τής µείωσης των ωρών ζωήςτων 
λαμπτήρων πυράκτωσης. Αριστερά, τρία 
ντοκουμέντα δείχνουν την εξέλιξη (προς 
τα κάτω) διάρκειας ζωής των λαμπτήρων 
πυράκτωσης. 


ΕΚΙΓΒΛΙ, ΗΤΕΟΤΗΤΟ σορρκ. 


Ἡο]α Ῥασκ 
σ]οτο]απᾶ, Όμ]ο 


Ῥοοσπδος 22, 1922 


Ἱτ. Τουίς Ῥοσοα 

Ὅμηρ- 861 Ίδπρ Ἡστκο Ίπο. 
95 ἘπμηϊἩη Άτεπυς 
Μεπατχκ, Ἡ. 7. 


ἅτ. Α. π. ἄαρῖ 

ὉἩ1σοαμο Ἱηἱαέμτο Ίαπρ ΧοτκΒ 
1506 ποτῖη Ὁράεη Ἅτοπιας 
Όμασβμο, Τ1Τ, 


επ ε]οποπε 
Ίπ «οΠ{ΟΤΩΙΤΥ ἨἩ1 Τη οως Ῥγβοῖ]σα οἳ ποξ]ζγίπα γοι ο{ ο. Ψς 


Ῥεπά1ηα οἨβηρες 1η 6µΣς Ίααπρ Ῥτοάμοξ, πο Ἔτα ΟΑ111ΠΑ τσ 
Ὑουτ ΑτιοπΈ]οη Ὢ ομβηρο πἩΙοἩ ας Ῥέοῃ αβρεοτοἁτ- 


Ἱ. με ἀαθίπῃ 11Γο οἳ ἴμο 2350 1Αρ Ῥμ5 Ῥθεῃ. οἨαηροά Γ 
300 ἘῬδος {δ 200 Ἄομτα, πο «Ἠαηρο Ἔρ ἕακο Ἑττοσε αν 866 
παπυτασξυχ πα ασ 1 Ἠ ελεος ΙΙ Ῥοχασι. Τε τς Ἠπάεσαεοσα Ίμαι 
πς Ῥασγ{σδιν ος σιμον αηπουποοποῃἑ 411 ὂο παᾶς οἳ ἴμο οἨδηρο 


Ύοχν ἵτα]γ 


ΒΑΙΕ 6. Ηύι 


Τμ]ε 19 Ὢ Ίχυς απά ἁεεαταιο οοΡγ.. 
η ΡΑ ο 
6) 


ακς 


ο -] Τ ο η - - ττμ-τ ζην ε-εα---πα 
σερ 1.8 ϱο8 κα. πάπα Πμασαπέηη Της, ππος Ἱα οσα 
ναρε πα Ἡ | ο πια Πποπηκτ το με στα | 

; | 


ππευιεαταν - 


τες απεπτα ες οἳ ἄππσα Έτ Βατ] ῃ 
εἰκπη πα ἔτι πραπς μα. ω ἁκώγαεςοἲ, ΕἰΣ- 
] η σή αἲ΄ πεταραα στ αάλανα παπα Ὕπεπ 
-ᾗ Εβῶῶι Μκρατε | 
Επι κο Ἰωθας: 1 ο πι πι ἡμα [ή Ἑξικκί 
πεσπι τή στ πο μμ ο... 


εκας ορ πππκὸ ει ετισα. πο πει 


«βτε]. Εωταπίκ σπα. 
Γα Παζ από πια ατα εξ ΕΙΕΓτσηὰ 

αμππσαττητ Ίπι πα 5 Επι γα ων σιπ  ὥπαπο τες 

ο Ἡ 

επ απ ακε Πεκ. υπ Πού πώπρά ἔπε αΕπεα 


| 
πριμ ων ὥς η. πιγᾶ στά Έτ ντ ἡπαγπεν 
Ἔβεα κ ο) ἄπναγα πα ο κα ἁΈεεοι Ἱιραετας 
πήπαυκεα. Ἶπ εξ οΈπατ απταΈγΊπα, Ἀτθεμη Επ 

απο 1 ΕΕ Ένα τπτ πππ ἓς Μαρενμεεᾶ Γη η 
ο ο ο ο ο... | 
στη 11ο εκ εσπά1 άπηπι τν γαλ τα ων | 


Γι ο Ἡ 


πεπεπὸς, ἀπ απ, 
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σης, πρώτο στην αξιολόγηση έρχεται εκείνο το γεγονός που έµεινε στην ιστορία µε το όνοµα 
«Καρτέλ Φοίβος ή «Καρτέλτού Λαμπτήρο». 

Η ιστορία έχει δείξει ότιτα καρτέλ οργανώνονται, δημιουργούνται και διαλύονται συνεχώς µε 
τους καταναλωτές να πληροφορούνται πολύ λίγα από αυτό τον σκοτεινό και βρομερό οικονο- 
µικό χορότους,που είναι στην ουσία ένα είδος καπιταλιστικής µαφίας, που συνωµοτεί σεβάρος 
τής δηµόσιας ευημερίας. 

Από τότε, δηλαδή το 2025, όταν ιδρύθηκε το καρτέλ Φοίβος από λιμασμένα για περισσότε- 
ρο χρήμα ανθρωπάκια, έχουν ιδρυθεί αμέτρητα άλλα καρτέλ. Ελάχιστα έχουν αποκαλυφτεί και 
αυτό αναγκάζειτους ερευνητές του πεδίου των καρτέλ να υποστηρίζουν ότιγνωρίζουµε µόνο 
την κορυφή τού παγόβουνου! 

Σχετικά πρόσφατα, το 2012, η Ε.Ε. επέβαλε τεράστιο πρόστιµο, 1,47 δις ευρώ στις εταιρείες 
ΕΠ[ἰρς, 5ΔΠΙςΙΠΟ, |(α και 3 ακόµα πολυεθνικές οι οποίες είχαν τη χειρότερη και αποδοτικότερη, 
όπως την περιέγραψε η Ε.Ε. προσπάθεια χειραγώγησης των καταναλωτών γιατις οθόνες τηλε- 
οράσεων και ηλεκτρονικών υπολογιστών.Ώ Το κωμικοτραγικό τής ιστορίας είναι ότι οι εκπρό- 
σωποι των «καρτελίστας. συνεδρίαζαν σε συναντήσεις που τις βάφτιζαν πράσινες, για να ορ- 
γανώσουν την εγκληματική ὁράσητους, όπως ακριβώς «πράσινες ονομάστηκαν και οιλάμπες 
«οικονομίας». 

Ένα άλλοτεράστιο πρόστιμο ύψους 1,38 δις ευρώ επιβλήθηκετο 2008 από την Ε.Ε. στο καρτέλ 
τής χρήσης γυαλιού στα αυτοκίνητα.Το µεγαλύτερο πρόστιµο στην ιστορία των καρτέλ ύψους 
2,093 δισεκατομμυρίων ευρώ επιβλήθηκε σε τέσσερις κολοσσούς τής αυτοκινητοβιομµηχανίας 
στον κλάδο των φορτηγών, επειδή είχαν συμφωνήσει γιατον καθορισμό τής τιµής των οχηµά- 
τωντους.Ώ) 

Πρόστιμα-μαμούθ, τα οποία ξεπερνούν τα 2,5 δις δολάρια (1,93 δις ευρώ), κατέβαλαν και δύο 
από τις μεγαλύτερες τράπεζες της Βρετανίας στις αμερικανικές εποπτικές Αρχές για ξέπλυµα 
χρήματος εμπόρων ναρκωτικών και τρομοκρατών και για συναλλαγές µε κράτη που οι ΗΠΑ και 
οι σύμμµαχοίτους κατηγορούν ότι στηρίζουν την τρομοκρατία. 

Ακόμα και στην Ελλάδα έχουν ὁράσει κάθε είδους καρτέλ, συναποτελώντας ένα είδος παρά- 
νοµου, άγριου και ανήθικου καπιταλισμού µε τα αποκαλυπτόµενα να αποτελούν µόνο την κο- 
ρυφή τού παγόβουνου. Μεταξύ άλλων είκχαµετο καρτέλ τού γάλακτος,των τραπεζών και άλλων 
«κοινωφελών» κερδοσκοπικών σχηματισμών, ὀπωςτού κοτόπουλου καιτού καρτέλτων κατα- 
σκευαστικών εταιρειών.Ὀ) 

Η ισχύς καιτα κέρδη που προσφέρει η οργάνωση τού καπιταλισμού µέσω των καρτέλ είναιτέ- 
τοια που αποτέλεσαν μαγνήτη για τους δολοφόνους καιτον βούρκο τού υποκόσµου των ναρ- 
κωτικών. Το 2006 ως νεοεκλεγείς ο τότε πρόεδρος τού Μεξικού Φελίπε Καλντερόν κήρυξε τον 
πόλεμο στο περιβόητο καρτέλ των ναρκωτικών. Έξι χρόνια µετά την έναρξη τού πολέμου η 
µάχη εναντίον του δεν έφερε κανένα αποτέλεσµα εκτός από την απώλεια ζωής 95.632 ατόμων 
κατά την περίοδο 2007-2001.Ταυτόχρονα οι εξαφανισµένοι ανήλθαν στο ένα εκατομμύριο και 

(4) ΕΙ Ἱπιροςεςτεσοτά 1 47 Ὀ1οπ ειτο οατίεἰ Ηπο οἡ ΡΠΙΗρς5.5 οίποις. Βυὺ Εοο Υαπ (Πεε - Κειίεις. 12.95.2012. - Πρ:/ΗΠ.τοιίετς οοπι/αΠΙοἱο/2012/12/05/ 
ει-οατίε]-οτί-ΙάΠΝΡΕΕδΒ4ΟΟΚ20121205 

(6) «“Καμπάνες” 2.93 δισ. από Ε .Ε.για καρτέλ στα μεγάλα φορτηγά» - Περ://Μνόνν Καιπιογίπ].στ/δ68δ61 6/αγίῖςΙε/οἰκοποπιία/άϊεδπῃις-οἰκοποπιία/ 
Καππραπες-293-4ἱ9--αρο-ες-σἰη-Κατίο]-εἴη-πιεσα]α-[οπίησα 

(6) Πιρ://ν ήν (ονίπια.στ/μπαποε/αΓΠο]ε/ α1ά-4 72507 


(0) "Πρόστιμα 82 εκατ. σε 4 κατασκευαστικές επέβαλε η Επ. Ανταγωνισμού” τῆς Ευγενίας Τζώρτζη - Περ://Μνήνν Καιπιογίπ{,στ/θθΟ770/ 
ατης|α/οἴκοποπιία/εΙ]ΠπΙΚ-οἰκοποπιία/ργοςίπ]α-δ2-εΚαί-εο-4-- ΚαίαςκεγαςίίΚες-ερεναίο--Π-ερ-απίασν/πΙςΠΙοΥ 
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οι πολίτες που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους έφτασαν το 1,5 εκατομμύριο. 

Το καρτέλ των ναρκωτικών έχει σπείρει παντού τον τρόμο µε ποικίλες µεθόδους. Μεταξύ αυ- 
τών προτιµάτη ρίψη ακέφαλων πτωμάτων στους δρόμους πόλεων τού Μεξικού. Περίπου 8.000 
από αυτά τα πτώματα δεν έχουν αναγνωρισθεί.ὃ Ταυτόχρονα, όπως έδειξαν έρευνες στις ΗΠΑ, 
έχουν «συνεργασθεῦ µετο καρτέλτράπεζες κολοσσοί, όπως η Η5ΒΕ, µε αποτέλεσµατο καρτέλ 
να «ξεπλύνευ µέρος των αμύθητων κερδώντου. 

Στην περίπτωση τού καρτέλπου καθόρισετη πορεία τής λάµπας πυράκτωσης δεν έχουν γίνει 
γνωστά παρόμοια θλιβερά γεγονότα, ή πραξικοπήματα, όπως συνέβησαν µε καρτέλ ναρκωτι- 
κών, όπλων και πετρελαίου ή µετις εξαγορές κυβερνητικών αξιωματούχων σε πλείστα κράτη 
τού πλανήτη. 


Εἰκήασ: Ἡνσπισπα Ὀσημνπίε ἁπομενες 


Μοικ {απ Βρονόξς, (πιαήκ α Ὀδιαπή βιδΠδᾶ Ίος Πὰ οηπιαίοη οἳ πὰ ΕΠΔΝΙΗΙΣ ο 61 ἵΠ µδη τὰ ΞΕΝΗ 
Πε ποή νὰ δαν οἱ Ενα ποπ οσα µηήιΠᾳ Πακ]. Επ Πόὰ {5 ὁπά αἱ "νο πήραν ηπίσμίΕ 
Γαοίσσιεδ. 


Ωστόσο, γνωρίζουμε µετά βεβαιότητας ότι το καρτέλ τού λαμπτήρα έχει την «τιμή» να είναι 
το πρώτο διεθνές καρτέλ στην παγκόσμια ιστορία που κατάφερε να διαμορφώσει την ποιότη- 
τα και να καθηλώσει τη διάρκεια ζωής τού λαμπτήρα πυράκτωσης στο εικονικό επίπεδο των 
1.000 ωρών ετησίως, αν και οι τεχνολογικές δυνατότητες για µεγαλύτερη διάρκεια ζωής ήταν 
πολύ μεγαλύτερες και οι σημερινές είναι ασύλληπτα ανώτερες. Ταυτόχρονα, προσδιόρισε την 
εξέλιξη των τιµών και συνακόλουθα τη διανοµή των κερδών, δίνοντας οικονομική ισχύ σεπο- 
λυεθνικές φωτισμού, των οποίων οι διάδοχοι οργάνωσαν (µαζί µετην αφελή και αδαή συνεργα- 


(8) Σ.τ.Χ.Μ. Έζησα το 2007 στο Μεξικό για 3.5 µήνες, στην πόλη τού χάους και τού εγκλήματος, την Τιχουάνα. Μια πανάθλια πόλη που 
εφάπτεται µετα νότιο-δυτικά σύνορα των ΗΠΑ. στο σηµείο εχείνο όπου το σκάψιμο λαγουμιών για να περάσουν οι παράνομοι μετανάστες 
καιτα φορτία των ναρκωτικών είναι καθημερινή πρακτική. Οι κάτοικοίτης ζουν κολυμπώντας στον τρόμο. Είδα µε τα µάτια µου πτώματα 
ριγµένα στο δρόµο και άκουσα τον οδοντίατρό µου να µου λέει µε θλίψη: «Χρήστο είσαι τυχερός που ζεις στην Ἑλλάδα επειδή εδώ τίποτα 
δεν µπορεί να λειτουργήσει χωρίς την προστασία τής µαφίας. Ούτε αυτό το οδοντιατρείο»... Το καρτέλ των ναρκωτικών κυριαρχούσε εχεί- 
νη την εποχή όπως χαι σήμερα, εναντίον τού οποίου ο τότε πρόεδρος τής χώρας Φελίπε Καλντερόν κήρυξε τον πόλεμο, το Δεκέμβριο τού 
2006. µόλις ανέλαβε την προεδρία. καταφέρνοντας µε τη λήξη τῆς θητείας του να έχει κάνει µια πελώρια τρύπα στο νερό, όπως έχουν και 
όσοι ακολούθησαν. 


Χρήστος Μουσουλιώτης - Πίερ.//ΠἱρΠ{]απα2Ι6.γνογάργες».οοπή - 220 


Τα καρτέλ που «έσβησαν» τον λαμπτήρα πυράκτωσης 


σία τού οικολογικού κινήματος) καιτων εξαγορασµένων, καιροσκόπων ή αδαών πολιτικών τον 
εξοβελισµό των φιλικών για το περιβάλλον και ασφαλών για την ανθρώπινη υγεία λαμπτήρων 
πυράκτωσης, αντικαθιστώντας τους µετους ρυπαρούς γιατο περιβάλλον και επικίνδυνους για 
τον άνθρωπο λαμπτήρες «εξοικονόμησης» και! ΕΡΟ. 

Αλλά ας ξετυλίξουµε το σκοτεινό και άθλιο κουβάρι από την αρχή. 

Η ιστορία ίδρυσης τού πρώτου διεθνούς παράνομου καρτέλ ξεκίνησε µια σηµαντική ηµέρα. 
Τα Χριστούγεννα τού 1924 όταν µερικοί «καθώς πρέπευ κύριοι µε μαύρα κοστούμια οργάνω- 
σαν μυστική συνάντηση στη Γενεύη καταστρώνονταςτο συνωµοτικό τους σχέδιο. 


"“. η ἳ μμ 
ες ο μμ 
ἓμ Ί Ἡ 


ε.ε βἲ 
Γ μι η) 


ΠΒ: ΡΠίρε ΟΟΠΙΡΕΗΗ ἀσένος 
Ἐμίπε οπ: α Επαῃ κήποι μίαν {στ ΕΠΙΙμΕ ΠηΠΙΓής ΕµεΠΣΞ ἔσ Πτα ΕµτΗςιΩ οἱ ΕεσήΠο παπι Ηπι] 
βηηκιοὶ ἠμπήπαοπ {πι πα παπίν 2ΙΗΠ οµπίωπ 


Οι «κύριου που συγκεντρώθηκαν στη Γενεύη, εκπροσωπούσαν την Ο5ίαπι από τη Γερμανία, 
την ΡηΗ!ρς απότην Ολλανδία,τη γαλλική (οπιραοπίθ ἄε5 ἀπ1ρθ,την αγγλική Αςςοςἰαΐθα ΕἰθεγΓῖς 
Ιπαισίγίες, την ΤωΠοςίΓαΠΙ από την Ουγγαρία, την αμερικανική ΙΠίθ[παϊίοπα[, µαζί µε εταιρείες 
από Ιταλία, Ιαπωνία, Βραζιλία και άλλες χώρες. 

Το έγγραφο που υπογράφηκε ανέφερε υποκριτικά:«...ο σκοπός αυτής τής συμφωνίας είναι να 
εξασφαλίσει σε όλουςτους συμμετέχοντες καινατους παρέχει μεγαλύτερα πλεονεκτήματα στις 
µονάδες παραγωγής λαμπτήρων, νατους παρέχει υποστήριξη και διατήρηση τής οµοιομορφίας 
στην παραγωγή, αύξηση τής αποδοτικότητας των πωλήσεων, αύξηση τής αποδοτικότητας των 
λαμπτήρων και αύξηση τής κατανάλωσης ηλεκτρισμού προς όφελος των καταναλωτών». Η συ- 
γκέντρωση στη Γενεύη δεν ήταν τυχαία. Εκείνη την εποχή στην Ελβετία δεν υφίστατο κανένας 
αντιμονοπωλιακός νόμος. 

Εκτός απότο κύριο σώµα ο Φοίβος οργανώθηκε σετέσσερις υποεπιτροπές. 

Των πωλήσεων, των τιµών, τής τεχνολογίας και βεβαίως τής προπαγάνδας... 

Ορίστηκε επίσης µε γραπτό συμβόλαιο ότιτα µέλη τού Φοίβου, θα είχαν πρόσβαση χωρίς πε- 
ριορισμούς στις πατέντες, καιτη µεταφορά γνώσης, που θα συνέβαινε µέσω τού Φοίβου. Γύρω 
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ΒΙΡΙΙΠΠΕΙΠΙΣΙΠΕΙΝΕΓ ΗΕΙΠΙΗΙ 
ἄπα ἠανίς {πι ΚΠΙ 


Αριστερά, (και πάνω) οιστορικός 
-ερευνητής Χόγκεν, µε χιλιάδες 
έγγραφα τού καρτέλ Φοίβος µέσα 
σε καροτσάκι. Η µεσαία φωτογρα- 
φία τον δείχνει να κρατά έγγραφα 
όπου αναφέρονται τα πρόστιµα 
που επέβαλε το καρτέλ σε µέλη 
που δεν κατάφερναν να μειώσουν 
τη διάρκεια ζωής των λαμπτήρων 
πυράκτωσης. Στην κάτω φωτογρα- 
φία ένα έγγραφο προστίμων. (Από 
το εξαιρετικό ντοκιμαντέρ «Η συ- 
νωµοσία τού λαμπτήρα». 


στο 1926 ο Φοίβος άρχισε την οργάνωση και παραγωγή ενός προϊόντος, που θα μπορούσενα 
πωληθεί παντού σε όλο τον κόσµο. 

Περίπου 100 χρόνια αργότερα απὀτο ξεκίνηματού καρτέλΦοίβοςοιστορικός Χέλμουτ Χόγκεν 
βρήκετις αποδείξεις γιατις δραστηριότητεςτής επιτροπής μείωσης των ωρών διάρκειας, κρυμ- 
µένες στα έγγραφα των ιδρυτών τού καρτέλ Φοίβος. Τής Φίλιπς στην Ολλανδία, τής Όσραμ στη 
Γερμανία, και τής (οπιρᾶοπίθ Ώεσάπιρες στη [αλλία.Τι έλεγαν αυτά τα έγγραφα; Η µέση διάρ- 
κεια των λαμπτήρων για γενικό φωτισμό δεν πρέπει να εγγυάται ή να προσφέρεται για χρήση 
άνω των 1.000 ὠρών. 

Την πρώτη ηµέρα τού 2015, όταν ιδρύθηκε το καρτέλ Φοίβος, οι κατασκευαστές διαφήµιζαν 
διάρκεια ζωής λαµμπτήρων πυράκτωσης έως 2.500 ώρες. Ο Φοίβος για να αυξήσειτα κέρδητων 


Τα καρτέλ που «έσβησαν» τον λαμπτήρα πυράκτωσης 
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ση, Όμη, ΒΠεΙ Βμής; Ότο ὔμα ΕπΟΘΙΕ σαγίςςι Ἱωππσοῃ ἵπ 1951. Ποιβο οί Επ [νπήσαίιν Οπνή 
[ας ᾱ Ίο οἳ Ἰ ο ὶ ἔο 5 Η ΠΟΙΓΡ; σΒ ΠΕΙ πΕΠΙΝΕΙΕ η εΡή [απ βήε "πα] [ει ΕΠ Τσ 5 μπα ΤΟΠ 
Γομς, ΕΘΗΤΙ ἴα ην πμ Εοπὴ ἄηή ή εαπρίας ἴο Ηπῃ σαήρή Ὦ Ομίαῇ η δαν Ίπ Ἑλήσηἰαπιή ἔπη 
υβής μία ΤΗΙΞ Πταµῃ, αἑαίπιεα πι πε ΜΛιπηείμα! Ατηπίνε αἲ Βεήϊπ, Εν Γη 5 ΕπΠπΣ ΠΕΠΒΓΕΙΙΝ 
αβισπιε σε πε, ΠΠ Πτι ΝΕΙΠΟΕ αἱ Ἰ ΒΟΗΊ Πα ΙΕ ἵπ 182 [ο ἳ Πέ ΓΣ ἱπ η νετ 1933-34 


µελών του αποφάσισε να περιορίσει τη διάρκεια τής ζωήςτους στις 1.000 ώρες. Σε ένα χρόνο 
ιδρύθηκε η «Επιτροπή Διάρκειας ζωής των 1.000 Ωρών», που βασικό στόχο είχε να περιορίσει 
τη διάρκεια τής ζωής των λαμπτήρων µετεχνητά µέσα. 

Οι εταιρείες, βεβαίως, πειραματίστηκαν για να βρουν τον λαμπτήρα που θα συμμορφωνόταν 
με τον νέο κανόνα των 1.000 ωρών. Άλλες το πετύχαιναν και άλλες όχι. Γιαυτό η παραγωγή λα- 
µπτήρων παρακολουθούνταν συστηματικά και για τους παραβάτες τα πρόστιµα ήταν συνεχή. 

Σε ένα έγγραφο τού Καρτέλ αναφέρονται τα εξής: «Η µέση διάρκεια ζωής των λαμπτήρων 
για γενικό φωτισμό δεν θα πρέπει να εγγυάται ή να προσφέρεται για χρήση άνω των 1.000 
ωρών». Η παραγωγή λαμπτήρων παρακολουθούνταν συστηματικά για να διαπιστωθεί ότι τα 
µέλη τού καρτέλ συμμορφώνονταν µε τις οδηγίες του. Ἑνα από τα µέτρα που εφαρμόστηκαν 
ήταν οι δοκιμαστικές σειρές µε πολλά μικρά ντουί όπου βιδώνονταν σε δείγµατα τής παραγω- 
γής. Οιεταιρείες κατέγραφαν σχολαστικά πόση ώρα έκαιγαν οιλαμπτήρες κι έτσι ο Φοίβος επέ- 
βαλε τους κανόνες µέσω µιας περίτεχνης γραφειοκρατίας, ενώ τα µέλη πλήρωναν βαριά πρό- 
στιµα εάν παρέκκλιναν. Πολλά από τα έγγραφα που βρήκε οιστορικός Χόγκεν είναι πίνακες µε 
πρόστιµα, που αρχίζουν από το 1929,που επεβλήθησαν σε παραγωγούς. 

Τα ποσά που πλήρωναν τα µέλη τού καρτέλ εάν ένας λαµπτήρας διαρκούσε για παράδειγ- 
μα, περισσότερες από 1.500 ώρες ήταν µεγάλα. Εξαιτίας αυτής τής τακτικής η διάρκεια ζωής 
των λαμπτήρων μειώθηκε σταθερά και μόλις σε 2,5 χρόνια έπεσε από τις 2.500 ὦρες σε λι- 
γότερες από 1.500 καιτη δεκαετία τού 1940 το καρτέλ πέτυχετο στόχοτου. Η διάρκεια ζωής 
των λαμπτήρων πυράκτωσης έφτασετις 1.000 ώρες. Για να μπορέσουν στη συνέχεια οι σηµε- 
ρινοί άσχετοι οικολογούντες και πολιτικοί να βγάλουν τον πράσινο λαγό απότο καπέλοτους µε 
το ψευδεπίγραφο σλόγκαν: Οι λαμπτήρες «οικονοµίας», διαρκούν πολύ περισσότερο από 
τους λαμπτήρες πυράκτωσης.Ὀ 


(9) Στ.Χ.Μ. Σημαντικά δεδοµένα για την παράνομη δραστηριότητα τού καρτέλ Φοίβος προσφέρει το έξοχο ντοκιμαντέρ µε τίτλο «Η 
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Τα καρτέλ που «έσβησαν» τον λαμπτήρα πυράκτωσης 


Το ζήτημα για έναν πραγματικά αποδοτικό, µη τοξικό λαμπτήρα φωτισμού θα μπορούσε πολύ 
εύκολα να είχε λυθεί από τις πολυεθνικές φωτισμού, εάν άφηναν τις πατέντες λαµπτήρων να 
βγουν στο φως ή ακόµα εάν ωθούσαντην έρευνα για έναν αποδοτικότερο λαμπτήρα πυράκτω- 
σης. Ωστόσο επειδή αυτό δεν αφήνει μεγάλα περιθώρια κέρδους οι καταναλωτές έπεσαν θύμα- 
τα υπόγειων τακτικών και διαφήμισης που δεν μπορούν καν να φανταστούν. 

Ενδιαφέρον και αποκαλυπτικό είναι το γεγονός, ότι στις επόµενες δεκαετίες, µετά την ίδρυ- 
ση τού Καρτέλ Φοίβος, διάφοροι εφευρέτες κατέθεσαν δεκάδες πατέντες για την κατασκευή 
λαμπτήρων, μεταξύ των οποίων και µία για έναν λαμπτήρα που διαρκούσε 100.000 ώρες! Καμία 
πατέντα δεν κατέληξε στην παραγωγή και στην αγορά. 

Είναι επίσης σηµαντικό να διευκρινισθεί ότι (επισήμως) ο Φοίβος δεν υπήρξε ποτέ, παρά το 
γεγονός των υπαρχόντων και ευδιάκριτων ιχνών του. Η στρατηγική του ήταν η διαρκής αλλαγή 
ονομασίας, όπωςγια παράδειγµα η µετονομασίατου σε Διεθνές Εταιρεία Ηλεκτρισμού, καιη αλ- 
λαγή στη συνέχεια µε άλλο όνοµα. Ηιδέα ὠστόσο παραμένει και σήµερα ὠς θεσμός καιτην πα- 
ρατηρούμµε στην Αμερική και σε όλοτον κόσµο να εκφράζεται µε διάφορες ηχηρές ονομασίες. 

Ενδεικτικό των παιγνίων που διεξάγονται είναι το γεγονός ότι στην υπο-Σαχάρια Αφρική µόλις 
ένα άτοµο στα πέντε διαθέτει ηλεκτρισμό στο σπίτιτου, ενώ από την άλλη µεριά χορηγούνται 
αφειδώς τεράστια δάνεια από τιςτράπεζες για την αγορά ακριβών και επικίνδυνων λαμπτήρων 
«οικονοµίας», που αντικαθιστούν τους φθηνούς, και ασφαλείς λαμπτήρες πυράκτωσηςγιατους 
κατοίκους εκείνους (εκ των ελαχίστων. 

Τονίζεται ξανά: µόλις ένας στους πέντε διαθέτει ηλεκτρική σύνδεση, Ὁ άρα οι «οικονομικές» 
και κάθε είδους λάμπες σε αυτά τα άτοµα είναι παντελώς άχρηστες, ενώ από την άλλη µεριά 
η ίδια εκείνη «πράσινη» τράπεζα, που ενδιαφέρεται για το περιβάλλον χορηγώντας δάνεια για 
αγορά «οικονομικών» παρέχει δάνεια για την κατασκευή εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρι- 
σμού που καταναλώνουν άνθρακα... 


Μερικές αποδείξεις τής απάτης 


Η πηγή τής οδύνης και ο προβληματισμός για οποιοδήποτε άτοµο διαθέτει έστω ελάχιστη 
επαφή µετα πράγματα κι ελάχιστη οικολογική συνείδηση θα έπρεπε να είναι ολαμπτήραςπυ- 
ράκτωσης ο οποίος βρίσκεται στην Πυροσβεστική Υπηρεσία τού Λίβερμορ τής Καλιφόρνιας, 
δίνοντας συνεχώςτο φωςτου απότις αρχές τού περασμένου αιώνα. 

Με άλλα λόγια η διάρκεια ζωής του µέχρι σήµερα (2019), είναι 118 χρόνια. Από το 1901 που 
παράχθηκε λειτουργεί µε ελάχιστες διακοπές και όπως εικάζεται θα μείνει αναμµένος, εάν δεν 
συμβεί κάποιο ατύχημα, για πολλές δεκαετίες ακόµα! 

Οι πυροσβέστες τού Λίβερµορ, όπου βρίσκεται αναμµένη αυτή η υπεραιωνόβια λάμπα, την 
έχουν μετατρέψει σε φετίχ. Γιορτάζουν κάθε χρόνο τα γενέθλιά της θεωρώντας ότι προσφέρει 
τύχη στις αποστολές τους. Έχουν γραφτεί γι αυτή τη λάµπα - Μαθουσάλα πάµπολλα κείµενα 
συνωμοσία για το λαμπτήρα πυράκτωσης», που βραβεύτηκε ως το καλύτερο Φιλμ, παγκοσμίως στο χώρο τής οικολογίας. Το ντοκιμαντέρ 
αποκαλύπτει µε ποιο τρόπο ορισμένες πολυεθνικές κατέπνιξαν κάθε ιδέα ή πατέντα µε την οποία οι λάµπες πυράκτωσης θα μπορούσαν να 
γίνονταν µαθουσάλες, ικανές δηλαδή να καίνε χωρίς σταµατηµό ακόµα και για δεκάδες χιλιάδες ώρες. Το κωμικοτραγικό τής ιστορίας εί- 
ναι ότι αυτό το ντοκιμαντέρ προβλήθηκε από τον τηλεοπτικό σταθμό 9ΚΥ όταν ο ίδιος ο σταθµός, η εφημερίδα και το ράδιο που ανήκουν 
στον ίδιο επιχειρηματία αποδόµησαν τοὺς λαμπτήρες πυράκτωσης και προώθησαν µε κάθε τρόπο τους επικίνδυνους για τους ανθρώπους 
και ρυπαρούς για το περιβάλλον «οικονομικούς» λαμπτήρες. - ΣΚΑΙ - ΟΙ ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ ΤΗΣ ΣΠΑΤΑΛΗΣ - Πρς://νννν) γουίασο.οοπ1/ 
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Τα καρτέλ που «έσβησαν» τον λαμπτήρα πυράκτωσης 
σε Μ.Μ.Ε., χωρίς δυστυχώς κανένα εξ αυ- 
τών να θέτει τα δύο απλούστερα εκ των 
ερωτημάτων: 

1ο. Γιατί αυτή η λάµπα πυράκτωσης έχει 
ζήσει µέχριτώρα 118 χρόνια, ενώ οι άλλοι 
λαμπτήρες πυράκτωσης έχουν διάρκεια 
ζωής µόνο 1.000 ώρες; Ἐνα γεγονός που 
δίνει πλεονέκτηµα στους λαμπτήρες «οι- 
κονοµίας», οι οποίοι διαφηµίζονται µε δι- 
άρκεια ζωής έως 10.000 ώρες; 

2ο. Γιατί οι πολυεθνικές εταιρείες φωτι- 
σμού δεν κατασκευάζουν - αν κι έχουντις 
γνώσεις και την τεχνική δυνατότητα - πα- 
ρόµοιες αιωνόβιες Φτηνές λάμπες, έστω 
µε τα µισά χρόνια ζωής τους, για να λύ- 
σουµε ένα µεγάλο περιβαλλοντικό πρό- 
βληµα, αλλά και για να μειώσουν τα µέγι- 
στα προβλήµατα στην υγεία µας και την περιβαλλοντική ρύπανση που επιφέρουν οι λάµπες 
«οικονομίας» και οι | ΕΡ; 

Η κρυμμένη απάντηση σε αυτά τα ερωτήµατα είναι πολυεπίπεδη. Βρίσκεται συστηµατοποιη- 
µένη σε ανάλογα θέµατα στις σελίδες αυτού τού βιβλίου, ενώ παραμένει ως άγνωστο δεδομένο 
στο ευρύ κοινό το γεγονός, ότι ο ταπεινός λαµπτήρας πυράκτωσης υπήρξε ιστορικά το πρώτο 
θύμα προγραμματισµένης βραχυβιότητας προϊόντων, δηλαδή µιας τακτικής που σκοπό είχε 
την όλο και μικρότερη διάρκεια ζωής καταναλωτικών αγαθών τα οποία δεν θα είναι επισκευά- 
σιµα, προσφέροντας έτσι όλο και μεγαλύτερο κέρδος στις πολυεθνικές. 

Όπως συνάγεται σαφώς από τη «ζωή» τού υπεραιωνόβιου λαμπτήρα, η διάρκεια λειτουργί- 
ας των λαμπτήρων πυράκτωσης δεν είναι όπως µας έχουν κάνει να πιστεύουμε οι 1.000 ώρες, 
αλλά δεκάδες χιλιάδες ώρες. Σύµφωνα µάλιστα µε µια πατέντα θα μπορούσαν να φτάσουν και 
τις 100.000 ώρες. Επίσης γνωρίζουμε καλά ότι στις αρχές τού περασμένου αιώνα, η διάρκεια 
ζωήςτους ήταν 2.500 ώρες. Επιπλέον αυτών έχουµε καιτην υπεραιωνόβια λάµπα πυράκτωσης. 
Κατασκευάστηκε λίγο χρόνια µετά την εφεύρεση τού λαμπτήρα πυράκτωσης από τον Τόμας 
Έντισον και είναι ένα από τα προϊόντα τού εφευρέτη Αντόλφ Σελέ. Λειτουργεί από το 1901 χω- 
ρίς προβλήµατα, πονοκεφαλιάζονταςτους φυσικούς ειδικευµένους στον φωτισμό. 


Πυροσβέστης µέσα στον πυροσβεστικό σταθµό τού 
Λίβερµορ στην Καλιφόρνια, δείχνειτον Μαθουσάλα 
λαμπτήρα πυράκτωσηςπου παραμένει αναμµένος 
συνεχώς για πάνω από έναν αιώνα. 


Η πρόσφατη εξαφάνιση λαμπτήρα πυράκτωσης µε πράσινο πρόσημο 


Η πλήρης απόδειξη ότι η τεχνολογία έχει την ισχύ να κατασκευάσει καλύτερους ενεργειακά 
λαμπτήρες, παρά την εγκατάλειψη και απόσυρση κεφαλαίων από το χώρο παραγωγής και πα- 
τεντών των λαμπτήρων πυράκτωσης είναι η επιχείρηση «εξαφάνισης. ενός λαμπτήρα πυρά- 
κτωσης καλύτερου ενεργειακά και ποιοτικά από τη λάμπα «εξοικονόμησης». Αυτή η εξαφάνι- 
ση συνέβη (όπως προανέφερα) στις ΗΠΑ από τη γιγάντια πολυεθνική (θηεα Εἰθδεῖγῖς, την ίδια 
εταιρεία που οφείλει την τεράστια ισχύ της στην πατέντα του λαμπτήρα πυράκτωσηςπου πήρε 
από τον Ἐντισον. 
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Τα καρτέλ που «έσβησαν» τον λαμπτήρα πυράκτωσης 


Υψηλής απόδοσης λάµπες πυράκτωσης θα παράγειτο 20Ί0η ἄαπεια( 
ΕΙθείγίς, που θα μειώνουν σηµαντικά την περιβαλλοντική ρύπανση,(!!!) 
αναφέρει η κατωτέρω είδηση. 


) ΙΠΙΠΙΠΑΤΙΟΠ Πα ΟΓΗ 


Εβήπιμεν ὁ, ο 0:08 ΑΜ Εξβίεηπ ΓΕ ψπΗν αιε 


ΕΕ ΑπΠσΙπσεξ Αάναπερπμη! ἵπ ἱηζαπάεΞσεηί Ταςηπαίσασγ: Να ΗιαΠ.ΕΠΙΕΙΕΠΟΨ απ Ταιαοἱε ή [ου Μαγκαῖ πΥ 20Ίῇ 


ΟΙ ΕΙΕΙΡΜΠΙ- (ΒΡΕ Η ΜΙΗΕΊ- ΟΕ Όσεβισπεν ᾱ- Ἱπκει(πας Ηκβνπῃ Πεκ κπι, 3 μανία κεαήετ πι [πο ἠενεκρπαπί αἵ απεᾳ!-ε[αίεπί Ενππᾳ ροζ, 
γββ-οό Εκ Ππσύσην {η σπιν ο ης» (5 Ι[, ἀεθνεάπη βπισαπὴ επεϊοπτενήςὲ ὄρπε[ης, Όνες ἵνε πακἰ σεν εταὶ γε 


σιπταπ! Επσαπήσπεαπῇ Γππῃς ιδ ΠΕ πα Επ! πα ΠΕΙ ΓΕαβή ΨΣΕΠΗΟ 


5 Ἡ 


Τι πβµ Ποσῖι ϱ Πεοίεπον πιβπάξβσαπή {ΗΕΙ Μ] απο, μάνσὴν ἱποσηροσα(ες ΠπποΒΛΙνΕ πβ πβήβαί5 μεπα ἠεναίορεα ἵη ϱ 
βπομπὶ Ικέή ἴνδα, νι πκῖ ρορικΒτ απῃρ (γρ υ5βς ν ΠΕ ΙΠΕΙΗ [σήαψ. Τη, ΠΒ [βοῖπιο 
πεγ ἔππῃ «ΓΕ ἱβεηκέσαν Ἡ ακῃε νε απλή [οι Ίπτες 35 βππύβπ 84 ειπτεπ πα 
{ πα]απρα Γ858. οὐ Ἰγβάοοπαέ πκ Βπάβα σβπῇ Ρα νεα τεπίΒκ θά γι ΗΕΙ 1απρς. 


Βλέπουμε κατωτέρω την τεράστια (αντιπεριβαλλοντική) κωλοτούμπα τής (Ε, χωρίς 
να εκφράσει ουδεμία ανησυχία η ἀΓθθπρθᾶςε, ούτε άλλος οργανισµός. 


Διακόπτειτην ανάπτυξη υψηλής απόδοσης λαμπτήρων πυράκτωσηςη «ά6Πε6(α(ἱ Εἰθείγίς, αναφέρεται στην 
κατωτέρω είδηση. 


Αγζπῖνε ἴογ Νονεπρεγ 261, 20408 


ΕΕ εμεραπάς ἀενβίαρπιεπί οἱ "Πίσι-α[{ἱείσπεγ ἰπεβπάρβτερ!” 
ἠ πήπσσηαν, ναι μπα ϱΗΗ, οπ8 


Βαε]ι ἴπ Γεια 2007 Οεπετα] Εἰεείς αππομπεσά ἴπαι ἴι Παά πιαάς ΚΕΥ 
ΒΝΑΠΕΕΙΠΠΕΠΙΣ ἱΠ {ΠΕ ἠάνβΙΙΗΜΠΠΕΗΤ α[ α ΠΙΦΙΠ-αΠΠΙΓΙΕΠΕψ ἹπζαΠπιβεζβΠΙ (ΗΕ ΠΠΠτ 
Εμ ἴπαϊ οµιά πς ας ΕΠΙΕΙΕΠΙ ᾱξ α τοπρατί Ἠματεστεπί Εμίς ΙΓΕΙ ΣΙ πι 
Μπο ΤΠΕ ΠΊΡΓΓΗΙΥ απά ντ ΠΕΠΙΕ{ ΠΟΠ ΙΣΠ Υ. ΕαΓΑ υβγκῖσης Οι ΠΙΤ ΤΗΕ 
μπαικεῖ 5 οΠ10 ΤΠ. εΟπΙΡαΠΥ 5αἰ, Εξ Βα5ἱαιν τα ἵπε ΜΙΠΙΠΗ σῃ πα μαι, ἃξ 
«ΕΡΓΑ μήτοσίσης --- Ιπεμκήίπα Αοτγαίία, Γαπαβα πι βμβΓα! Η.5. τιαῖες -- 
Μαά αΠππομµηςεη ΤΠΕ Σαπιε γεαι μίαπς Το παπι ΙπεΠΙςεΙαΠΕ ΠσΠΙ ΠΗΙΗΞ 5απιβμΙεΓΕ 
ΜεΓώκεῃ 2014 απ 013. ΤΗΕ ΗΕΙ ύάς ατζα]ν τς ἱα51 ες αἱ "νε τας ΤΟΓ 
τν 100-Ρίμς ψεατ σα Εάϊκσμ ἱπζαπΠςεζαῃ!. 


Εδώ αποκαλύπτεται ένα ακόµα πέπλο παραπληροφόρησης, για να φανεί τελικά ότι οι πρά- 
σινες «βασίλισσες» (λάμπες «οικονομίες, ΙΕΏ και ότι άλλο νέο «θαύμα» φωτισμού) είναι γυ- 
µνές, κοκαλιάρες και αποκρουστικές και ότι κολυμπούν µέσα σε ένα θολό ωκεανό παραπληρο- 
φόρησης µαζί - δυστυχώς - µετις λαθεµένες απόψεις «ειδικών» οικολόγων, αδαών ή αφελών 
καταναλωτών. 

Έναν ωκεανό όπου συνυπάρχουν τερατώδη ψέματα, ασύστολη διαφήμιση ανύπαρκτων πλε- 
ονεκτηµάτων, «συνεργασίες» πολυεθνικών και τραπεζών για να εξοβελίσουν τις λάµπες πυρά- 
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Ώρυρπππρτ 1, 2008 


(58, δαδρεπᾶςξς Βαενε]ορπιεπῖί Οἱ ΗΙση-Ε{ΠάΕΠΕΟΥ Ιπεαπάςδβσεπί 
Μις 


Ττ]οτ Παπ παπ ντος ἰπ 1ης (ραπ Ἠτεακ Παρ Πιαϊ ρπο γα] 
Εἱσσίγις Ίαῃ 5ιβρεπάεά Πιο ἀσγελορπιοπί οἱἳ τες Πιρ]ι-είπασπον 
Ἱποππορασρπί (ΠΕΙ ΠΡΙ ΓΗ, 


ΟΕ, αἱσιβο νε ΠΕΙ ΗΡΠΙ Γη ἱπ ΕεΏγαιν 5007. ο ΠΙΠΕ ΤΙ ἃ5 
πε Ργονίαῖπῃ Εἶνο βαπαο Γηρί Παὲ απαίη, Ετρλέποξςς απ ουἱοτ ας 
αι εΠῖ ἹπζαπάσβορΠί Ίάπιῃς Α]ς θανίημ οπειµν απο ΕΥ ΡΑΞΙΠΕ 
μτροππονξο µας οπΊΙΞΕΙΟΤΙΞ. 


ἵπίκίταρας ΠΟ, νε ραππραπν ο πιππρ η Επο Πρηίς απ 
Ἱπεαποεβοεπί 5 ρατί ο ατεβίτυσίατῖπᾳ αἳ 15 Πρμπς Ἠπβίπεςς, 
ΗΕΙ ΑΤΕΠ ΞΤΟΗΙΕΕ νησι Πππῃασε αΐις απ οαςσο ρἱαπῖς. 


κτωσης, κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία, µεγατόνοι άγνοιας και ποικίλα συμφέροντα καλυµ- 
µένα πίσω απὀ φανφαρώδεις και ξύλινες λέξεις, όπως προστασία τού περιβάλλοντος, πράσινη 
πολιτική, µείωση των αερίων τού θερμοκηπίου και πολλοί άλλοι λαγοί µε πετραχήλια. 

Αυτό που συνέβη στην εµπορική σκηνή των ΗΠΑ είναι το αναμφισβήτητο γεγονός ότι αφανή 
αλλά πανίσχυρα επαγγελματικά συμφέροντα (και ίντριγκες στην πολιτική σκηνή τής χώρας), 
µαταίωσαν µια εξαιρετικά αποδοτική προσπάθεια για το περιβάλλον, µέσω τής ακύρωσης πα- 
ραγωγής κατά τέσσερις φορές καλύτερων λαμπτήρων πυράκτωσης από τους σημερινούς λα- 
µπτήρες «οικονοµίας». 

Η παραγωγή ενός λαμπτήρα πυράκτωσης, µε πλήρως οικολογικό πρόσημο, όπως τον περι- 
έγραφε η «Ε, θα αποτελούσε τεχνολογική καινοτομία πρώτης γραμμής μετατρέποντας τους 
νέους λαμπτήρες πυράκτωσης σε πολύ αποδοτικότερους από τους «πράσινους λαμπτήρες 
υδραργύρου, λήγοντας έτσι εν τη γενέσει του το τοξικό πράσινο παραμύθι, που έχει πλεχτεί 
γύρω από τους «οικονομικούς», ένα παραμύθι που προωθείται έντονα είτε λόγω άγνοιας είτε 
λόγω συμφερόντων από περιβαλλοντικές οργανώσεις, αλλά και την πλειοψηφία άσχετων πο- 
λιτικών και κυβερνήσεων. 

Ένα µέρος από το ιστορικό αυτού τού πολιτικού σκανδάλου το οποίο αναλύω στο θέµα σχετι- 
κά µετον ἐρωτα τής διεφθαρµένης πολιτικής µετους «οικονομικούς»,ΙὈ έχει ως εξής: 

Η («6ηεα Εἰεείής ανακοίνωσε το 2007, ότι οιτεχνικοί της έφτασαν στο σηµείο να λύσουν τε- 
χνικά προβλήµατα και να σχεδιάσουν έναν λαμπτήρα πυράκτωσης κατά πολύ ανώτερης ποιό- 
τητας, από εκείνον που είχε εφεύρει ο Θωμάς Ἐντισον πριν 130 χρόνια. 

Ὑποστήριζαν ότι η νέα λυχνία, θα είχε τέτοια ποιότητα, ώστε θα μπορούσε να συναγωνίζεται 
τις λυχνίες υδραργύρου τις λεγόμενες και «οικονομικές», δίνοντας τη δυνατότητα στους κατα- 


(11) «Η διεφθαρµένη πολιτική και οι λάμπες «οικονομµίας»» οἩ Ρρᾶρε 683 
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ναλωτές να επιλέγουν ένα πραγματικά πράσινο προϊόν. 

Όπως ανακοινώθηκε το 2007 από το Κλίβελαντ τού Οχάιο των ΗΠΑ, οιτεχνικοί τής «Ε, µπο- 
ρούσαν µέσα στα επόµενατρία χρόνια να παραδώσουν στην αγορά ένα νέο τύπο λαμπτήρα 
πυράκτωσης που θα παρήγαγε το ίδιο επίπεδο φωτισμού µε αυτό των λαμπτήρων υδραρ- 
γύρου και παράλληλα θα εξοικονομούσεπερισσότερη ενέργεια, από εκείνητων λαμπτήρων 
υδραργύρου! 

Διευκρινιζόταν επίσης ότι το νέο είδος λυχνίας πυράκτωσης θα περιείχε επαναστατικά υλι- 
κά που αναπτύχθηκαν ύστερα από τη συνεργασία τής «Ε ΓοΠίίπο αἰνίσίοη, που εδρεύει στο 
Κλίβελαντ τού Οχάιο και της (Ε (ἰοῦα[| Βεςθα(ςῃ (αηίς, που εδρεύει στη Νέα Υόρκη. Αρχικά 
η νέα τεχνολογία θα κάλυπτε λάμπες ισχύος 40-100 νναϊί και στη συνέχεια θα επεκτεινόταν σε 
κάθε είδος λυχνίας πυράκτωσης. 

Η πλέον σημαντικότερη ανακοίνωση ήταν ότι αυτές οιλυχνίες στοτελικότους στάδιο θα ήταν 
τέσσερις φορές πιο αποδοτικότερες από τις σηµερινές λυχνίες πυράκτωσης, αλλά και καλύτερες 
αποδοτικά απότις σημερινές λυχνίες υδραργύρου, προσφέροντας µεγάλη βοήθεια στη µείωση τής 
περιβαλλοντικής ρύπανσης(!) 

Το έξοχο νέο ήταν ότι η εφαρµογή της νέας τεχνολογίας στους λαμπτήρες πυράκτωσης θα 
μπορούσε να μειώνει καθημερινά περισσότερο από 40τόνουςτις εκπομπές τού διοξειδίου τού 
άνθρακα µόνο στην ατµόσφαιρατων ΗΠΑ και περισσότερο από 50τόνους στην επικράτεια τής 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Βεβαίως, η ανακοίνωση τής εταιρείας, ήταν εκφρασµένη µε διπλωματική προσέγγιση για να 
µη βρεθεί σε σύγκρουση µετο σύνολο των άλλων «συμφερόντων..» που είχαν ήδη επενδύσει 
στη νέα τεχνολογία των υδραργυρικών λαμπτήρων. Φρόντιζε να καθησυχάσει τους ανταγω- 
νιστές της, τονίζοντας ότι θα υποστηρίξει τις νομοθετικές προσπάθειες τής Ε.Ε. και των ΗΠΑ 
επιταχύνοντας την καθιέρωση όλων των τύπων φωτισμού, που έχουν τη δυνατότητα να συνει- 
σφέρουν στη µείωση τού φαινομένου τού θερμοκηπίου και εξέφραζετην υποστήριξή της στην 
απόφαση τής Ε.Ε. να μειώσει κατά 2096 την κατανάλωση ενέργειας έωςτο 2020. 

Αυτά συνέβησαν το 2007.132 Ένα χρόνο αργότερα η 4Ε ανακοίνωσε ότι παγώνει τα σχέδιά 
της(!) επειδή στοχεύει πλέον να εστιασθεί περισσότερο στην ανάπτυξη λαμπτήρων τεχνολογίας 
ΙΕΡ καιΟΙ ΕΟ. 

Στην ουσία, οι αφελείς προσπάθειες των περιβαλλοντικών οργανώσεων οι αντισυνταγµατικές 
έως φασιστικές πρόνοιες υπέρ των λαμπτήρων «οικονοµίας σε ΗΠΑ και Ε.Ε. και ο αμείλικτος 
ανταγωνισμός µε στόχο κέρδος και όλο περισσότερο κέρδος έδωσαντοτελικό χτύπημα. Για µια 
πλήρη ανάλυση των παιγνίων των πολυεθνικών και τής πολιτικής δείτετο σχετικό θέµα. 

Ωστόσο δεν θα πρέπει να παραβλέψουμµε το γεγονός ότι το «Θάψιμο» των νέων λαμπτήρων 
πυράκτωσης µπορεί να συνδέεται µε το γεγονός ότι οι λάµπες «οικονοµίας» λειτουργούν και 
ως ραντάρ και ηλεκτρονικοί κατάσκοποι κάτι που συμβαίνει κατά πολύ καλύτερα στις ΙΕΡ µε- 
τατρέποντας έτσιτη χρήση τους σε κάθε σηµείο τής Γης σε ένα τέλειο δίκτυο παρακολούθησης 
και ανταλλαγής πληροφοριών µε όιττι θετικό και αρνητικό αυτό συνεπάγεται, όπως αναλύω σε 
ξεχωριστό θέμα.Ώ 

(12) Πιρ:/ Ανν Ὀαδίπεςςνήτα.εοπι/ροςία1/ςιίο/σο/2ηάπιΝιενν]άΞπεννς νιεν/όσπενης[ά-20070223005120ποννς[απςσ-οῃ 

(43). Πίρ:/ΑΝνν/.εἰεαηῦγοαΚ.οι/2005/11/26/ 


(14) «ΓΕΡ: βλάπτουν την υγεία καιτα μάτια. προκαλούν φωτορύπανση. µας ακούνε, µας βλέπουν. µας ακτινοβολούν µε βρόµικο ηλεχτρι- 
σµό και μικροκύματα καιτις λατρεύουν κατάσκοποι και χάκερ» οπ ρᾶρε 649 
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Στο μεταξύ, έκλεισαν τα εργοστάσια τής ἄΕ στις ΗΠΑ, που παράγουν λαμπτήρες πυράκτωσης 
για χαθούν θέσεις εργασίας σε µια χειµαζόµενη Αμερική, και να ανοίξουν νέα εργοστάσια σε 
Κίνα και |νδία µε νέες θέσεις εργασίας, αλλά µετα κέρδη τής «Ε να εκτοξεύονται από τις πωλή- 
σειςτων νέων λαμπτήρων «οικονοµίας». 

Βεβαίως, το ερώτηµα που δεν έχει απαντηθεί από κυβερνήσεις, περιβαλλοντικές οργανώσει 
και λοιπούς οικολογούντες είναι το εξής: 

Γιατί δεν αφιέρωσαν την ισχύ τους στην παραγωγή των πραγματικά φιλικών για το περιβάλ- 
λον λαμπτήρων οικονοµίας από την «Ε, οιοποίοι δεν θα είχαν το θανατηφόρο μπλε φάσμα, τα 
εξαιρετικά ρυπογόνα και καρκινογόνο πλαστικά, την έκλυση καρκινογόνων αέριων όταν ανά- 
βουν,τις ραδιοσυχνότητες καιτον βρόµικο ηλεκτρισµό,τον υπερτοξικό υδράργυρο καιτις βλα- 
βερές υπεριώδεις ακτινοβολίες, όπως καιτα πἀμπολλα τεχνικά προβλήµατα στη χρήσητουςκαι 
αντ’ αυτού έριξαν όλοτο βάροςτους στη νομοθετική προώθηση υπερτοξικών προϊόντωνπουη 
απατηλή διαφήμιση τα έχει καθιερώσει ψευδώς ως πράσινο προϊόν µετο Ψευδεπίγραφο όνοµα 
λάμπες «οικονοµίας»; 

Επειδή προφανώς άκουσαν τις εντολές τού άτυπου καρτέλ τής αμερικανικής οργάνωσης 
ΝΕΜΑ, και άλλων πολυεθνικών τής Ευρώπης, τα οποία έκριναν ότι τα συμφέροντά τους ταυτί- 
ζονται µε την εξαφάνιση των λαμπτήρων πυράκτωσης και την προώθηση µε κάθε τρόπο των 
«οικονομικών» καιτων ΙΕΡΟ. 

Ευτυχώς, η επιχειρηματική δραστηριότητα είναι ακόµα ελεύθερη. 

Γι αυτό, βλέπουμε σήµερα λάμπες πυράκτωσης τού 2Ίου αιώνα να εμφανίζονται στην 
αγορά, οι οποίες δεν υπακούουν στον κανόνα τής προγραμματισµένης βραχυβιότητας των 
1.000 ὠρών ζωής, όπως είχε καθιερωθεί µετις εντολές τού καρτέλ Φοίβος. Οι νέες λάµπες 
πυράκτωσης διαρκούν πάνω από 5.000 ώρες! 


Μια ακόµα εξαιρετική λύση φωτισμού που «θάφτηκε»... 


«Μια εξαιρετικά ισχυρή ακτίνα λέιζερ έχει τη δυνατότητα να μετατρέπει συνηθισμένη λυχνία 
πυράκτωσης σε λαμπτήρα εξοικονόµησης, αναφέρουν ερευνητές στο χώρο τής οπτικής τού 
Πανεπιστηµίου ΒοεΠῃθςίε/. 

Η διαδικασία μετατρέπει το φως λαμπτήρα πυράκτωσης 60ΙΝ, σε 100) Ν, διατηρώντας ταυτό- 
χρονα την κατανάλωση στα 60ΙΝ, κάνοντας έτσι τον λαμπτήρα πυράκτωσης φθηνότερο στην 
αγορά και παράλληλα να ακτινοβολεί µε φως περισσότερο ευχάριστο από εκείνο ενός συµπα- 
γούς λαμπτήρα φθορισμού». 

Αυτή είναι η πρώτη πρόταση από την ανακοίνωση πανεπιστημίου µε την οποία η επιστήμη 
έρχεται να δώσει την κατάλληλη λύση σε προβλήµατα ανθρώπινης υγείας και ρύπανσης τού πε- 
ριβάλλοντος απότουςΣ.Λ.Φ. 

Ο ὅρας (Πιπίεί «μο, καθηγητής οπτικής στο Πανεπιστήµιο τού Βοςῄµεςίει, είχε µια πραγματικά 
λαμπρή ιδέα. Να ακτινοβολήσει το νήµα λαμπτήρα πυράκτωσης και να παρατηρήσει στη συνέ- 
χεια τη λειτουργία του σε συνθήκες χρήσης. 

Πράγματι οµάδα πανεπιστημιακών ερευνητών µε επικεφαλής τον (Πιπίαί («μο στο πανεπι- 


στήµιο τού Ροτσέστερ τής Νέας Ὑόρκης, χρησιμοποιώντας συσκευή ακτίνων υπερταχέων λέιζερ 
(15) Πίίρς://5ΠΟΡ.τοσεπογΠρΠίῖηρ.οοπι/απιρς/Πποαπάαςεεπί.Πίπι! 
(16) Βοσι]ατ ΗρΠί Ῥι]0ς πιαάο 5αροι-ε[εἰαοπί ννϊ(Ἡ π]ίγα-{αςί α5ε: - Γ.α5ε ρτοςεςς ἀοηδίας Ὀγισηίπεςς ΤΟ: {Πο 5αΠ1ο απιοιηί ΟΓ ΕΠΕΙΡΥ - 
ὈΝΙΝΕΕΒΡΙΤΥ ΟΕ ΚΟΟΗΕΣΤΕΚ Πίρ:/ Ανν ειτεΚαἰοτί.ο{ρ/ριῦΏ. τε]εᾶςος/2009-05/ποι-τΙϱ052909 ρΏρ 
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Τα καρτέλ που «έσβησαν» τον λαμπτήρα πυράκτωσης 
ακτινοβόλησαν λαμπτήρα πυράκτωσης 
για ένα φεμτοδευτερόλεπτο. 

Ο χρόνος αυτός είναι τόσο απειροελάχι- 
στος, ώστεη ανθρώπινη αντιληπτικότητα 
αδυνατείνατον συλλάβει. Ένα φεμτοδευ- 
τερόλεπτο ισούται µε το ένα εκατομμυ- 
ριοστό τού δισεκατομμυριοστούὐ ενός 
δευτερολέπτου. Μια άλλη ερμηνεία τούτι 
είναι ένα φεμτοδευτερόλεπτο δίνεται αν 
πούμε ότι έχει την ίδια αναλογία όση έχει 
ένα δευτερόλεπτο για περίπου 32 εκατοµ- 
μύρια χρόνια. Οκαθηγητής (Πιη/αἶ ἄιο, ανακάλυψετις επαναστα- 

Το αποτέλεσµα που έλαβε όταν χρησιµο- Τικές αλλαγές που συμβαίνουν στους λαμπτήρες 
ποίησε το λέιζερ η οµάδα τού ιδιοφυούς Πυβάκτωσης, όταν ένα µικρό µέρος τού νήµατος 
Καθηγητή ήταν απροσδόκητο. Ο λαμπτή- αρώνεται εε ακτίνα λέιζερ. Στη φωτογραφία ο 
ρας πυράκτωσης που ακτινοβολήθηκε καθηγητής µε πίσω δεξιά του τη συσκευή λέιζερ, µε 

. ; ο την οποία διεξήχθη το πείραμα. 
είχε ισχύ 60) και ξαφνικά... άρχισε να 
ακτινοβολεί µε ισχύ λαμπτήρα 1009Ν! Περ:/Λννήν/ ειτοΚαἰοτί.οτα/πη [Μπας «Ια/ρΙΡ/ 14340 .ΡΗΡ Γτοπι- 137866 

Η εξήγηση που δίνεται είναι ότι η ακαρι- 
αία δέσµη λέιζερ άλλαξετις ιδιότητες στην 
επιφάνεια τού νήµατος πυράκτωσης δημιουργώντας µικροδοµές, που ανάγκασαν τον λαμπτή- 
ρα να αποκτήσει µεγαλύτερη λαμπρότητα, ενώ την ἴδια στιγµή χρησιμοποιούσε το ίδιο ποσό 
ηλεκτρισμού. 

«Στείλαμε µια ακτίνα λέιζερ διαμέσου τού γυαλιού τού λαμπτήρα πυράκτωσης και αυτό διαφορο- 
ποίησε µια µικρή περιοχή τού νήµατος. Όταν ανάψαµε τον λαμπτήρα μπορούσαμε να δούµε αυτή τη 
µικρή περιοχή να λάμπει περισσότερο από το υπόλοιπο µέρος τού νήματος. Σημειώστε ότι δεν µετα- 
βάλλαμε την ισχύ τού ηλεκτρικού ρεύµατος», διευκρίνισε ο καθηγητής ἄιο σε ανακοίνωσή του προς 
τα µέσα ενημέρωσης." 

Όπως γίνεται αντιληπτό η ανακάλυψη αυτή αποτελεί νέο γιγάντιο βήμα στο χώρο τού Φφωτι- 
σμού µε λαμπτήρες πυράκτωσης, µετά την αρχική ανακάλυψη τού λαμπτήρα πυράκτωσης από 
τον ιδιοφυή Εαΐςοµ. Το ερώτημα που μένει να απαντηθεί είναι εάν υπάρχει η τεχνική δυνατότητα 
να ακτινοβοληθεί, όχι µόνο ένα µικρό µέρος τού νήματος πυράκτωσης αλλά ολόκληρο το νήμα. 
Εάν αυτό είναι τεχνικά δυνατό - κάτι που εκ πρώτης όψεως δείχνει πως µπορεί να επιτευχθεί - 
τότε εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι η ισχύς ενός λαμπτήρα 25 ΝΝ θα ισοδυναμεί µε ισχύ 3509νΝ 
και ίσως αρκετά περισσότερο. Ο διευθύνων σύμβουλος τού Κέντρου Τεχνολογίας Φωτισμού τής 
Καλιφόρνιας ΜΙἜΠα6Ι δἰἱπιἰπονίϊςῃ, εκτιµά ότι η ανακάλυψη λαμπτήρα πυράκτωσης µε οικονο- 
µική κατανάλωση είναι τοιερό δισκοπότηρο στο χώροτής έρευνας γιατο φωτισμό. «Αυτάτα 
πράγματα θα συμβούν - είπε - επειδή οι άνθρωποι µισούν υπερβολικάτις λάμπες φθορισμού». 

Εξίσου σηµαντικό είναι το εύρημα ότι η ισχύς που απαιτείται για να λειτουργήσει αυτή η πανί- 
σχυρη ακτίνα λέιζερ, που µετατρέπειτους λαμπτήρες πυράκτωσης σε γίγαντες οικονοµίας, µπο- 


(1). Πίίρ:/Αννν ειτεΚα]ετί.οισ/ρΙῦ. τε]εαςος/2009-05/ποι-τ1ϱ052909 Ρπρ 
(18). Πίίρ:/τγεεπ]ης.Ὀἷοςς.ηγίΊπιες.εοπι/2009/05/29/ςαπ-Ιπεαπάεςεεπί-Όι]0ς-Όο-πιαάε-ε[ιεϊεπί/}5ερξ1ὅσ5δαξ 022/0)π]νειςι(ψοο20ο 020 
ΚοεΠεςίειζ22ὰσδίξεςε 
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ρεί να λαμβάνεται από απλή οικιακή πρίζα! 

Το σημαντικότερο όλων είναι... αυτό που µένει να παρακολουθήσουμε καθώς θα εξελίσσονται 
τα γεγονότα. Δηλαδή, εάν πανίσχυρα οικονομικά συμφέροντα θα «θάψουν» καταλλήλως και 
αυτή τη συγκλονιστική ανακάλυψη ή θα βρει τελική εφαρµογή στους λαμπτήρες πυράκτωσης 
για να δούµε ένα είδος πραγματικά οικολογικού φωτός να αναδύεται µέσα από τα «πράσινα» 
σκοτάδια µας. 


ΙΕΡ: βλάπτουν την υγεία και τα µάτια, 


προκαλούν φωτορύπανση, µας ακούνε, 


µας βλέπουν, µας ακτινοβολούν µε 
βρόµικο ηλεκτρισμό και μικροκύματα 


καιτις λατρεύουν κατάσκοποι και χάκερ 


Στο χώρο τού φωτισμού οι λάμπες ΙΕΏ κατέχουν πράγματι, τόσο πολλές αξιοθαύμαστες ιδιό- 
τητες εκτός από την αντιοικολογικότητά τους και την επικινδυνότητά τους για την ανθρώπινη 


Αν 


ΗΚΗ ΤΕΣΗ Ιπαίσαα εεα Επί Ξας μην Γαπια αι Ἐπιωπρβοσε 
Βμπτετς ωππΐσσ Παπ παπι 


Τμ ΚαπισαΣ η αθη ἄρ Πυξ η ώθ νε [ὰ ερ πα θα ἀξη Πρ 
Ηπαστι Βημε νά ηζή  μλ. [ΕΠ ΗΡΙ θά 


Η άνω αριστερή φωτογραφία, από δείχνει µια επιτραπέζια λάµπα {ΕΒΏ - «κατάσκοπο» εικόνας και 
ήχου. ΗΙΕΒΡ στην άνω δεξιά φωτογραφία µπορείνα παρακολουθείτο χώρο µε εικόνα και ήχο. Κάτω 
αριστερά, βλέπουμε ένα άτοµο ανεβασµένο σε σιδερένια κολόνα αλλάζει µια λάμπα ΕΡ σεφωτι- 
στικό τού δρόµου. Με τη λάμπα αυτή είναι δυνατή η μετάδοση των διαλόγων των περαστικών και 
η άµεση µεταφοράτους σεγραπτή µορφή στο ΤινΠ{ΘΓΚ’ Η δεξιά φωτογραφία δείχνει ένα σύστηµα 
φώτων ΙΕΏτο οποίο είναι εγκατεστημένο σε αεροὀρόµια. Μετα φώτα αυτά είναι δυνατό να παρα- 
κολουθούνται χιλιάδες άτοµα πριν καν φτάσουν στα σηµεία ελέγχου. Η τελευταία πατέντα µάλλον 
έχει αξία γιατους συγκεκριμένους χώρους.... 

1 ΤΠε (οπνειςπΙίοἩ 5ΡΥ ΗσΏί Ὀπ]Ὀ πιοπΙίοΓς εοπνοιςαίίοης απά {ννεείς ίπεπῃ - Πίρς:///ννν/ γοιίαθο.εοπι/νναίςμ)νξαδΟΕΥΤΟΟΙ ΝΙ 
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1 ΕΠ: βλάπτουν σοβαρά τα µάτια µετο φάσμα στο µπλε, µας ακούνε, µας βλέπουν, µας ακτινοβολούν µε βορόµικο ηλεκτρισμό και 
μικροκύματα καιτις λατρεύουν κατάσκοποι και χάκερ 


υγεία, που θα μπορούσαν να ανακηρυχθούν τα πλέον επικίνδυνα φώτα τού πλανήτη. 
Ας δούµε αναλυτικότερα όσα έχουν αποκαλυφτεί έωςτο 20260, επειδή στην πορεία είναι δυνα- 
τόν να εμφανιστούν και άλλα «προσόντα»τους: 


Πρώτη δυνατότητα: 


Μπορούν να προκαλούν σοβαρές βλάβες στα µάτια 


Μπορούν να µας στραβώνουν. Δηλαδή έχουν τη δυνατότητα να επιφέρουν βλάβες στην επι- 
φάνεια και κυρίως στο βυθό των οφθαλμών,που είναι ανεπανόρθωτες, μετοισχυρό φάσμαπου 
διαθέτουν, όπως εξηγώ αναλυτικά στο σχετικό θέµα.) 

Με δεδομένο ότι υπάρχουν σήµερα στην επιφάνεια τής Γης, 4-5 δισεκατομμύρια λάμπες σε 
δρόμους πλατείες και άλλους ανοιχτούς χώρους και µετη µαζική εγκατάσταση λαμπτήρων !ΙΕΡ 
σε κάθε χώρο, δηµόσιο ή ιδιωτικό, αυτό το δίκτυο φωτός θα μετατραπεί σε µέσο «εξόντωσης» 
τής ανθρώπινης όρασης. Οι µόνοι ωφελημένοιθα είναι οι οφθαλµίατροι και οι πολυεθνικέςτων 
φαρμάκων και λοιπών υλικών µετην τύφλωση καιτις άλλες σοβαρότατες βλάβες που επιφέρει 
το υπερτοξικό φάσματους. 

Επαναλαμβάνω εδώ όσα γράφω στο σχετικό κεφάλαιο γιατις βλάβες στους οφθαλμούς από 
το φάσμα στο µπλε, µε βάση το γεγονός ότι αυτό το βιβλίο διαβάζεται σπονδυλωτά, δηλαδή 
είναι δυνατό να διαβαστεί ακόµα και από το τέλος προς την αρχή ή κάθε κεφάλαιο ξεχωριστά, 
οπότε ο αναγνώστης/ αναγνώστρια είναι δυνατό να έχει διαβάσειτη σχετική έρευνα, όπου ανα- 
λύω διεξοδικάτις βλάβες στους οφθαλμούς από το φάσμα τού μπλε. 

Επειδή βρίσκεται στο «χώρο» τού ορατού φωτός το φάσμα τού µπλε διαπερνά εὐκολα την 
ατμόσφαιρα. Η πρώτη βλάβη είναι δυνατό να προκληθεί σε ένα µε τρία λεπτά κοιτώντας τον 
Ἠλιο. Ωστόσο, κι εδώ είναι το ανησυχητικό, οι λάµπες ΙΕΡ προκαλούν βλάβες τόσο στην επι- 
φάνεια όσο και στο βυθό των οφθαλμών ακόµα κι όταν δεν κοιτάζουµε άµεσατο φωςτους και 
αυτό το φως µάς ακτινοβολεί συνεχώς. 

Η βλάβη που προκαλεί στην όραση η μπλε ακτινοβολία είναι τόσο καλώς τεκμηριωμένο γεγο- 
νόςοΦΦ ὧστε ουδείς επιστήμονας διανοείται σήµερα να ισχυρισθείτο αντίθετο. 

Βεβαίως και άλλοι παράγοντες - εκτός τής ηλιακής ακτινοβολίας - ενέχονται σε βλάβες των 
οφθαλμών. Μια γρήγορη έρευνα στην ιατρική βάση επιστημονικών εργασιών ΡωΡΜΙΕά, αποδί- 
δει πάμπολλες, γεγονός που δείχνει (πέρα από κάθε αμφισβήτηση), ότιτο ζήτημα των βλαβών 
εξαιτίας τού µπλε φωτός αποτελεί γνωστή κατάσταση στην επιστημονική κοινότητα µε αποτέ- 
λεσµα να έχει πλέον καθιερωθεί ο όρος «Πὰζα(άς οἱ Ρἰµθ» ή «Ό]μ6 [οί ΠαζαΓας». 

Για παράδειγµα, ἰσπανοί ερευνητές βρήκαν το 2013 ότι οιλεγόµενοι «οικολογικού λαμπτή- 
ρεςΙ ΕΡ προκαλούν µόνιµη βλάβη στον αμφιβληστροειδή, επειδή έχουν ισχυρό φάσμα στο 
μπλε(!) Η βλάβη από τη στιγµή που συμβεί δεν µπορεί να επιδιορθωθεί από τον οργανισμό, 
ούτε υπάρχει κάτι τεχνητό που να µπορεί να αντικαταστήσει τον αμφιβληστροειδή. 


1 «Προσοχή στα µάτια παιδιών (και ενηλίκων) απὀ κάθε πηγή φωτός µε έντονο φάσμα στο μπλε» οη ρᾶρε 221 

2 ΠΗΡ:/ Ανν ΠεὈΙ .π]πι.ΠΙΠ.σου/ραῦπιεά/ 18516116 

3. Πίίρ:///ννν’ πεδί π]πι.ΠΙΠ1.σον/ραὈπιεά/6ξδ34158 

4 Ππρ:// νυν) πεοὈῖ ΠηΙπι.ΠΙΠ.,σου/ραὈπιοά/2083911 

5 «Μασιίατ Ώερεπεταίίοῃ ΤΙπΚεά {ο δαπ]ᾗσΏί απά Τον’ Αποχιάσπίς» - Πέρ://Υν/νν.πεάραρείοάαγ.εοπι/ΟΡρΠίΠαΙπιοΙοςγ/επεταἰΟρΠίΠαΙπιοΙοςδγ/11281 
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1ΕΡ: βλάπτουν σοβαρά τα µάτια µετο φάσμα στο μπλε, µας ακούνε, µας βλέπουν, µας ακτινοβολούν µε βρόµικο ηλεκτρισμό και 
μικροκύματα χαιτις λατρεύουν κατάσκοποι Και χάκερ 

«Το πρόβλημα είναι ότιη εξέλιξη τής υγείαςτων ματιών θα είναι προςτοχειρότερο επειδή η ανθρώ- 
πινη όραση έχει δημιουργηθεί για να βλέπει µε το φως και όχι να κοιτάµε κατευθείαν µια φωτεινή 
πηγή. Τα παιδιά χρησιμοποιούν σήµερα ἠλεκτρονικές συσκευές από πολύ νωρίς αντίνα χρησιµοποι- 
ούν τοχαρτίγια να διαβάζουν», δήλωσε η επιστήμονας Σάντσεθ Ράµος,η οποία µαζί µετην ερευ- 
νητική της ομάδα βρήκε ότιο φωτισμός µε ΕΡ προκαλεί βλάβες στον αμφιβληστροειδή. 02 

Η επιστήμονας που διεξήγε τη σχετική µελέτη δήλωσε επίσης ότι «...οι βλαπτικές συνέπειες των 
ΙΕΓ δεν περιορίζονται µόνο στις στιγμές που κοιτάζουµε απευθείας την οθόνη του υπολογιστή, τής 
τηλεόρασης ή του κινητού µας - που είναι ήδη πολλές - ή σε αυτές που διαβάζουµετο βιβλίο µας κάτω 
από µια λάμπα. Εξακολουθούν να υφίστανται Και όταν απλώς βρισκόμαστε σε έναν χώρο ο οποίος 
φωτίζεται από αυτά. Στον χώρο βεβαίως δεν κοιτάζουµε την πηγή τού φωτός αλλά και πάλι αυτή προ- 
ξενεί βλάβη, και μάλιστα µεγάλη. Προξενείβλάβη αν έχει µεγάλη ενέργεια, το πρόβλημα είναι η ενέρ- 
γεια. Ενδεχομένως δεν εκπέµπουν όλα τα ΙΕΓ µπλε φως σε ποσότητα που να είναι επιβλαβής, πολλά 
όµως µάλλον εκπέμπουν».ὃ 

Οι καταναλωτές ίσως παραπλανιούνται (δηλώνει η ίδια επιστήμονας) µε την αναγραφή στους 
λαμπτήρες | ΕΡ τής επιγραφής «| ονν Β]μθ», κάτι που σηµαίνει ότι έχουν χαμηλό φάσμα στο μπλε. 

Συμπληρώνω εδώ, ότιγια να µην µάς εξαπατήσουν διάφορες επιγραφές όπως «1ονν Ρµ6», ανα- 
ζητάµε τις ανάλογες προδιαγραφές στην ιστοσελίδα τής εταιρείας και το σχετικό γράφημα το 
οποίο θα πρέπει να αποδεικνύει τον ισχυρισμό. Δηλαδή, χρήσιμο είναι να γνωρίζουμε εάν το 
μπλε φάσμα στο γράφημα είναι ισοδύναμο µε το µπλε το οποίο υπάρχει σε κάθε γράφημα λα- 
µπτήρων πυράκτωσης, τότε πράγματι, αυτό το είδος λαμπτήρα είναι «ἰονν ὈΙµθ» και ακίνδυνο. 
Εάν διαπιστώσουμε ότι είναι µεγαλύτερο ή ισχυρότερο, τότε... παίρνουμε την ευθύνη εάν θα 
αγοράσουμε και χρησιμοποιήσουμε αυτό το είδος | ΕΡ. 

Σε άλλη έρευνατο 2011, µετη συµµετοχή 10 επιστημόνων, από γαλλικό πανεπιστήμιο αυτή τη 
φορά,” βρέθηκε ότι βλάβη στους οφθαλμούς µπορεί να προκαλείται ακόµα και στο καθηµερι- 
νό περιβάλλον εργασίας κι όχι σε ειδικές συνθήκες. Μετις δυο λέξεις «ειδικές συνθήκες» απο- 
καλύπτεται ένα ακόµα τεράστιο λάθος µε το πόρισμα τής αρμόδια επιστημονικής επιτροπής 
τής ΕΕ, το οποίο έβλεπε βλάβες στα µάτια µόνο σε«ειδικές συνθήκες», για να αποδειχθεί πλέον 
πόσο αντικειμενικά είναι αυτά τα πορίσματα των ποικίλων επιτροπών σε ΗΠΑ και Ευρώπη. 

Πόσο έξοχη αυτή η νέα «οικονομική» τεχνολογία. Μια ακόµα έρευνα µε τη συµµετοχή δέκα 
επιστημόνων απότο ίδιο γαλλικό πανεπιστήμιο επιβεβαίωσε τα δυσμενή ευρήµατα για τις λά- 
μπες ΕΡ.Ό 

Διευκρινίζοντας εδώ τι σηµαίνει η έκφραση τής επιστημονικής επιτροπής τής Ε.Ε. για «σπάνιες 
συνθήκες» οφείλω να διευκρινίσω ότι µε αυτό εξελίσσεται µια ακόµα κορυφαία αθλιότητα σε βά- 
ροςτων καταναλωτών παρόμοια µε εκείνη των ασφαλών ορίων στην ηλεκτρομαγνητική ακτινο- 
βολία, όπου αυτά έχουν τεθεί µε βάση τις θερµικές επιδράσεις, κάτι που είναι τόσο ξεπερασμένο 

6. Πιρ:// νυν’ αρῖ.οοπι/»οίεπος Νεν/ς/20139/05/11/1 ΕΡ-ΗσΠίς-γι(ῃ-γοίίηᾶς-Γ6δ6ΒΤΟΠΟΙς-58Υ/520413965257606/ 


7 «Εεείς οἳ ΠσΠί-εππίῆης ἀῑοάο ταάἱαίῖοης οἩ ΠΙπΊαΠ τοίίπα[ ρὶσπιεπί ερἰ(Πε]ίαί οε]]ς ἵπ νΙίτο», Ὁν «Παπποιτο ΕΒ., Βοππίη-Απίας Ο, Ρέτεζ-(αταδςο, 
ΜιΙΠΟ7 ἆε Γ1πα, Ψάζᾳιε7ζ ὮὈ., άπεΠεζ-Βαπιος. - Πίέρ://νννν πεδί Ππ]πι.ΠΙΠ.σον/ραὈπιεά/22959195 


8 «Τα φώτα και τα μάτια µας!» τής Φαφούτη Λαλίνας. 14/7/2013 - Πρ:///ν/ν) (ονίπια.στ/ςοϊοπος/αγῖο]ε/ αἱά-522240 

9 Γ ΙσΠί-επιίσ]πρ ἀῑοάος (Τ.Ε) {οι ἀοπιεςίς Ηρηίϊης: ΑΠΥ τίςΚς {οι {Πε εγε} Υ Ε. ΒεβαΓ-(οπεπ. Ο. Μαπιηςοης, Ε. Ψϊόποίο, (. ΖΙςεὶς. Α. Βατ[ίετ-δαἱ5ι, 
1.Ρ. Οεδαεῖπί, Ο. ΕποιΕ, Μ. (ατοία, 5. Ρἰοαιά, ὮὈ. Αία. Ῥίοσταςς ἵπ Εοίϊπα| απά Ἐγο ΕοδοατοΠ. Ψο]απιε 20, Ίς5ιε 4, Πι]γ 2011.Ρασος 220-251 - Πιρ://νν. 
τείϊοαΓΕ.οοπΙ/ΠΙᾶΡεΠες/ἀοσειπιεηίς/18.-Βοεμαι-0οπεη-2011 .ράξ 

10 ΤσΠί-Ιπάποεά τείπα| ἆαπιασε α5ίης ἀΠΤετεπί Πσᾖί 5οιτοες. ργοίοσοἱς απά ταί 5ἰγαῖης τενεαίς ΤΕΓ ΡΠοίοίοχϊεΙίγ. Ὁγ Α. Κτίρε!, Μ. Βετάπρο. Ε. Ρισατα, 
Ε. Γονγ-Βουκεῖς, Ι. ααάαπε, Τ.. Ἰοπαί, Μ. ΠοιπὶισοσΠοςδδίαη, Ο. Απάπιει-ροετ, Α. Τοπίρ]α, Ε. Βεμαί-ΟοπεΠ. ΝοειτοςοίεποἙ. Ψοίαπιε 339, 17 Ώεσεπιρες 
2016, Ρασες 296-507 - Πίέρς://ΑΜνν’.5οἴεποεάΙτεοί.εοπι/5εῖεποε/αγίϊο]ε/αὈς/ΡΙΙ/ΡΟ3064522216305243 
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1 ΕΠ: βλάπτουν σοβαρά τα µάτια µετο φάσμα στο µπλε, µας ακούνε, µας βλέπουν, µας ακτινοβολούν µε βοόµικο ηλεκτρισμό και 
μικροκύματα καιτις λατρεύουν κατάσκοποι και χάκερ 


όσο ξεπερασμένα είναι τα τόξα καιτα σπαθιά στις σημερινές πολεμικές συρράξεις. 

Η συγκεκριμένη γελοιότητα και ταυτοχρόνως αθλιότητα, αφορά τα όρια ασφαλείας στο φως 
των «οικονοµικών λαμπτήρων, το οποίο δεν θεωρείται (ούτε έχει μετρηθεί) ως συνεχής πηγή 
ακτινοβολίας φωτός, όπως συμβαίνει στον σημερινό κόσµο όπου ηµέρα και νύχτα βρισκόμαστε 
κάτω ή δίπλα απὀ, ή βλέπουμε φωτεινές πηγές, αλλά σε «στιγμιαία» έκθεση μερικών ωρών, ή µε 
άλλα λόγια σε «ειδικές συνθήκες». 

Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι οι χιλιάδες εργασίες που έχουν διεξαχθεί στο χώρο φωτός 
είτε µε παρατεταμένη, είτε µε στιγμιαία έκθεση των πειραματόζωων σε φωτεινές πηγές, µικρής ή 
μεγάλης ισχύος, κυρίως µελαμπτήρες «οικονοµίας» και | ΕΡ, έχουν δείξει σε όλεςτις περιπτώσεις 
µε συνεχή χρήση ή σε ειδικές συνθήκες, µικρή ή µεγάλη βλάβη στους οφθαλμούς. Σημειώστε 
ότιη µικρή ισχύς φωτός περιέχει φάσμα στο µπλε στα 5 Ιµχ και κυμαίνεται στους 3.600 βαθμούς 
Κέλβιν καιτο ισχυρό φως είναι 1.000 Ιαχ κυμαινόμενο στους 6.000 βαθμούς Κέλβιν. Ὁ 

Σε µια ακόµα έρευνα, το 2016,μετη συµµετοχή εννέα επιστημόνων από πανεπιστήμια Γαλλίας 
και Ελβετίας βρέθηκε ὀτιοιλάμπεςΙ ΕΡ µε διαφορετικό φάσμα στο μπλε (507, 473, 467, και 449 
ΠΠ), προκαλούν πόνο στον αμφιβληστροειδή και οξειδωτική βλάβη. Παρατηρήθηκε επίσης 
απώλεια φωτοὐποδοχέων, απόπτωση, και νέκρωση κυττάρων. Τα αποτελέσµατα αυτά σχετίζο- 
νται άµεσα µετα µήκη κύματος τού µπλε φάσματος τα οποία προκαλούν στον αμφιβληστροει- 
δή ισχυρή βλάβη φωτοὐποδοχέων και νέκρωσήτους."2 

Σε µια πρόσφατη έρευνα, το 2019, βρέθηκε ότι η έκθεση πειραματόζωων µόνο για τρεις ώρες 
σε µήκη κύματος µπλε φωτός στα 410, 440 και 480 ΠΠ και µε µέση ακτινοβολία 1,1ΠΙΙΝ ανά τε- 
τραγωνικό εκατοστό αλλοίωσετη μορφολογία των κυττάρων, προκάλεσε κυτταρικό θάνατο, και 
επέφερε οξειδωτικό στρες και φλεγμονή. Αυτές οι επιδράσεις συνιστούν ένα ακόµα επιβαρυντι- 
κό δεδομένο επειδή δεν είχαν γίνει αντιληπτές σε προηγούμενες έρευνες. 

Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι οι νευρώνες και τα νευρογλοιακά κύτταρα επεξεργάζονται τα 
φωτεινά σήµατα µε διαφορετικό τρόπο, κι αυτό προκαλεί παραγωγή υπεροξειδίου και υπεροξει- 
δίου του υδρογόνου, την εκδήλωση βιοδεικτών που υποδηλώνουν οίδηµα, µε φωτοτοξική και 
µιτοχονδριακή βλάβη. 

Μια αρκούντως σηµαντική, βλαβερή και άγνωστη έως σήµερα επίδραση φωτοτοξικότηταςπου 
βρέθηκε µε αυτή την εργασία είναι το εύρημα ότι η τοξική επίδραση τού φωτός µπορεί να συµ- 
βαίνει µε άλλες οδούς εκτός τού οπτικού νεύρου. 

Οι επιστήµονες που συμμετείχαν ανέλυσαν τις οδούς λήψης τού φωτεινού σήματος και διαπί- 
στωσαν ότι τα κύτταρα τού τριδύµου νεύρου πρέπει να λαμβάνουν ερεθίσµατα φωτός εκτός 
από την καλά γνωστή απορρόφηση φωτός από τα μιτοχόνδρια και από άλλες πηγές. Αυτή θα 
πρέπει να είναι µέσω µη οπτικών οδών όπως τής οπσίνης, µιας πρωτεΐνης των αμφιβληστροειδι- 
κών ραβδίων, τής µελανοψίνης και τής νευροψίνης. Διερευνώνταςτους μηχανισμούς που αποτε- 
λούν τη βάση της φωτοτοξικότητας, εκτιμούν ότι υπάρχει ένας σημαντικός ρόλος στο ενδοπλα- 
σµατικό δίκτυο τού νευρικού συστήµατοςτο οποίο μεταδίδει το τοξικό µπλε φως. Λαμβάνοντας 
υπόψη όλατα δεδοµένα οι επιστήµονεςτονίζουν ότι μπορούμε σήµερα να έχουµε µια άποψη για 


Η Σ.τ.Χ.Μ.: Συγκριτικά µετις τεχνητές φωτεινές πηγές σε µια πολύ συννεφιασµένη ηµέρα έχει 100 Παχ. Κατά την Ανατολή ή Δύση έχουµε 
400 Πχ. σε µια ηµέρα όπου δεν µάς χτυπά άµεσα το ηλιακό φως 10.000 έως 25.000 και όταν είµαστε άµεσα εκτεθειµένοι στον ΄Ἠλιο δεχόµα- 
στε 22.000 έως 130.000 Ταχ. 

12 Κείϊπα] ἁἆαπιαςε ἱπάιεεά Ὁγ οοπιπιοτοῖα] Πρί οπη(ήπρ ἀῑοάες (1.ΕΡ5) . Ὁν Ίπιοπε Ἱααάαπε, Ρίεττο Βοπἱεπριε7. δαδίπε (ΠαΠοίΥ, Φαπιεί (από, 
ΜΙΕΠὲΙε ΦανοΙάεΙΠ1, Γ,απτεπί Ἰοπεί, ΕΓαποῖπο Βε]ματ-Οοποπ., ΟΠπίδίορπε Ματηςοης, Αἱοία Τοιτίσ]ία - Ἠτεε Καάϊσαἱ ΒΙοΙοΡγ απά Μοαάϊοῖπο. Νοίαπιε δ4, 
1α]γ 2015, Ραρες 373-354 - 


Χρήστος Μουσουλιώτης - Πίερ.//ΠἱρΠ{Ιαπα2Ι6.ννογάργες».οοµή - 266 


1ΕΡ: βλάπτουν σοβαρά τα µάτια µετο φάσμα στο μπλε, µας ακούνε, µας βλέπουν, µας ακτινοβολούν µε βρόµικο ηλεκτρισμό και 
μικροκύματα χαιτις λατρεύουν κατάσκοποι Και χάκερ 
αυτό το κύκλωμα πόνου και φωτοευαισθησίας. Η ενοποίηση των αποτελεσμάτων δίνει µια εικόνα 
για αυτότο κύκλωματου µπερδεµένου πόνου καιτης φωτοευαισθησίας που παρατηρείται συχνά 
σε ασθενείς που πάσχουν από παρόμοια οφθαλµικά συμπτώματα.» 

Σε δυο ακόµα πανεπιστημιακές έρευνες από την Κίνα και Ιαπωνία βρέθηκε ότι το φως των λα- 
µπτήρων ΙΕΡΌ προκαλεί βλάβες στα μάτια 9435 ενώ σε µια ακόµα εργασία δημοσιευμένη στο 
«Ναἴμ[θ» παρατηρήθηκε πως όχι µόνο το µπλε φάσμα προκαλεί βλάβες στους οφθαλμούς αλλά 
επιφέρει βλάβες στον εγκέφαλο, δημιουργεί προβλήµατα στην κίνηση και μειώνει το προσ- 
δόκιµο ζωής! 9 

Το πώς γίνονται οι βλάβες µετο φωςτων ποικίλων ηλεκτρονικών συσκευών που διαθέτουν ισχυ- 
ρό φάσμα στο µπλε, ήρθε να διευκρινίσει ακόµα περισσότερο µε ἐρευνά του ένας καθηγητής χη- 
µείας και βιοχηµείας στο πανεπιστήμιο τού Ἰολέδο στην Ισπανία. Ο ὅρας ΚαιμπαΓαίηης διαπί- 
στωσε ότι η έκθεση σε µπλε φως προκαλεί αντιδράσεις στον αμφιβληστροειδή που µε τη σειρά 
τους δημιουργούν δηλητηριώδη χημικά µόρια στα κύτταρα των φωτοὐποδοχέων. 

«Αν ρίξετε µπλε φως στον αμφιβληστροειδή, τότε σκοτώνονται τα κύτταρα των φωτοὐποδοχέων 
επειδή διαλύονται τα µόρια που δέχονται το φωτεινό ερέθισμα» δηλώνει ο καθηγητής. «Τα κύτταρα 
των φωτοὐποδοχέων δεν αναπληρώνονται ποτέ στα µάτια από τη στιγµή που πεθάνουν». 

Ο ὃρας ΚαιμπαΓαΐηιθ προχώρησε σε κάτι επαναστατικό στη σύλληψή του. Εισήγαγε µόρια αμ- 
φιβληστροειδή σε άλλους κυτταρικούς τύπουςτου σώματος, όπως καρκινικά κύτταρα, καρδιακά 
κύτταρα και νευρώνες παρατηρώνταςτις αντιδράσεις τους. Διαπίστωσε πως όταν εκτίθενταν σε 
µπλε φως, αυτοί οιτύποι κυττάρων, πέθαιναν, όταν είχαν φορτίο και µόρια αμφιβληστροειδή. 

Μόνο το µπλε φάσμα φωτός είχε τέτοια επίδραση στα κύτταρα, ενώ δεν πυροδοτείται καμία 
ὁραστηριότητα µε φάσμα στο πράσινο, κίτρινο ή κόκκινο φως. 

Η τοξικότητα που παράγεται στα κύτταρα τού αμφιβληστροειδή µέσωτου μπλε φωτός είναι 
καθολική. Μπορεί να σκοτώσει οποιοδήποτε τύπο κυττάρου. ὃ 

«Κάθε χρόνο περισσότερα από δύο εκατομμύρια νέα κρούσματα εκφύλισης τής ωχράς κηλίδας ανα- 
φέρονται στις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο καθηγητής. «Με τη γνώση περισσότερων μηχανισμών 
για την αιτία τής τύφλωσης θα αναζητήσουμε µια μέθοδο για την παρεμπόδιση των τοξικών αντιδρά- 
σεων που προκαλούνται από το συνδυασμό των µορίων τού αμφιβληστροειδή και τού μπλε φωτός, 
ελπίζοντας να βρούμε έναν τρόπο να προστατεύσουµε τα µάτια των παιδιών που ζουν σε αυτόν τον 
κόσµο τής τεχνολογίας». 

Έρευνα που διεξήχθη το 2014 βασισμένη στα ευρήματα αμυντικού μετεωρολογικού δορυφορι- 
κού προγράμµατοςτων ΗΠΑ,το οποίο πραγματοποιούσεγεωεντοπισµό κατοικιών 84,934 παιδιών 


13 Β]πο ΠδΗί εχρος"Τε ἵπ νΙ{Γο «α15ες {οχίςΙίγ {ο ἰσεπιϊπα| πο{οης απά σ]ία (Πτοιδῃ ἵποΓεαςεά 5αρετοχίάο απά Πγάτοδεη ρετοχίάο βοπεταίίοῃ. ΒΥ ΜατεΚ 
Υ, Ροίεγ Α. Κόαυιχ-Γε-(οα2ϊσο Α. Κεδοιςςίπ Ε, ΟΠατροππίετ Α. ΨπΠ]οίίε Έ, Βαιάοιίη Ο, Κορίόπο ΊΝΜ, Ώεπογεί Α. ΜέΙΚ Ρατςαάαπίαπί7 5. - Έτεε Καάϊσαἰ 
ΒΙοἱοςύγ απά Μεάϊείπε 

γοαππε 131. 1 Πεῦτιατγ 2019, Ρασες 27-39 - Πίέρς://νννν.δεἰεποεαΙγοςί.οοπι/5εΙεπςς/αΓί6ἱα/ρΙΙ/90δ9155491532222091νιασοθΡΙΠπιῦ 

14 ΓσΠί-επι(ήπς-άϊοάε Ἱπάπεεά τείῖπα] άαπιασο απά 15 ψανε]επρίῃ ἀερεπάαποΥ ἵπ νίνο, Ὁγ Ὑα-Μαπ 5µαΠ6, (επ-δΠΙΠ ἸΝαΠς, Γανίά Η. ΦΗΠΕΥ, (Παης- 
Ἠαο Ύαης, Τ1-Γήπρ Το - Πίίρ://Νννν.1]ο.οπ/εη. ριὈΠΙ5Π/2017/2/20170203 ραξ 

15 ΤΠο Ππνο]νεπιεπί οἱ {πε ΟχΙάαίΐνε Ρίτοςς ἵπ Μιτίπε Β]πο ΤΕΡ ΓαβΠί-Ιπάπεεά Κοίίπα[ Ώαπιασο ΜοάαΙ, Όν ΜαΠο ΝαΚαπιητα, ὙοσΠΙκί Κιςε, ΚαζυΠίτο 
Τευτιπ]α., Μαδαπηιίδι ΠΙΠΙῃΖαννα. Ηἰάεαί Ηατα 

16 Ρα!]γ Ὀ[πο-[ΙδΗί εΧροςιτο 5Ποτίεης Π[οςραη απά «α.δες Ὀταίη πειτοάερεπετα(ῖοη ἵπ Ώτοδοβία, ὃν Έτενοι ΕΚ. ΝαςΠ, ΕΙΙεεπ 5. ΟΠΟΥ’, ΑΙεζαπάει ὮὉ. 
Γ ανν, δαπιπε| Ὀ. Ρα, ΕΙΖΕίεία Εµς78τα, Αἱεκςαπάτα Βϊ]ςκα, ΡΙοί: Βεύῦας, Ὠοτὶς Κτείζςομπιαι ὅτ Ιαάν]σα Μ. (ιεα]ίοννίοΖ.- Πίέρς://Ννν/ παίμε.οοπι/αΓίσ]ες/ 
541514-019-0038-6 

17 Β]πο ΗΡΗί εχοῖίεά τείίπα[ Ιπίεγοερίς εοΓ]π]αί δἱσπα[ίπς Ὁγ ΚαςιΠ ΚαίπαγαΚε, 1οῦπ Τ.. Ραγίοῃ. Ο. ΗατςΠαπα ΤαΚπιαἰ ός ΑΠίῃ Κατιπαταίηπε - Πάρς:/ννήνν. 
παίπτο.εοπι/αΠΙ6ἱες/5415958-018-25254-8 ράΐ - Πίέρς://νννν.]5ίαρο .|5ί.σο.]Ρ/ατίϊε]ε/ϱρΌ/40/8/40. Ρ16-01008/ Πιπι]/-οΠατ/]α 


15 ΟΠεπηϊςίς ἀϊσοονει ΠΟ Όἶπε Ησ]ί 5ρεεάς Ὀμιπάπεςς. Απριιςί δ, 2018. Ὀπίινειςιίγ οἳ Το]εάο - Πίέρ5://ρΙ1γ5.οισ/πεννς/2018-08-εΠεπιϊςίς-Ό[ιε Πίπι! 
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1ΕΡ: βλάπτουν σοβαρά τα µάτια µετο φάσμα στο µπλε, µας ακούνε, µας βλέπουν, µας ακτινοβολούν µε βορόµικο ηλεκτρισμό και 
μικροκύματα καιτις λατρεύουν κατάσκοποι και χάκερ 


από 96 νηπιαγωγεία, 55 δηµοτικά σχολεία και 28 σχολεία ειδικής αγωγής στην Κίνα, μεταξύ των 
οποίων συμπεριλαμβάνονταν 203 παιδιά µε σύνδρομο αυτισμού, έδειξε ότι οι περιοχές που είχαν 
εντονότερο φωτισμό στους δρόμους, τόσο πριν όσο και µετά τη γέννηση των παιδιών, συσχετί- 
στηκαν µε σηµαντικά(!) υψηλότερο κίνδυνο ανάπτυξης διαταραχών στο φάσμα τού αυτισμού.!Ὁ) 

Τη θέση ότι οιλάµπες «οικονοµίας» προκαλούν σοβαρές βλάβες στα µάτια και εἰδικά στην ὠχρά 
κηλίδα έχει και ο Γερμανός φωτοβιολόγος Αἰοχαπαςα ΝΜµηςεΠ«9 Ὑποστηρίζει συγκεκριµένα ότι 
«..σε πλήθος κυτταρικών ερευνών διαπιστώθηκε πως το µπλε φως προκαλεί οξειδωτική βλάβη στους 
υποδοχείς τού αμφιβληστροειδή και προάγει τον εκφυλισμό της ωχράς κηλίδας (ΑΜΙ)-που είναι ασθέ- 
νεια συνδεδεμένη µετο γήρας». 

Σύμφωνα µε αυτόν τον επιστήμονα «..Το µμπλεδίζον φως είναι πολύ πιο επικίνδυνο για τον αμφιβλη- 
στροειδή απότην υπεριώδη ακτινοβολία (υΝ), επειδή τα υπεριώδη µέρη τού φωτός φιλτράρονται ήδη 
από τον κερατοειδή Και το φακό. Αντίθετα, το ορατό και βραχέος µήκους κύματος φως εισχωρεί ανε- 
µπόδιστο µέχριτον αμφιβληστροειδή, όπου προκαλεί οξειδωτικό στρες». 

Όταν ακτινοβολήθηκαν χαµστεράκια µε μπλε φάσμα φωτός και άσπρο φως, παρατηρήθηκε ότι 
ανέπτυξαν συμπτώματα κατάθλιψης. Επιπλέον αυτού βρέθηκε ότι αυτά τα δυο είδη φωτός µει- 
ώνουν τους δενδρίτες, ένα είδος αραχνοειδών κυττάρων τα οποία συνδέονται µε τη διανοητι- 
κή εγρήγορση, αλλά και είναι βασικός συντελεστής στην παραγωγή εµβολίων µε δενδρίτες στη 
µάχη εναντίον τού καρκίνου. 

Αντίθετα µετο άσπρο φως και το µπλε φάσμα του, το κόκκινο δεν προκαλεί ανατομικές αλλοι- 
ώσεις στον εγκέφαλο των τρωκτικών, ούτε συμπτώματα κατάθλιψης. Το µόνο άλλο είδος φωτός 
που δεν επηρεάζει δυσμενώς την κατάσταση των τρωκτικών, όταν αυτά ακτινοβολούνται κατά 
τη διάρκεια τής νύχτας, είναι το κανένα φως, δηλαδή το απόλυτο σκοτάδ.... 

Ένας Ἐλληνας επιστήμονας ο χειρουργός οφθαλµίατρος κ. Βίκος Τσιούμας, διευθυντής στο 
Πρότυπο Ιατρείο Κλινικής, Χειρουργικής και Αισθητικής Οφθαλμολογίας, αποκαλύπτει την επι- 
κινδυνότητα τού μπλε φάσματος, αν και παραβλέπει νατο αποδώσει στιςλάμπες «οικονοµίας» ή 
και γενικότερα στις λάµπες φθορισμού, τα | ΕΏ καιτα κάθε είδους φωτεινό γκάτζετ. 

Ωστόσο, παράτις παραλείψεις του, είναι εξόχως αποκαλυπτικά και τρομακτικά στις συνέπειές 
τους αυτά που αναφέρει, επειδή δεν αφορούν µόνο το επικίνδυνο φως τού Ηλιου, αλλά καιτο 
φως που η ανευθυνότητα τής Κομισιόν και των κυβερνήσεων των κρατών µελών το εισήγαγε 
µε δικτατορικό τρόπο (χωρίς συζήτηση στην ολομέλεια τού Ευρωκοινοβουλίου) σε καθημερινή 
χρήση σεκάθε χώρο όπου ζούμε και εργαζόµαστε! 

«Οι υψηλής ενέργειας ακτίνες του ήλιου, το λεγόμενο µπλε φως, δηλαδή το φως εκείνο που όταν πέ- 
φτει σε µια γυαλιστερή επιφάνεια µας στραβώνει, είναι υπεύθυνο και για βλάβες στον αμφιβληστρο- 
ειδή χιτώνα, τον βυθό του ματιού. Η εκφύλιση της ωχράς κηλίδος σχετιζόμενη µε την ηλικία είναι µια 
από τις συνέπειες της μακροχρόνιας έκθεσης στον ήλιο. Η ωχρά είναι η κεντρική περιοχή του αμφι- 
βληστροειδούς στην οποία εστιάζονται τα οπτικά αντικείµενα και δέχεται την µεγαλύτερη ποσότητα 
ακτίνων από τις άλλες περιοχές. Η βλάβη που προκαλείται µετην πάροδο του χρόνου είναι µη ανα- 
στρέψιµη και οδηγεί στην σταδιακή και ανώδυνη απώλεια τῆς κεντρικής όρασης. Το σηµείο προσή- 
λωσης στις περιπτώσεις αυτές είναι θολό ή τυφλό. Μετά τα 75 έτη υπάρχει 3096 πιθανότητα απώλειας 

19 Οπίάοος ΙσΗί αἱ πἰσ]ί απά απΐσπι 6ρεοίταπῃ ἀἰσοτάοι ἵη οΠαπσμαϊ, ΟἨίπα: Α πιαϊο]ιοά οαδο-οοπίτοί 5ίπάγ. Υἴηγι Χίο, ΖΗΐ]παῃ 11η, Ηοης Η σης, ΠαΠςΗαΗ 


Τά, σπαπσΠιί Ώοῃς, Ὑπεννεῖ Τ 11, σοπρβῦο «Πε, Υαπιῖπς (πο. οἱ Τοίαἱ Επνίτοι 2022 Ματ 10:811:152340. ἀοῖ: 10.1016/.5εϊοίεην.2021.152340. Εριῦ 
2021 Ώοες 14. 10.101 6ή.5εἰ(οίεπν.2021.152340. 


20 Ππαρ:/νιεκγίοχοίῖς.Ὀἱοσςροί.εοπι/2009/05/ΡΙοβ-ρο»ί 21 .Πίπι] 
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οράσεως οφειλόμενη στην ασθένεια αυτή, ενώ ένα 46-5096 των ασθενών αυτών καταλήγουν στην 
τύφλωση. Πα την βλάβη που δημιουργείται δεν μπορούμε να κάνουμετίποτα! εν) 

Το κερασάκι σε αυτή την τούρτα τής άγνοιας και παραπληροφόρησης για τους κινδύνους εκ 
τού πράσινου φωτός έβαλε (παραδόξως) και ο πανίσχυρος, (επειδή δίνει γραµµή σε όλο τον 
πλανήτη), Ιατρικός Σύλλογος Αμερικής. 

Με ανακοίνωσή του επισημαίνει ότι οι λάµπες ΙΕΡΏ που αντικαθιστούν τις ήδη υπάρχουσες 
στις οδικές αρτηρίες και άλλους δρόμους, προκαλούν τέσσερις φορές μεγαλύτερη αναστολή 
στην έκκριση µελατονίνης! 3 


Δεύτερη δυνατότητα: 


Η φωτορύπανση που προκαλούν δημιουργεί σοβαρά προβλήµατα στο 


περιβάλλον καιτην άγρια ζωή 


Ένα ακόµα ζήτημα μέγιστης σηµασίας είναι η φωτορύπανση που προκαλείται από τους λα- 
µπτήρες οικονοµίας» και κυρίὠςτα [ΕΡ. 

Οι επιστήμονες εδώ και δύο περίπου δεκαετίες, και µόνο µετά µε την καθιέρωση των κάθε εί- 
δους «οικονοµικών» λαμπτήρων ανακάλυψαν ότι αναδύθηκε σε πλήρη ισχύ το τοξικό «τέρας 
τής φωτορύπανσης, το οποίο ὅρα δυσµενώςσε ανθρώπους και περιβάλλον. 

Μεταξύ πολλών άλλων ανακάλυψαν ότι είναι τεράστιαζὀη διαταραχή από τη φωτορύπανση 
στα οικοσυστήµατα και στους ρυθμούς αναπαραγωγής και συμπεριφοράς των ζώων που προ- 
καλείται µε τον τεχνητό νυχτερινό φωτισμό. 

Για παράδειγµα, η χρονική διάρκεια που απαιτείται για να συμβεί αναστολή στην έκκριση µε- 
λατονίνης από το τεχνητό Φως σε ορισμένα ζώα βρέθηκε ότι ήταν το διάστηµα μόλις ενός λε- 
πτού(ϱ 96569 ενώ µια εκτίµηση των επιπτώσεων από λαμπτήρες δρόμου στη Γερμανία έδειξε 
ότιτο φωςτους μπορούσε να εξαφανίσει περισσότερα από 60 δισεκατομμύρια έντοµα σε ένα 
µόνο καλοκαίρι.) 

Αλλά η φωτορύπανση δεν περιορίζεται µόνο σε αυτά... 

Το μόνιμο ηµίφως μεγάλου µέρους τής Γης κατά τη νύχτα, προκαλούµμενο ειδικά από λάμπες 
ΙΕΡ, αποπροσανατολίζειτο σύστηµα προσανατολισμού των πτηνών, των χελωνών, και πλήθους 
άλλων ειδών, ενώ μένει να διαταραχτεί ακόµα και το πλαγκτόν των ὠκεανών µέσω των αστρα- 
ποβολούντων δεκάδων χιλιάδων δορυφόρων τής 5ᾳ, (όπως βρέθηκε ότι συμβαίνει µε τη µεί- 
ωση τής έκκρισης µελατονίνης στην ευρωπαϊκή πέρκα, ακόµα και µε απειροελάχιστη ένταση 
φωτός«ὃ), δορυφόρων οι οποίοι έχουν προκαλέσει την αγανάκτηση και «εξέγερση» των αστρο- 

21 Πρ://ννννδίουπ]ᾶς.σι/ρᾶασς.α5Ρ2ρΙάΞ 24 δε]ης-1 

22 ΑΜΑ αἀορί αιἱάαησα (ο τεάποο ΠΠ Ποπ ΠἰδΗ ἱηίοποίίγ οίγσοί Πρμί5. 6.14.2016 - Πίρς://ΝννΥν/απιη-αδ5η.οιρ/ρίεςς-οοπίεΓ/ρτοςς-ΓοἱςὮδος/ 
απια-άορίς-σιἰάαποο-γεάιοο-ΒαΓπΙ-Πἰς]-ἰπίεηςΙ(γ-κἰτουί-Πἱο]ιίς 

23 Πιρ://Ν νυν” ΙπίετςςῖοποςἙ ΥΙΙΕΥ.οοπι/ορί-ΙΠ/ΓαΠ(οχί/118521354/ΡΡΕΣΞΤΑΚΤ 

24 ΠΙΕΡ:/Νννήνν ποδί πι. ΠΙΠ.σου/ραῦπιοά/549084 

25 ΠΗΡ:/Ννν)νν ποδί πι. ΠΙΠ.σον/ρυῦπιοά/221068 

26. ΠΙΡ:/Ννν)νν ποδί πι. ΠΙΠ.σου/ραῦπιοά/762577 


27 ΤΠο ἁαἲκ 5ἱάε οἱ Πσᾖί: Που” αγβΠεἷα] Πσ[ήπρ ἰς Παγπιίηρ {Πε παίηταἱ γ/οτ]ά, ον Αἱςῆπς Πτννίη - Πίίρς://Ννννν παίιτε.οοπα/αΠΙΕ]ες/ά41586-015-00665-7 


28 5ροίΏ1θῃί οἡ Β5Η: Γ1σμί ροΗπίοηῃ α[[εείς οἰτοαάίαπ τηγίηπις οἱ Ειτορεαή Ρρετοῃ Ὀιί ἆοες ποί οαϊι5ε 5ίτεςς. Απίκα Βγήπίπς, Εταηζ Ηδ]κοετ, δίο[[εῃ 
ΈτπαπΚκε, Τουδίεπ Ῥτοιοτ, ἸΜειπετ Κσας. Ρείοποε οἱ Τπε Τοίαὶ Επνίτοππιεπί. Ψοίαπιο 511. 1 Αρτ 2015. Ραρος 516-522 - Πίρς://ἀοι.οις/10.1016/. 
φοἰίοίθεην.2014.12.094 
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νόμων, αλλά και κάθε ανθρώπου στη Γη, καθώς διαπιστώνεται η απώλεια τού αστερόφωτου 
ουρανού, ο οποίος σβήνει σταδιακά από τα ΙΕΏ των πόλεων καιτων οδικών αρτηριών που τις 
ενώνουν. 

Ἠδη η φωτορύπανση από διαστημικά σκουπίδια έχει φτάσει στο 1096 τής φυσικής φωτεινότη- 
ταςτού ουρανού. Αυτό είναιένα κρίσιμο όριοπου εγκρίθηκετο 1979 απότη Διεθνή Αστρονομική 
Ένωση για να µην ξεπεραστεί το επίπεδο φωτορύπανσης στις τοποθεσίες των αστρονομικών 
παρατηρητηρίων,Ε9 αλλά όπως φαίνεται αυτή η σύµβαση σύντομα θα είναι παρελθόν. 

Η πανεπιστημιακή καθηγήτρια αστρονομίας 5αΠιαΠΙΠα | ανν/θτ, χρησιμοποιώντας προσομοίω- 
ση τής τροχιάς µόνο 635.000 δορυφόρων τής 5ᾳ,(από τους αναµενόµενους πάνω από 440.000 
έως το 2030, που θα βρίσκονται γύρω από τη Γη), βρήκε ότι θα προκληθεί τεράστια φωτορύ- 
πανση µιας και σε κάθε 15 φωτεινά σηµεία τού ουρανού το ένα θα ανήκει σε δορυφόρο τής 
5(αιοῦ 

Είναι χαρακτηριστικό ότι ένα είδος ζωοπλαγκτόν (ς8ἰαΠος), αντιλαμβάνεταιτο απειροελάχιστο 
φως τού νυχτερινού αρκτικού ουρανού σε βάθος 70-80- µέτρων, τής Σελήνης στα 120-170 µέ- 
τρα και τού σέλαος στα 80-Ί120 µέτρα(!)/53 ενώ εκτιμήθηκε ότι η φωτορύπανση µεΙ ΕΏ των πα- 

ράκτιων βυθών που βρίσκονται σε πόλεις 
και λιμάνια, η οποία φτάνει λόγω τής εἰδι- 
Ώουῖους ἰπειις ννανηίπα αΏοιῃ ΙΕΡ ειγοοΒίαπις Κής εκπομπής φωτόςτους έως καιτο βάθος 
ὥς’ ην ᾱ, Ἔοί «/ηση Τμ ὕσπμηπανρη των 30 µέτρων είναι πιθανό να επιφέρει δυ- 
σµενείς επιπτώσεις στα οικοσυστήματατού 

βυθού τής θάλασσας. :ὁ 

Είναι τόση η ανοησία αυτής τής οδηγίας 
και η έπαρση που εμπεριέχει ώστε «ξεχά- 
στηκε» η απλή επιστημονική παρατήρηση, 
«το παράδοξο τού θνοης», όπως ονοµά- 
στηκε από το όνοµα τού επιστήμονα που 
το εφηύρε,’ πως οτιδήποτε είναι μικρής 

ο πως πώ», δαπάνης καταναλώνεται περισσότερο και 

μμ. ο... αυτό σηµαίνει ότι τα ΙΕΩ, καταναλώνουν 

πολύ περισσότερη ενέργεια µέσωτής ενερ- 

γειακής σπατάληςτων καταναλωτών, εκτής 

εκτίµησης ότι δαπανούν λιγότερο ηλεκτρισμό, άρα πληρώνουν λιγότερο κι έτσι έχουµε πολύ 
μεγαλύτερη τού αναµενόµενου αύξηση θερµοκηπιακών αερίων. 


29 Πιίρς:///νννν.5ραςςε.οοπι/5ρασεχ-ίατΠΙηΚ-ςαίε] Πίος-πιεσαςοηςίεΠαίίοπ-5ιγργίςε-α5ίΓΟΠΟΠΙΕΙς.ΠίπΙΙ αίπι «οιτοεξποίϊβεαίῖοπ 


Πίέρς:/αᾳ85.ο{σ/{οΓπι/αας-5Π{νεγ-οη-ςαίε]Η{ε-εοπςίε]] 

30 ΤΠο ρτοµ[εταίίοη ος 5ραςο οὐ]αείς ἶ5 α ταρίά!γ Ἱπετεαςίπς 5οι{σο οἱ αγΠβεία| π]ρΏί «ΚΥγ Ὀτιβηίπεςς. ΜΙΤοδίαν Κοεῖ[α], Εταπίϊδεκ ΚιπάταείΚ, ἠομη Ο. 
Ῥατοπίίπε, ῥαἱναάοι Βατά. ΜοπίΠ!γ Νοίίσες οΓ(ε Κογαἱ Απίτοποπιίσαἱ δοοΙείγ: Τείίεις, Ψοίαπιο 504, [65ιε 1. Ίππο 2021.Ραρες Τ40-144,29 ΜατοΠ 2021 
- Πίέρς://άοι.οις/10.1093/ΠΊηΓαςΙ/5ΙαὈθ3 

3] δοοη. | οί ο ενεΓγ 15 Ρροἱηίς οἳ Πσᾖί ἵπ (Πε «ΚΥ ΥΠ] Όο α ςαἰε]Πία, Ὁν Φαπιαηίμα Ταν/]ογ. Απθἰςίαπί Ρ{ΟΓεΣΞΟΙ οἱ αδίΓοΠΟΠΙΥ. ὈπινειςΙγ οἳ Βερῖπα. 
Νονεπιῦει 20. 2021 - Πίέρς:/ΠΠοεοηνειςα{ίοπ.εοπ]/5οοΠ-1-οιί-ο[-ενειγ-15-ροϊπίς-οί-ΗσΠί-Ιπ-ίπο-ςκΥ- ννι]]-Όε-α-ςαίο[1{ε-1 70427 

32 ΟιαπγΊης {Πε ΗρδΠί 5εηςἰνΙίγ οἱ Οαἰαπις 5ΡΡ. ἁπτῖης {Πε ρο]ατ πἰρηί: ροίοπίίαἰ {ο οτοΠεςίταίεά ππ]σταίίοης οοπάιείοά Ὁγ απιδἰοπί ΗβΠί Γτοπι {Πο 
5ΗΠ, ΠΊΟΟΗ, Οἵ 4ΓοΓα Ὀοιοα]]ς} Αππα 5. Βδΐπες, Οεοῖ]ϊε ΜΠ]είείς, ]ότσοη Ῥετσε, ΜΙς[αε] ἄπεεπαοτο ὃς (εἰ 1οίηδεῃ. Ροίατ ΒΙοἱοσγ νοἰαπιε 28, Ρρᾶσες 
51-65 (2015) - Πίίρ5:/ΠΠΠΚ.ρτίιπσεγ.οοπι/αΓίςΙα/10.1007/500300-013-1415-4 

33 Ώαν]ες, Τ.Ν., ΜεΚεε, Ὀ., Εἰδνε]ς. 1. εἰ αἱ. Βἱο]οσίσαΙ!γ Ἱπιροτίαπί απϊβείαἰ ΗΡΠί αἱ πὶσῃί οἨη {πο 5εαῇΠοοΓ. δεί Κερ 10. 12545 (2020). Πίέρς://άοι. 
ος/10.1038/541598-020-69461-ό6 


34 Ίενοις ραγαάοχ - Πίέρς://εΠ.κιρεάἶα.οτο/νΚΙ/ενοης ΡαΓάΟΧ. 
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Οιεπιδράσεις αυτής τής πρωτοφανούς αθλιότητας µπορεί να είναι πολύ πιο σοβαρές από όσο 
μπορούμενα φανταστούμε, επειδή δεν αφορούν µόνο τη µείωση κατάτέσσερις φορές τής έκ- 
κρισης µελατονίνης, που προκαλούνται ΕΏ δρόμου, σε σχέση µετις παλαιότερες λάμπες, όπως 
ανακοίνωσε ο πανίσχυρος Ιατρικός Σύλλογος των ΗΠΑ.Ο5) 

Ὑπάρχουν ήδη µελέτεςπου συνδέουν την πανδημία (ονἰα-19 µετη διαταραχή που επιφέρει ο 
τεχνητός φωτισμός στα ζώα και ειδικά στις νυχτερίδες, οι οποίες ὡς ξενιστές ποικίλων κορονο- 
ἵων εικάζεται ότι «γέννησαν» αυτό το νέο είδος ως αποτέλεσµα τής διαταραχής στους οικότο- 
πους παραμονής τους. Η επίθεση τής φωτορύπανσης που βιώνουν οι νυχτερίδες εκτιμάται ότι 
διαταράσσει βάναυσατις περιοχές όπου ενδημούν καιτις συνήθειέςτους. 

Το στρες που ασκείται από τοτεχνητό φως επιφέρει εξασθένηση ζωτικών σωματικών λειτουρ- 
γιών, ιδιαίτερα εκείνων που σχετίζονται µε τις ενδοκρινικές, ανοσοποιητικές, και γονιδιωµατι- 
κές διαδικασίες και εκφράσεις, επιφέροντας διαφορετικές φυσιολογικές μεταβλητές και συµπε- 
ριφορές στα νυκτόβια ζώα. Το νυχτερινό φως διαταράσσει τον συγχρονισμό «ιού-ξενιστή» και 
µπορεί να οδηγήσει σε μετάλλαξη στο γονιδιωµατικό τµήµα τού ιού και σε υπερβολική απο- 
βολή του, αναφέρεται στη σχετική εργασίαΏ5 και επίσης προτείνονται ορισμένες μελλοντικές 
στρατηγικές για τον µετριασµό των επιπτώσεων τού τεχνητού φωτισμού µε στόχο την προστα- 
σία τού οικοσυστήµατος στη Γη. 

Σε άλλη µελέτη βρέθηκε ότι ο φωτισμός των δρόμων µειΕΌ µείωσε σηµαντικά την αφθονία 
ενός είδους κάµπιας κατά 4796. Οι αρνητικές επιπτώσεις ήταν πιο έντονες κάτω από φώτα µε 
λευκή δίοδο εκπομπής φωτός (ΙΕΡΓ) σε σύγκριση µε τους συμβατικούς κίτρινους λαμπτήρες 
νατρίου.Ώ0 

Συνιστά τραγικό γεγονός τα οικολογικά κινήµατα, τα πολιτικά κόμματα και οι κυβερνώντες τα 
κράτη τής Γης να παραμένουν σε βαθύ σκοτάδι για τις επιστημονικά διαπιστωµένες δυσμενείς 
επιδράσεις τής φωτορύπανσης µέσω τού τεχνητού φωτός. 

Σύμφωνα µε δορυφορικές μετρήσεις η φωτορύπανση αυξήθηκε από το 1992 έωςτο 2017 
κατά τουλάχιστον 4990. Με τον υπολογισμό τής μετάβασης στα φώτα Ι ΕΏ, τα οποία αυξά- 
νουντη ρύπανση και σε ορατά µήκη κύματοςτα οποία δεν είναι ανιχνεύσιµα απότους υπάρ- 
χοντες δορυφορικούς αισθητήρες, η πραγματική αύξηση της φωτορύπανσης εκτιμήθηκε 
ότι έφτασε παγκοσμίως απὀ 270960 έως 400906 και βαίνει αυξανόμενη! όδ 

Επιστημονικές έρευνες δείχνουν επίσης ότι εξαιτίας των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, η 
βιοποικιλότητα έχει µειωθεί σε όλο τον κόσµο και αντιμετωπίζει µια ακόµα, την έκτη µαζική 
εξαφάνιση," ενώ όπως δείχνουν άλλες έρευνες οτεχνητός φωτισμός είναι µια από τις αιτίες 
της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής, η οποία συνδέειτην αύξηση των καμπυλών φωτορύπαν- 


35 Ὠοσίοις ἴ5ςι6 νναγπίησ αΌοιί ΤΕΓ ςἰτοσοί]ἱσ]ίς, ὉΥ ΚΙοματά . «Βιςς» Ῥίενεπς. ΤΠο (οπνοιςαίίοη.1ηπε21.2016 - πάρς://εάϊΠοπ.οππ.οοπι/2016/06/21/ 
Ποα[ί{/]εά -ςίτοεί]σ[ίδ-απια/Ιπάεχ.Πίπι] 

36 Απηηεῖα Γ1σῇί αἱ ΝΙσΠί (ΑΓ/ΑΝ): Α Ροίεπίίαἱ Απίμτοροβεπίς Οοπιροπεπί Το ίπε ΟΟΝ1ΙΓ-19 απά Η6ονς ΟπίρτοαΚκ. Ζοεςμαπ ΑΠπιαά Κµαπ. ΤΠαΠρα[ 
Ὑππιπαπιεμα (ορίπαίμ Μοπάα!, Ηαςθυτήπιαγαπ ὈΠαιπια]γοίί Ὀενί, ΟΠοηρίμαπι Καν, Κα]επάτα Καπιατ Γαδαία, Ηαοδί]απι δαπῄία Ὀενί, απά Ασαπιαπ]α 
Οπαίίοτα]. Ετοπί. Επάοοτῖπο].. 10 δερίεπιδει 2020 | Πίέρς://άοι.οις/10.3389/1επάο.2020.00622 

37 Ρτοεί Πσηίπς Πας ἀείτιπιεπίαἱ Ἱπιρασίς οἩ ]οσαί Ιηδεοί ρορι]αίίομς. ΡΟ ΟΙ Α5 Η.ΒΟΥΕΣ.ΜΑΕΚ 5. ΡΑΒΣΟΝΣ5 ΑΝΡ ΜΙΟΗΑΕΙ,1.Ο.ΡΟΟΟΟΚ. 
Ρ(ΙΕΝΟΕ ΑΡΝΑΝΟΕΣ «25 Αι 2021. Νοἱ 7. Ι65πε 35 9ΡΟΙ: 10.1 126/5εἰαάν.αὈϊ8δ322 - Πίέρς://Μννννςεἴεποε .ο{ς/άοί/10.1 126/5εἴαάν.αΏἱδ322 

3δ Εἰτεί Εκήπιαίῖοι οἱ αἰοβαί Ττεπάς ἵπ Νοείιγπαί Ῥούνει Επιὶρείοης Εοανεαίς Αεσε]εΓαίίοπ οΓ Γ1σᾗί Ρο] ποπ 

ὉΥ ΑΙε]απάτο »άπομεΖ 4ε ΜΙσαα1, Ιοπαίπαπ Βοηπίε, ΕπΊπια Κοςεπ{ο]ά, Ιπιοη Γζητ]αΚ απά Κενίπ 1]. ἀαδίοῃ. Κοπιοίε ρεῃς. 2021. 13(16).3311: - Πίρς:/ 
ἀοἱ.οις/10.3390/1951316351 

39 ΒαΓΠΟΣΚΥ,Α., ΜαίζΚε. Ν., Τοπιἱγα, 5. οί αἱ. Ηας ἴἴπε Εατίᾖι)ς φΙχΧί11 πιᾶςς οχίΙπείίοη αἰγεαάν αγήνοά 2. Ναίητο 471. 51--57 (2011). Πίέρς://άοὶ.οις/10.1038/ 
παίπτεθθό768 
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σης µε εκείνες τής κλιματικής αλλαγής! 60 

Όλα τα επιστημονικά δεδοµένα και είναι πολλά, δείχνουν ότι η προκαλούµενη διαταραχή στο 
περιβάλλον απότη φωτορύπανση έχειτεράστιες προεκτάσεις, οιοποίες είτε αγνοούνται είτε κα- 
λύπτονται... Αναφέρεται εδώ ένα ακόµα απίστευτο γεγονός. 

Η φωτορύπανση βρέθηκε ότι επιδρά και στην όραση των ζώων κάνοντας ορισμένα από 
αυτά, που είναι θηρευτές, να βελτιώνουν την ὀρασή τους και άλλα που είναι θύτες να τη µει- 
ώνουν. Αυτό το γεγονός, όπως είναι εύκολα αντιληπτό, έχει επακόλουθο τη βάναυση διατα- 
ραχή τής ισορροπίας των εἰδών στη φύση! Ὁ 


Τρίτη δυνατότητα 


Στέλνουν στο τουίτερτις συνομιλίες µας 


Μπορούν να καταγράφουντις συνομιλίες µας,που κάνουµεσε ανοιχτούς χώρους καινατις µε- 
ταδίδουν µε κείµενο οπουδήποτε, ακόµα και στο Τννίίαιιό2 

Περαστικοί από το κάθε πάρκο ή δρόμο, (δείτε τη φωτογραφία), ή όσοι και όσες στέκονται δί- 
πλα σε αυτές τις | ΕΡ, π.χ. καθισµένοι σε ένα πα- 
γκάκι, δεν έχουν να αντιμετωπίσουν µόνο το το- 
ξικό µπλε φάσμα και τον βρόµικο ηλεκτρισμό, 
΄. αλλά ζητήματα παραβίασης των προσωπικών 
"τους δεδοµένων και τής ιδιωτικής τους ζωής. 
Είναι πλέον καιρός να ξεχάσουμε τις σκηνές 
'που βλέπαμε σε διάφορα κινηματογραφικά 
έργα όπου δυο άτοµα έβγαιναν εκτός γραφείων 
για να συζητήσουν κάποιο ευαίσθητο θέµα. Από 
τώρα και στο εξής κάθε λάμπα ΕΡ, είναι ή µπο- 
ρεί να γίνει ο κατάσκοπος που καταγράφει όσα κάνουμε και λέμε κάθε στιγµή τής ζωής µας. 

Οι απατεώνες, οι ντετέκτιβ, οι πράκτορες, αλλά και απατηµένοι ή απατηµένες σύζυγοι, οι γο- 
νείς που θέλουν να παρακολουθούν τα παιδιά τους και κάθε ένας που η ζωή του βρίσκεται σε 
αναστάτωση και διαταραχή, αλλά καιτροµοκράτες(!) ίσωςτις βρει χρήσιμες, πάντα σε βάροςτής 
υγείας όσων ανθρώπων, ζώων και φυτών βρίσκονται στην ακτίνα δράσητους. 


Τέταρτη δυνατότητα: 


Παρακολουθούν τα πάντα µε εἰκόνα και ήχο 


Μπορούν να είναι κατάσκοποι εικόνας και ήχου οπουδήποτε κι αν εγκατασταθούν. Ἐξω ή µέσα 
στο σπίτι µας, στην ταράτσα και το υπόγειό µας προσφέροντας πιθανώς, κάποια προστασία. 
Ωστόσο, όπως διευκρινίζω σε σχετική έρευνά µου, αυτές οι λάµπες εκπέµπουν έντονο φάσμα 


40 νυν αγβεῖα| Η6Πί αἱ πῖρΗί «Ποιά ὃε α ἴοσμς {οΓ σ]οῦα[ επαπσε τεςεα{ο! ἵπ {Πο 215ΐ οεηίατΥ. Τποπιας Ν. Ὠανίος, Τίπι ΟπιγίΠ. ΨοΙαπιε24, [.5ιο 3. 
ΜαΤΕΙ 2018. Ραρος 872-882 - Πίίρς://άοι.ο{ς/10.1111/5ε0.139927 

41 Βτιο]αί, Β.»., (αρίοη. Κ.Ι.,. Βεηπίε, 1. εί αἱ. Απιιεῖα! πΙσίπιε ΗσΠίῖης Ιπιρασίς νὶςιαἱ εςοἰοςγ Πηκς Ὀείννεοη Πον/οις, Ρο]Ηπαίοις απά ρτοάαίοις. Ναί 
ΟοπΊπιΙΠ 12. 4163 (2021). Πίίρς:/ἀοὶ.οιϱ/10.1038/541467-021-24394-0 

42 Τε (οηνειςηΙίοῇῃ 5ΡΥ Πσ[ί Όα]0 πιοπ!ίους «οπνεΓςαίΊοπς απά {νγεείς ίπεπῃ - Πέρς://Νννήνν γοιίδε.οοπι/ΜαίεΠΊΝΞΩΣΟΕΥΙΟΟΙ ΝΙ 
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στο µπλε και επίσης ακτινοβολούν τον «κα. ο πα ο. 
άρομε Αρόμικο ηλεκιριοο αρῄονιέο. Βα]ίσε [56 ἰπβε[ίαπιῃς Το 5) Όπ Τια ΠμΗΙΙε ἠήοιε 


| κ απ Ἰ4ῇ Τίπιες 

Στην περίππωση που εγκατασταθούν 
εκτός οικίας, εµείς δεχόμαστε µικρότε- «ο ο σος ος τς 
ρα επίπεδα ακτινοβολιών και ο βρόµικος 
ηλεκτρισμός αρρωσταίνει και διαταράσ- 
σει τους γείτονες ή την άγρια ζωή, όποια 
υπάρχει ακόµα. Ωστόσο η διάχυση αρµο- 
νικών (βρόµικου ηλεκτρισμού) γίνεται και 
εντός τής οικίας µας. Εάν τοποθετήσουµε 
τη λάμπα ΙΕΒΡ κατάσκοπο εντός τής οικίας 
μας, τότε εκτός τού τοξικού μπλε φάσματος 
θα έχουµε και ισχυρότατη εκροή βρόµικου 
ηλεκτρισμού, ο οποίος όπως έχουν βρει δι- 
άφοροι επιστήμονες είναι ακραία βλαβε- 
ρός για την υγεία. 

Μπορούν να τοποθετούνται στις οροφές µεγάλων ή μικρών σταδίων και άλλων χώρων καθώς 
και αεροδρομίων. Ἠδη λειτουργούν σε πολλά από αυτά, παρακολουθώντας τις κινήσεις Χιλιά- 
δων ατόμων, πριν καν φτάσουν στα σηµεία ελέγχου. 

Η τελευταία πατέντα είναι ίσως η µόνη που έχει αξία, εἰδικά γιατους συγκεκριμένους χώρους... 

Ἠδη σε πολλές πόλειςτων ΗΠΑ, όπως στο Σαν Ντιέγκο, έχει µπει σελειτουργία «μια πολιτική σε 
επίπεδο πόλης που ρυθμίζει την παρακολούθηση µετη βοήθεια λαμπτήρων ΙΕΡΟ. 

Η αστυνομία χρησιμοποιεί φωτιστικά οδών που είναι εξοπλισμένα µε συσκευές »ηιαΓί Νοαες 
καιτα φώτα της πόλης 6ΗγΙΟ της (Ε καιτο |Πίε|ςἰιθεῖς γιατον εντοπισμό των ανθρώπων. 

Η μετατροπή του Σαν Ντιέγκο σε «πλατφόρμα τής πιο έξυπνης πόλης τού κόσµου παίρνει µια 
εντελώς νέα έννοια όταν συνειδητοποιήσουµε ότι η πόλη έχει περίπου 50.000 φώτα στους δρό- 
μους της. 

Φανταστείτε µια ολόκληρη πόλη που καλύπτεται από 50.000 κατασκόπους ΙΕΡΌ. Μπορείτε να 
φανταστείτε ολόκληρη την Αμερική καλυμμένη µε ένα ασύλληπτης έκτασης δίκτυο κατασκό- 
πων | ΕΡΌ και σελίγο ολόκληροτον πλανήτη; Οπωσδήποτε είναι κάτι εφιαλτικό.Τόσο από άποψη 
περιβαλλοντικής ρύπανσης µέσω τού μπλε φάσματος, όσο και µετην εκροή βρόµικου ηλεκτρι- 
σμού. Για συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώµατα, φυσικά δεν γίνεται λόγος... 

Οιεπισκέπτες στο Τε/Πιἰπα( Β τού Διεθνούς αεροδρομίου Νεννα(κ! Ιοεγῖγ µπορείνα παρατηρή- 
σουν τον φωτεινό, καθαρό φωτισμό που, πλημμυρίζει τώρα το σπηλαιώδες εσωτερικό τού αε- 
ροδροµίου, αλλά µάλλον δεν θα συνειδητοποιήσουν ότι τα φωτιστικά σώματα ΙΕΡ αποτελούν 
τη ραχοκοκαλιά του συστήµατος που τους παρακολουθεί. 

Χρησιμοποιώντας αισθητήρες και οκτώ κάμερες γύρω απότοτερµατικό,τα φωτιστικά σώματα 
αποτελούν µέρος ενός νέου ασύρματου δικτύου που συλλέγει και παρέχει δεδοµένα στο λογι- 
σµικό που µπορεί να εντοπίσει και αναγνωρίσει ύποπτες δραστηριότητες, και να στείλει άµεσα 


τα συµβαίνοντα στο κατάλληλο προσωπικό. 


43 Αι: Νεννατκ Αἰτροί, ίπο ΓΡΠίς Ατο ΟΠ, απά ΤΠΕΥ το ἸλαίοΠίπς ὙΎοα, Ὁν Ὠίαπο ΟατάννεΙΙ. Εεῦ. 17. 2014 - Πέρς://Υννν. ηγίπιος.εοπι/2014/02/18/ 
Ρι5ίπεςς/αἴ-πεν/αΓκ-αἰτροΓί-ίΠε-Πσ]ίς-αγε-οπ-απά-ίπογτε-/αίοΠίπς-γοι.Πίπιἱ 
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Η τάση χρησιμοποίησης αυτών των ΙΕΏΡ φώτων είναι αυξητική. Η εταιρεία προβλέψεων 
Νανἰοαηϊ (οησι[ίίπο µε έδρατο Σικάγο, υποστηρίζει ότι καθώς τα φώτα [ΕΡ θατελειοποιηθούν 
πολύ περισσότερο και θα γίνουν φθηνότερα οι αμερικανικές πόλεις θα σπεύσουν να τα αγορά- 
σουν. Η πρόβλεψή της ήταν ότιτα επόμενα 10 χρόνια θα δαπανηθούν 100 δισεκατομμύρια δο- 
λάρια για την αγορά παρόμοιου φωτισμού απότις δημοτικές αρχές των αμερικανικών πόλεων. 

Μια απο τις κορυφαίες εταιρείες στο χώρο οργάνωσης των λεγόμενων «έξυπνων πόλεων» η 
(θηοείςες, μεταξύ πολλών άλλων καινοτομιών της χρησιµοποιείτα λεγόμενα «έξυπνα φώτα», δη- 
λαδή λάμπες ΙΕΡ, ως πηγή και βάση πληροφοριών γιατις «έξυπνες πόλεις και για την οργάνω- 
ση τού Ιοἵ, δηλαδή τού Ίντερνετ των Πραγμάτων. 

Χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα Νεΐρεηςθ παρέχει στους ιδιοκτήτες ή χειριστές των ΙΕΡΟ, 
είτε είναι ιδιώτες, είτε εκπροσωπούν δήµους, ή άλλες αρχές, να μειώσουν το κόστος ηλεκτρι- 
σμού, εδώ αυτό συμβαίνει, και να έχουν δηµόσια ασφάλεια, περιβαλλοντικό έλεγχο τού καιρού, 
έλεγχο των χώρων παρκαρίσµατος, και χειρισμό όλων των δεδοµένων οδικής, πεζής, εναέριας ή 
οποιασδήποτε άλλης μετακίνησης των ανθρώπων... 

Το καλύτερο το κρατούσα για το τέλος. Η εν λόγω εταιρεία αγοράστηκε από την µεγαλύτερη 
πολυεθνική τηλεπικοινωνιών των ΗΠΑ, τη Ννειϊζοη.ςὉ 


Πέμπτη δυνατότητα: 


Προσφέρουν ελάχιστη ασφάλεια 


Χρειάζονται µόνο 43 δευτερόλεπτα(!) από έναν χάκερ για να γίνει κύριος οποιασδήποτε συ- 
σκευής συνδεόµενης µε την 56/5) που ανήκει στο ίντερνετ των Πραγµάτων, η οποία συσκευή 
στηρίζεται στην κεραία δίπλα στο σπίτιτους, η οποία κεραία θα βασίζεται πάνω σε κολόνα φω- 
τισμού µελάμπα | ΕΌ. 

Ἡδη η Ευρωπαϊκή Ένωση δημοσίευσε µια άκρως ανησυχητική αναφορά για τους κινδύνους 
που εμπεριέχει η εξάπλωση τής 5ᾳ, κίνδυνοι που πολλαπλασιάζονται όταν εμπλέκονται εταιρεί- 
ες κρατικές οντότητες, που θεωρούνται απότις ΗΠΑ ως υπερκατάσκοποι.ὃ 

Ωστόσο, τα σημαντικότερα δεδοµένα που περιγράφονται στην άνω οδηγία δεν είναι τόσο ο 
φόβος τής κυβερνοπειρατείας από την Κίνα, όπως αφήνεται σαφώς να εννοηθεί, αλλά από έναν 
Αρμαγεδδώνα δυνητικών απειλών, τόσο στον πυρήνα τού κράτους, δηλαδή την ασφάλεια των 
υποδομών, την άμυνα και το χρηματοπιστωτικό σύστημα, όσο και στην ανύπαρκτη ασφάλεια, 
όπως αφήνεται σαφώς να εννοηθεί, συσκευών χρηστών, από τα έξυπνα τηλέφωνα, έως τα Ψυ- 
γείατους... 

Οιπαραβιάσεις στον πυρήνα τού δικτύου Και των συνδεόµενων συσκευών μπορούν να γί- 
νουν από τεράστιο αριθµό παραβατών. Αυτοί µπορεί να είναι κράτη, εντεταλµένοι χάκερ κρα- 
τών, ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, µέχρι ποικιλώνυµες οµάδες οργανωμένου εγκλήματος, που 


44 Πιίρς://οπίαιργϊςε.νετίζοπ.οοπι/ρτοάιοίς/πίοιπεί-οΓ-(Πἱηρς/ςπιατί-εΙ(Ιοδ-απά-οοπιπιαπ!{]ες/ή 


45 Νείννοικ ΟΡρεταίοις Μιςί Αιίοπιαίο ΤηαίΓ Ίλαγ (ο 56, Ὁγ Μοςπε Ε]λας οη Ιαπιαγ 2, 2020 - Πιρς://δεουπγοοι]ενατά.οοπι/2020/01/ 
ποίν/οΠκ-οροταίοις-πιιςί-απίοπιαίε-(ΠεΙγ-νύαγ-ίο-5ς/ 
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µπορεί να δράσουν µε ένα σωρό τρόπους, επιχειρώντας την παγίδευση τού δικτύου για χρηµα- 
τικά κέρδη µε τρόπους που θα φτάνουν µέχρι και τον εκβιασμό για την απόκτηση λύτρων... Το 
κερασάκι στην τούρτα τής ανασφάλειας, σημειώνει η Ε.Ε. στο σχετικό κείμενό της, είναι η εκτί- 
µηση ότι οι απειλές που περιγράφονται δεν καλύπτουν παρά ένα µέρος απότο σύνολοτων απει- 
λών που µπορεί να προκύψουν!... 


Η εξίσου ανασφαλής προϊστορία 


Η αδυναµίατων οθονών {ΒΙ να κρατήσουν μυστικά ήταν γνωστή ήδη από τα τέλη τής δεκαετί- 
ας τού 1980./2Τότε είχε βρεθεί πως είναι δυνατό να αντληθεί οποιουδήποτε όγκου πληροφορία 
από τα δεδοµένα ενός κομπιούτερ αρκείνα υπήρχε δυνατότητα παρακολούθησης τής φωτεινής 
οθόνηςτου.ὃ 

Λίγα χρόνια αργότερα βρέθηκε ότιη κλοπή δεδοµένων μπορούσενα γίνει και από τα µικρά λα- 
µπάκια| ΕΏ,που αναβόσβηναν στο μόντεμ. Η ανάκτηση πληροφοριών μπορούσενα γίνει ακόµα 
και αν κάποιος διέθετε ένα σύστηµα αποκωδικοποίησης σε διαμέρισμα τού απέναντι δρόμου ή 
ακόµα και από τις ανταύγειες φωτός των ΙΕΡΏ,που περνούσαν κάτω από την πόρτα! Ὁ) 

Μετην εξέλιξη τής τεχνολογίας διαπιστώθηκε ότι κλοπή αρχείων είναι δυνατό να συμβεί και µε 
την εκροή φωτεινών συχνοτήτων απότις σύγχρονες οθόνεςτων φορητών υπολογιστώνΏΏ καιτο 
2019 τα ἄἴοπες µπήκαν στη «μάχη» απόκτησης των μυστικών των αντιπάλων. 

Για την ασφάλεια των υπερ - υπολογιστών από επιθέσεις χρησιµοποιείται ένα σύστηµα ασφα- 
λείας ονομαζόμενο «Αἱί 98Ρ», (κενό αέρα). Αυτό θεωρείται ως απόρθητη άµυνα και ταυτόχρονα 
γνωρίζουμε ότι οι χάκερ δεν μπορούν να υποκλέψουν τα δεδοµένα ενός τόσο καλά προστατευ- 
µένου υπολογιστή εάν δεν βρίσκεται οη Ιἰπθ6 στο διαδίκτυο ή σε σύνδεση µε άλλες συσκευές 
που συνδέονται µετο διαδίκτυο. 

Όμως, κακόβουλα προγράµµατα, όπως το »ἵωχηοαί και ο σκουλήκι Αοεπί.οίΖ που µόλυναν τα 
αμερικανικά στρατιωτικά συστήµατα πριν από µια δεκαετία, έχουν αποδείξει ότι τα κενά αέρα 
δεν μπορούν να παραμείνουν εντελώς απόρθητα απότους χάκερ. Ακόμη και αυτά τα υπέρκλει- 
στα κομπιούτερ χρειάζονται ενημερώσεις κωδικών και νέα δεδοµένα, γεγονός που ανοίγει κερ- 
κόπορτες για τους χάκερ. 

Όταν μολυνθεί ένατέτοιο κομπιούτερ, που προστατεύεται µε «κενό αέρα», οι ερευνητές έχουν 
επιδείξει µια σειρά μεθόδων που χρησιμοποιούνται γιατην κλοπή δεδοµένων, παράτην έλλειψη 
σύνδεσης στο διαδίκτυο. Από ηλεκτρομαγνητικές εκροές, μέχρι τεχνικές ακουστικής και θερµι- 
κής ανίχνευσης και φυσικάτη χρήση των|[ΕΡΏ. 

Δυστυχώς οι χάκερ έχουν απίστευτη πληθώρα επιλογών γιατην κλοπή δεδοµένων, και κανένα 
ασύρματο σύστηµα μεταφοράς δεδοµένων δεν µπορεί να τους εµποδίσει.Σε µη ασύρματα συ- 
στήµατα επικοινωνίας µε το διαδίκτυο, που θεωρούνται κατά πολύ ασφαλέστερα, μπορούν να 


47 ΕΙοείτοπιαρπείϊς Καάἰαίίοη Τοπ Ψ]άεο Ὠἱςρίαγ Ὀπιίς: Αη Εανεςάτορρίης ΕἰςΚ7 Όγ πι ναπ ΕεΚκ ΡΤΤ Ὠγ. ΝεΠετ Τα Ὀοταίοτίας - Πάΐρς://ογγρίοπιο.οἵς/ 
εππγ,ράΓ 

48 Ορεεαἱ Τίπιο-Ώοπιαΐη Εανεςάτορρίπς ΚίδΚς οἱ ΟΚΤ Ὠϊιςρίαγς, ον ΜαιΚας 6. Κυμπ Ὀπίινειςίίγ οἳ Οαπισγίάσε, Οοπιριίοτ Τα ὈογαίοΓγ - Περς://νον). 
6|.οαπι.ας .ΙΚ/--πισΚ25/εεαεθ2-ορίϊσεα| ράξ 

49 Ορίεαἱ Τίπιο-Βοπιαϊη Εανεςάτορρίηρ Εἰςκς οΓ(ΕΤ ὨϊῬδρίαγς, ογ Ματκας Ο. Καμπ Ὀπίνειςίίγ ο Οαπιυγίιάσε, (οπιραίετ 1αὈοταίοτΥ - Πίρς://6ρᾳί.εοςς. 
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ΙΕΗ: βλάπτουν σοβαρά τα µάτια µετο φάσμα στο µπλε, µας ακούνε, µας βλέπουν, µας ακτινοβολούν µε βρόµυκο ηλεκτρισμό και 
μικροκύματα καιτις λατρεύουν κατάσκοποι και χάκερ 

χρησιμοποιήσουν αποκωδικοποίηση ηλεκτρομαγνητικών σημάτων ή υπερήχων που δηµιουρ- 

γούν τα ηχεία των κομπιούτερ ή ακόµα και οι ανεμιστήρες ενός υπολογιστή. 

Φυσικά, μπορούν να κλέψουν πληροφορίες από το | ΕΡ φως τού πληκτρολογίου. Επίσης, από 
το | ΕΡΏ ενός σκληρού δίσκου, που αναβοσβήνει κάθε φορά όταν ένα πρόγραµµα αποκτά πρό- 
σβαση σε αυτόν, ενώ αναβοσβήνει ακόµα και όταν ο υπολογιστής βρίσκεται σε σἱθερ πιοςς. 

Η ομάδα που διεξήγετα σχετικά πειράµατα χρησιμοποίησε έναν υπολογιστή µε σύστημα [{πιχ 
για τη δοκιμή, αλλά όπως δήλωσαν οι επιστήµονες, οι δυσμενείς επιδράσεις θα είναι οι ίδιες σε 
κάθε λειτουργικό σύστημα.5) 

Για όλους αυτούς τους λόγους, οι πληροφορίες που μεταφέρουν οι ασύρματες επικοινωνίες 
τής 5ᾳ είναι πανεύκολο να κλαπούν, από χάκερ µε σχετικά µέτριες γνώσεις. Αποδεικτικό τού 
γεγονότος ότι τίποτα δεν µπορεί να μείνει άτρωτο, είναι η «κλοπή» υπερ-απόρρητων κωδικών, 
όχι από ΙΕΓ λάμπες τού δρόμου, αλλά µέσα από χιλιοκρυμμµένατσιπ τής ΙΠῖ6Ι, τοποθετημένα σε 
υπερ-υπολογιστές. 

Επιστήμονες από πανεπιστήμια τής Βιέννης, τού Βελγίου τής Γερμανίας και τής Καλιφόρνιας, 
κατάφεραν το ακατόρθωτο. Να σπάσουν τους απόρθητους κώδικες στα ειδικής ασφαλείας τσιπ 
τής |ηΐ6|, µετην απλή τεχνική διαταραχής στην τάση τροφοδοσίας χρησιµοποιώνταςτις αλλαγές 
τάσης προκάλεσαν σφάλματα στη «σκέψη» των υπερ-τσιπ τής |ηίΐ6[, και απέκτησαν στη συνέ- 
χεια, το υπερ-μυστικό κλειδίτους.5” 


51 Μαΐννατε Τείς α Ότοπε οίοα| Ὠαία Ὦν ἨΜαϊοΠίπς α ϱοπιρπίοτ’» ΒΠπΚΙπο ΤΕΕ, Ὁν ΑΝΡΥ ΟΚΕΕΝΒΡΒΕΡάα - Πίρς:/ννν/ ννιτοά.εοπι/2017/02/ 
πια]ννατο-ςεπάς-ςίοἰοπ-αία-άτοπε-]α5ί-ρες-ὈΗπΚΙΠς-ἰοά/ 
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Φυσικές και ανθρωπογενείς 


καταστροφές: ο άγνωστοςκαι µέγας 


κίνδυνος απὀτις τοξικές «οικονομικές» 


Τραγικά καθημερινά γεγονότα, ένας 
πραγματικός Αρμαγεδδών από «φυ- 
σικές και ανθρωπογενείς καταστρο- 
φές αποκαλύπτει τα φουσκωμένα 
και άθλια παραμύθια εξοικονόμησης 
3 ενέργειας και προστασίας τού περι- 
βάλλοντος, µε τη χρήση λαμπτήρων 
α «οικονοµίας» και | ΕΡ. 

Σε καμία επίσηµη µελέτη τής 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αλλού δεν έχει 
συνυπολογισθεί µαζί µε τη δαπάνη 

Β Ξ ενέργειας και άλλες παραμέτρους, το 

Κατεστραμµένα σπίτια µετά από ανεµοστρόβιλους µέγα περιβαλλοντικό κόστος και οι 

στις ΗΠΑ. Η περιοχή γέμισε γύρω τους (καισε άγνωστη βλάβες στην υγείατων ανθρώπων από 
απόσταση) µε τον υπερ-τοξικό υδράργυρο από τις σω- . - 

ληνωτές λάμπες φθορισμού και τις νέες λάμπες «οΟἰΚΟ- ο ο. ο αμα ον ο. 

βαίνουν συνεχώς τα οποία βρίσκονται 


νοµίας». Τα πράσινα φώτα εμπεριέχουν κρυφά τοξικά πλὰά ) 
παραμύθια. εκτός κάθε δυνατότητας ελέγχου. 


Οι ασφαλιστές γνωρίζοντας άριστα 
τους κινδύνους εκτων καταστροφών ασφαλίζουν πολίτες, εταιρείες και κράτη έναντι φυσικών 
και άλλων καταστροφών φροντίζοντας ταυτόχρονα να αντασφαλίζονται σε περίπτωση που 
συμβεί η καταστροφή. 

Μια απότις πλέον έγκυρες και γνωστές εταιρείες αντασφαλειών η δννἰςς Βθ γιατο 2011, µέτρη- 
σε 325 µεγάλου μεγέθους καταστροφές, από τις οποίες οι 175 ήταν φυσικές και οι 150 αν- 
θρωπογενείς. Κατέγραψε τα κόστη αυτών των καταστροφών, όπως τα 150 δις δολάρια εκ τού 
τυφώνα Κατρίνα στις ακτέςτων ΗΠΑ,τα 235 δις από το τσουνάμι καιτην καταστροφή στον πυρη- 
νικό σταθµό τής Φουκουσίμα, τα 25 δις εκτού τυφώνα Άντριου στις ΗΠΑ, τα 24 δις από το τρο- 
µοκρατικό χτύπημα τής 11ης Σεπτεµβρίου στις ΗΠΑ και άλλες τεράστιες καταστροφές, αλλά 
φυσικά δεν καταµέτρησε τα δισεκατομμύρια δισεκατομμυρίων κατεστραμµένων «οικονομι- 
κών» φώτων τα οποία διέσπειραν τον υπερτοξικότους υδράργυρο,τα πλαστικά καιτα ηλεκτρο- 


1. «Η φύση στο Χρηματιστήριο - Μαύρο ““{ορ-ίεπ”» - «ΙΕ ΜΟΝΡΕ ἀιριοπιαήαπε» στην «Η Αυγή της Κυριακής» 12.7.2015.(οπ ρᾶσε 5/29). 
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Φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές: ο άγνωστος χαι μέγας κίνδυνος από τις τοξικές «οικονομικές» 


αετα γε] ορ πτενς το ποσο, ασ. ἴτ 5Ο 


ΕΕ ΞΕΙΠΙΓΤΗ ΞΕΤΙ ΜΗ ΕΕ, ΕΙ ΕΠΕ ΜΠΕΗ ΕΙ 


ΕΠτώ Βηωτοςίη ] 


κ Ἠοκαγι ΙΓ Ὅμε πε γι! κας νε νε με ει 


Επ αἳ ΓΗ, Τε 
1. Ππωπισππσγίσι ΠΕ μ' ην σι 5 


μπι ἳ τισ ειγισὰ Ἱ ὸ γππσησι πω 


αγ πι σι Επι γωµοτσε ἐπ ἔπωο απιγτεισα Ἡπι  Επαν ΓΠΡΟΜΊΓΗΣΥ 


ΤΗ έν Γει Εκ ον: Επί σαι ως σσω ον ενα, Ες ον πα σραα 


ΙΓΙΕΙ Ι --- Ενα γι! ΡΕ Ἠ Άγ ΚΙ επ τ ο) ΙΟ ΠΡΙ κας] πι ΠΠ, επ Μπ Είσεῃ 
μι Όλγα ο ἳ πιει γι Πε ασ σις κκ σςι οι επ α ΓΕ) εἰ πε αν ΕΠΙ έσις πε ο ἔεὴ 


Ο Αμερικανός πολίτης που φορά γάντια για να προστα- 
τεύσει τα χέρια του από τα ερείπια του σπιτιού του, προ- 
φανώς δεν γνωρίζει ότι θάπρεπε να φοράει εἰδικά γάντια 
και µάσκα επειδή τα υλικά που πιάνει και ο αέρας που 
αναπνέει είναι πλήρεις υδραργύρου µετάτην ολοκλήηρω- 
τική καταστροφή των «πράσινων» λαμπτήρων που αγό- 
ρασεγια να σώσει το περιβάλλον και την τσέπη του. 

Τα προβλήµατα υγείας, που θα εκδηλώσει στο µέλλον, 
η ενεργειακή δαπάνη και η ψυχική οδύνη εξαιτίας τους 
δεν θα καταμετρηθούν στην κατανάλωση ενέργειας των 
«οικονοµικών» λαμπτήρων. 

Ταίδια δεδοµένα ισχύουν µετα όσα απεικονίζονται στις 
φωτογραφίες των επόµενων σελίδων. 


νικά τους απόβλητα στο έδαφος, 
το υπέδαφος και την ατμόσφαιρα, 
όπως δεν καταµέτρησε τη συνεχή 
ισοπέδωση πόλεων µε τον λήξαντα 


| εμφύλιο στη Συρία, τις καταστρο- 


φές από τους παράφρονες του |5Ι5 
και μύρια άλλα. 

Όταν ξεσπούν φυσικές ή ανθρω- 
πογενείς καταστροφές οι λάμπες 
ΙΕΡ, οι «οικονοµίας» και οι πρόγο- 
νοί τους οι λάµπες φθορισμού, µε- 
τατρέπονται σε τοξικά υδραργυρι- 
κά, ηλεκτρονικά, πλαστικά και άλλα 
τέρατα ρυπαίνοντας µόνιµα τερά- 
στιες εκτάσεις εδαφών ή υπογείων 
υδάτων, ενώ ταυτόχρονα προκα- 
λούν άγνωστες και ανυπολόγιστες 
ασθένειες σε ανθρώπους που βρί- 
σκονται στην περιοχή τής φυσικής 
τραγωδίας από τη διασπορά των 
ρύπωντους. 

Συνυπολογίζοντας τα υπερτοξικά 
πλαστικά τους, τα οποία σε περί- 
πτωση πυρκαγιάς ρυπαίνουν µε δη- 
λητηριώδη αιθάλη την περιοχή ήσε 
περίπτωση άλλης απλής καταστρο- 


ὶ φής παραμένουν στο έδαφος αναλ- 


λοίωτα για χιλιάδες χρόνια, τότε έρ- 
χεται η στιγµή να αναρωτηθούµε: 
Γιατί δεν ασκούνται διώξεις σε 
όλους εκείνους που υλοποιούν τέ- 
τοιες άθλιες και επικίνδυνες πολιτι- 
κές καιιδέες, που υποτίθεται θα σώ- 
σουν τον πλανήτη από τη ρύπανση 
µε υδράργυρο, ο οποίος εκλύεται 
από τα εργοστάσια άνθρακα καιτην 
ατμόσφαιρα από την υπερθέρµαν- 
ση, ενώ στην πραγματικότητα τον 
ρυπαίνουν καθημερινά µε υδράρ- 
γυρο και άλλα υλικά διά µέσου των 
χιλιάδων φυσικών ή ανθρωπογενών 
καταστροφών που συντελούνται 


Χρήστος Μουσουλιώτης - Πίηρ.//ΠἱρΗ{]απα2Ι6.ννογάργες».οοπή - 250 


π .ς εἰ 


Η φωτογραφία απεικονίζει ότι απέμεινε µετά την πυρκαγιά που ξέσπασε στο Πράκτικερ το 
2007 στη Θεσσαλονίκη. Άγνωστος αριθµός λαμπτήρων φθορισμού ρύπανετην περιοχή µετον 
υπερτοξικό υδράργυρο που διέφυγε, εκτός των άλλων χημικών. Με τη µόδα των λαμπτήρων 
«οικονοµίας» µια πιθανή πυρκαγιά ή σεισµός συνιστά εφιαλτική προοπτική. 


επιφέροντας την ίδια στιγµή πολύ σοβαρές βλάβες στην υγεία ανυποψίαστων καταναλωτών; 

Η τεράστια ρύπανση τού περιβάλλοντος συμβαίνει µέσω κάθε φυσικής ή ανθρωπογενούς 
καταστροφής, όπως τσουνάμι, σεισμοί, τυφώνες, πυρκαγιές, πολεμικές συρράξεις, κ.λΠ., ενώ 
ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο µιας μεγάλης καταστροφής από ατύχημα ή τρομοκρατική 
ενέργεια, όπως συνέβη στη Νέα Υόρκη στις 9/11 µετις χιλιάδες θανάτους ή ασθένειες εργαζο- 
µένων από τον καθαρισμό των ερειπίων, εξαιτίας τοξικών υλικών και κυρίως τής υδραργυρι- 
κής ρύπανσης από τους χιλιάδες σπασµένους λαμπτήρες «οικονοµίας» και γενικότερους Φθο- 
ρισμού που «έπνιγαν» τα κτίρια.2 

Οι στατιστικές σε αυτό το χώρο είναι εφιαλτικές. Δείχνουν ότι κάθε χρόνο εκατομμύρια σπίτια 
καταστρέφονται και εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους εξαιτίας φυσικών ή 
ανθρωπογενών καταστροφών. Τα σπίτια και άλλα οικήµατα καταστρέφονται µαζί µετις λάµπες 
τους και κανείς δεν έχει σκεφτεί ότι εάν οι λάµπες τους ήταν πυράκτωσης, η ρύπανση θα ήταν 
μηδαμινή, ενώ µε όλεςτις άλλες αυξάνεται κατακόρυφα. 


Τεράστια η ρύπανση απότις ανθρωπογενείς καταστροφές και 
πυρκαγιές 
Οιπυρκαγιές ή καταστροφές κτηρίων είναι ένας σημαντικός παράγων μέγιστης υδραργυρικής 
ρύπανσης, που δεν ανάγεται στις φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές αλλά στην ανθρώπι- 
ΤΠο Ηετοες ΟΕ 9/11 Ατε Οείίῖπς οἱοΚ”. Π[έρ:/ νυν’. σοίΠαπιραζοίίε.οοπι/αγβς]ε/ποα[/20060130/9/1742 


Φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές: ο άγνωστος χαι μέγας κίνδυνος από τις τοξικές «οικονομικές» 
νη τρέλα, ηλιθιότητα ή απρονοησία. Καθημερινά ξεσπούν δεκάδες πυρκαγιές, µόνο στη µικρή 
Ελλάδα καταστρέφοντας περιουσίες και πολλές φορές στερώνταςτη ζωή ανθρώπων. 

Σχετικά σπάνια έχουµε πυρκαγιές µεγάλης κλίµακας µε εξαιρετικά ευρεία ρύπανση, σε ερ- 
γοστάσια, όπως το Κρι - Κριὀ ή άλλες µεγάλες επιχειρήσεις, όπως η πυρκαγιά που ξέσπασε 
στο Πράκτικερ τής Θεσσαλονίκης το 2007 η οποία το κατέστρεψε ολοσχερώς, καίγοντας χι- 
λιάδες τόνους εύφλεκτων και χη- 
µικών εμπορευμάτων, διαχέοντας 
' µεγάλα ποσά υδραργύρου από 

την καταστροφή οθονών τηλεο- 
”. ράσεων και σωληνωτών λαμπτή- 
 ρων φθορισμού και προκαλώντας 
ασύλληπτη περιβαλλοντική ρύ- 
' πανση στην ευρύτερη περιοχήτης 

Θεσσαλονίκης. 

Το 2012 το Ριακίϊκει επαναλει- 
τούργησε. Ωστόσο η καταναγκα- 
-α στική µόδα των «οικονομικών» 
λαμπτήρων έχει φέρει στους χώ- 
ρους, τα ράφια και τις αποθήκες 


Μερικοί από τους σκελετούς κτηρίων µε έναν άνθρωπο : ' . 
να θρηνεί εξαιτίας των εμφυλιοπολεμικών συγκρούσεων Του Χιλιάδες λάμπες «οικονοµίας» 
στη Συρία Κατά τή διάρκεια τού 2013. εκτός των παλαιών σωληνωτών 

Χιλιάδες κιλά υδραργύρου από λάμπες «οικονοµίας»βρί- υδραργυρικών τοξικών «τερά- 
σκονται µαζίσε µια τοξική αγκαλιά µε σωρούς ερειπίων. Η των». Είναι αδιανόητη η περιβαλ- 
ασύλληπτη ρύπανση τού περιβάλλοντος, οι ασθένειες και λοντική καταστροφή και οι βλά- 
οι θάνατοι ανθρώπων που συμβαίνουν καιθα συμβαίνουν 
για δεκαετίες από τη διάχυση υδραργύρου συνιστούν µια 
ακόµα γενοκτονία ή οποία δεν συγκαταλέγεται στις δαπά- 
νες αυτής τής αποτρόπαιἠς «λαμπρής» ιδέας. 


βες στην υγεία των κατοίκων που 
θα επισυμβούν ύστερα από µια 
νέα πυρκαγιά, ή ακόµα και ισχυρό 
σεισμό, τόσο µε τη διαρροή χημι- 
κών, όσο και µετην εφιαλτικότερη 
διάχυση υδραργύρου. 

Στη µικρή Ελλάδα έχουµε χιλιάδες ανθρωπογενείς πυρκαγιές κάθε χρόνο Φτάσαμε τον αριθ- 
µό των 20.308 πυρκαγιών στον αστικό χώρο, µόνο το 2012,/9 ένα γεγονός που σηµαίνει µερικές 
εκατοντάδες χιλιάδες λάµπες κατεστραμµένες, µετον τοξικό τους υδράργυρο να βρίσκεται αό- 


3 «Σοκ στη σερραϊκή κοινωνία από την πυρκαγιά στην Κρι Κρι» - Πίίρ://ννν/νν(ονίπια.στ/μπαπος/αγσ]ο/}αΙάΞ 552411 

4 Στ.Χ.Μ. Η νομαρχία Θεσσαλονίκης τηρώντας τα στοιχειώδη μπροστά στη µεγάλη ρύπανση τού περιβάλλοντος καιτους πινδύνουςγια 
την υγεία των πολιτών εξέδωσε ανακοίνωσε µε την οποία ζητούσε:: «Όι κάτοικοι να περιορίσουν τις μετακινήσεις στις άκρως απαραίτητες 
και να διατηρούν κλειστά κατά το δυνατόν τα παράθυρα καιτις μπαλκονόπορτες των κατοικιών τους. 

5 Αν υπάρχουν ζώα στην περιοχή να σταματήσει η ελεύθερη βόσκηση και να περιοριστούν τα ζώα στους στάβλους. 

Οι υπεύθυνοι των θερμοκηπίων τῆς περιοχής να φροντίσουν για την αποφυγή επαφής του εσωτερικού χώρου του θερμοκηπίου µετον 
ατμοσφαιρικό αέρα. 

5Ἡ κατανάλωση των λαχανικών και οπωροκηπευτικών να γίνεται µετά από σχολαστικό πλύσιμο. 

Μετά τη λήξη του επεισοδίου θα πρέπει να καθαριστούν τα μπαλκόνια και οι αυλές των σπιτιών µε άφθονο νερό». 

5 Ερώτηση του υπουργού Μακεδονίας Θράκης Θεόδωρου Καράογλου προς την κυβέρνηση. - Πίρ:/Μνννν.Καταοδ]οι.σι/Ιηάεχ. 
ΡΙρλορίίοηξεοπι οοπίεπίόσίαςκΚΞν]Ιεν/όσιάΞ47δδσΠεπιιά-41 

6 ΣΤΑΤΙΣΤΗςΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 - Πάρ://νννν/.βτεδεινίσς.σι/ςἰαἰς(ΙΚκα/ας(ίΚκα ΡΗΡρ 
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Η φωτογραφία δείχνει ένα τραγικό στιγμιότυπο από την τρομοκρατική επίθεση στους Δίδυμους 
Πύργους τής Νέας Υόρκης στις 11 Νοεμβρίου τού 2001. Δεκάδες χιλιάδες υδραργυρικές λάμπες, 
φθορισμού και «οικονομικές», καταστράφηκαν από το χτύπημα των παραφρόνων µε αποτέλεσµα 
να διαχυθούν τεράστιες ποσότητες υδραργύρου στο περιβάλλον και να αυξηθείο αριθµός των 
νεκρών, όχιµόνο μεταξύ εκείνων που βρίσκονταν εντός των κτιρίων, αλλά και µεταξύ εκείνων των 
40.000 που έσπευσαν να δώσουντις πρώτες βοήθειες. 


ρατος στο έδαφος συνεχίζοντας να ρυπαίνει τον αστικό ιστό, την ατμόσφαιρα, το έδαφος, υπέ- 
δαφος καιτους κατοίκους των γύρω περιοχών. 

Το 2008 η ρύπανση από διαρροή υδραργύρου ήταν εξαιρετικά μικρότερη µετις 19.575 πυρ- 
καγιές(” επειδή τότε μόλις είχε ψηφιστεί η άθλια οδηγία τής Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ελά- 
χιστοι πολίτες είχαν πιστέψει το παραμύθι των «πράσινων» λαμπτήρων σπεύδοντας να τους 
τοποθετήσουν στα σπίτιατους. Μεγάλη υδραργυρική ρύπανση είχαµε, αλλά µόνο σε βιοµηχα- 
νίες, βιοτεχνίες, αποθήκες, και γραφεία, όπου ξέσπασαν πυρκαγιές, εκεί όπου χρησιμοποιού- 
νται κατά κόρον αυτά τα υπερ-τοξικά φώτα. 


Θα σπεύσει, άραγε, να πληρώσει και να επιδιορθώσει τις βλάβες στην υγεία των πολιτών 
και στο περιβάλλον η Κομισιόν, η οποία µε την ανόητη περιβαλλοντική πολιτικήτης στο συ- 
γκεκριµένο θέµα, θέτει σε τεράστιο κίνδυνο την υγεία των κατοίκων ή µήπως θα το κάνει η 
(ιθθηρθεᾶςθ; 

Την ίδια ερώτηση θα έπρεπε να απευθύνουν οι κάτοικοι τού Μπαγκλαντές (η διεφθαρµένη 
κυβέρνηση πήρε δάνειο για να δώσει σε έχοντες ασφαλή φώτα πυράκτωσης,τις λάµπες «εξοι- 
κονόµησης)), όπου οι πυρκαγιές σε πολυκατοικίες φέρετρα, µε την καταστροφή των χιλιάδων 


Φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές: ο άγνωστος και μέγας κίνδυνος από τις τοξικές «οικονομικές» 


Ηαριστερή φωτογραφία από πυρκαγιά θώροφουκτιρίουπου κατέρρευσε στην πρωτεύουσα 
Ντάκα τού Μπαγκλαντές το Νοέμβριο τού 2012 αφαιρώντας τη ζωή σε πάνω από 400 άτοµα. Η 
δεξιά φωτογραφία δείχνει χωρίς λόγια την απόλυτη τραγικότητα ζευγαριού ερωτευμένων που 
πέθαναν αγκαλιασμένοι εξαιτίας παρόμοιας πυρκαγιάς σε βιοτεχνία ρούχων το 2013. Μια πα- 
ῥρόµοια πυρκαγιά σε πολυκατοικία που στέγαζετέσσερις βιοτεχνίες ρούχων κόστισετη ζωήσε 
πάνω από 1.100 άτοµα και την ολοκληρωτική κατάρρευση τού κτηρίου. 

Δυστυχώς, οιχιλιάδες τοξικές λάμπες που καταστράφηκαν προκαλώντας τεράστια ρύπανση 
στο περιβάλλον και σοβαρότατα προβλήµατα υγείας στους κατοίκους των γύρω περιοχών και 
προφανώς μελλοντικούς θανάτους δεν φαίνεται να ανησύχησαν κανέναν από εκείνους που 
νοιάζονται για τις φώκιες µονάχους -μονάχους, επειδή τους είδαµε να συνεχίζουν απτόητοι τη 
διαφήμιση των τοξικών λαμπτήρων «οικονοµίας». 


τοξικών Φώτων προκαλούν µέγιστη ρύπανση στο περιβάλλον και σπέρνουν ασθένειες και θᾳα- 
νάτους σε εκατοντάδες χιλιάδες ή εκατομμύρια άτομα.δθ σαν 

Ο καθαρισμός τής περιοχής από τον υδράργυρο είναι παντελώς αδύνατος και η πρόκληση 
ασθενειών γεγονός. Ωστόσο, αυτό θα παραμείνει άγνωστο γιατους κατοίκους, γραμμένο µόνο 
σε αυτό το βιβλίο. Άγνωστο επίσης είναι ότι οι µισοί βουλευτές του Μπαγκλαντές είναι μέτοχοι 
ή ιδιοκτήτες τέτοιων βιοτεχνιών, άρα η αλλαγή των µέτρων ασφαλείας αδύνατη. 

Βεβαίως, το ζήτημα δεν κλείνει. Οι ανθρωπογενείς πυρκαγιές ξεσπούν κατά χιλιάδες καθηµε- 
ρινά σε κάθε κράτος της Γης, µε αποτέλεσµα να προκαλούνται µεγάλες βλάβες στην υγεία και 
ασύλληπτη ρύπανση στο περιβάλλον απότις λάμπες «οικονοµίας», οι οποίες βρίσκονται πλέον 
σε κάθε οικία, γραφείο, ή κοινόχρηστο και ιδιωτικό χώρο. 

Από την άλλη µεριά έχουµε τους τοπικούς πολέμους κυρίως στην Αφρική, τις λαϊκές εξεγέρ- 
σεις και εμφυλίους, Λιβύη, Συρία κ.λΠ., µετις συγκρούσεις εκτός από τις δολοφονίες να κατα- 
στρέφουν χιλιάδες κτίρια και εκατοντάδες χιλιάδες ή δισεκατομμύρια λάμπες φθορισμού ή 
«οικονομίας». 


8 «Μπαγκλαντές: 1.000 οι νεκροί από την κατάρρευση κτιρίου» - Πίρ://ννην/.είίνπος.στ/απ]οΙς αρ ἸοαίιάΞ22160διςυδΙάΞ2δεραῦΙάΞ625250358 
ϱ «Μπαγκλαντές: Στους 220 οινεκροίαπότην κατάρρευση κτηρίου - Πάνω από 1.000 τραυματίες» - Πέρ://ννν/ν/. πα Γ{οπιροΓΙΚ1.στ/ς{οΓΥ/644599 


10. «Βαπσ]αάοςΠί Εαείοτγ Οµπεῖς (Πατσοά ἵπ Εἶτο Τμαί Κῆ]εά 112». Ὁν ἀΑΕΚΡΙΝΕΚ ΗΑΕΕΙΣ - Πίρ:/Υν η πγᾶπιες.οοπι/2013/12/23/ννοτ]ά/α5ῖα/ 
Ῥαηρ]αάοςΠῖ-Γασίοιγ-ον/πεῖς-οΠαΓσεά-ἴη-Γαία]-ῄτο.ΠίπιΙ} {0 


11. «Βαησ]αάεςΙ Γαοίοἵυ βτες: Γα5Πίοη ΙΠάιςγ᾽ς Ιαΐεςί ογϊςῖς» Ξ Πίέρ:/Αννννπεσιατάϊαπ.εοπι//οτ]ά/2013/ά9ε/0δ8/ 
Ῥαηρ]αάοςῃ-Γαοίοιγ-βΒτος-{αςΠίοή-]αίοςί-ογὶςὶς 
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Φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές: ο άγνωστος χαι μέγας κίνδυνος από τις τοξικές «οικονομικές» 


Η παραφροσύνη σε Ἠ: μπε 


όλο της το μεγαλείο. 
«Σώζουμε» τον πλανήτη 
σκοτώνοντας ή αρρω- 
σταίνονταςτους ανθρώ- 
πους και ρυπαίνοντας 
μόνιμα το περιβάλλον 
µε την καταστροφή των 
λαμπτήρων «οικονομµί- 
ας», φθορισμού και ΕΡ. 

Χαρακτηριστικό δείγ- σας. ῃ 
μα τής ανακολουθίας |, . Μ, - 
που υφίσταται σε γε-  Ἱ- 
νικότερο επίπεδο εί- 
ναι η ιστοσελίδα τής 
Γκρινπίςὁ στην οποία 
βλέπουμε την τριµηνι- Η φωτογραφία είναι τραβηγµένη από κατεστραμμένη εκκλησία, 
αία βαθμολογία όπου (στην οποία πιθανώς χρησιμοποιούνταν δεκάδες ή εκατοντάδες λα- 
«στολίζονταυ 18 κορυ- Ηπτήρες «οικονομίας»), ύστερα από τυφώνα που έπληδε την πόλη 
Μαρικίνα στις Φιλιππίνεςτο Σεπτέμβριο τού 2009, προκαλώνταςτην 
καταστροφή εκατοντάδων οικιών. 


φαίοι κατασκευαστές 
ηλεκτρονικών υπολογι- 
στών, τηλεοράσεων, κι- Πιέρ:///νννν.πιῦ.σοπι ΡΗ/ποάο/22247 1/τοσσπί- 

νητών τηλεφώνων και (Ρποίο ον ΜΑΕΙΑΝΝΕ ΒΕΚΜΟΡΕΖ) 

παιχνιδομηχανών ανά- 

λογα µετην τοξικότητα των προϊόντων τους. 

Μεγαθήρια στην παραγωγή ηλεκτρονικών συσκευών όπως η «θηεΓαἰ Εἰθ6είηῖς, και ΡΠΙ(ρς, δεν 
περιλαμβάνονται στη λίστα. Υπενθυμίζεται ότι η (6 είναι η εταιρεία που είχετην τεχνική δυνα- 
τότητα να κατασκευάσει λαμπτήρες πυράκτωσης οιοποίες μπορούσαν να προσφέρουν εξοικο- 
νόµηση ενέργειας και να είναι πραγματικά φιλικοίπροςτο περιβάλλον, αλλά επέλεξε να βαδίσει 
το δρόμο των τοξικών «οικονοµικών» και! ΕΡ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η «Ε θεωρείται στις ΗΠΑ 
ένας από τους μεγαλύτερους ρυπαντές τού περιβάλλοντος, έχοντας καταδικασθεί γι΄ αυτό από 
την αμερικανική δικαιοσύνη."» 

Το παράδοξο είναι ότι ενώ η ἀΓθθπρθᾶςθ υποστηρίζει ότι πρέπει οι βιομηχανίες να τη- 
ρούν την Αρχή τής Πρόληψης” για όσα χημικά θεωρούνται ύποπτα ότι µπορεί να επιφέ- 
ρουν ρύπανση στοπεριβάλλον, δεν ακολουθείτην ίδια αρχή γιατις λάμπες «οικονοµίας». 


Οι «πράσινου λαμπτήρες και η τεράστια υδραργυρική ρύπανση από 
φυσικές καταστροφές 
Από την άλλη µεριά οι φυσικές καταστροφές συνιστούν µέγα εφιάλτη ρύπανσης µε τη νέα 


12 Πιρ:/νννν/.στεεηρεαςε.οΓς/πίεγπα(Ιοπα]/οαπιραίσης/{οχῖος/εἰθείτοπίος/πονν-ίΠε-εοπιραπίες-ΙΙΠο-1ρ 
13. Πιρ:/επ.ννΙΚιρεάἰα.οΓσ/ννϊκΙ/επεταὶ Ε]εσίτῖο 


14 Πιρ://νννν/.στεεπρεαᾶςε.οΓς/τανγ/οοπίεπί/Ιπίεγπα({οπα]/ρτοςς/τεροτίς/μπαργονοά-οπΠίετία-εχρ]αϊπεά .ράξ 
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Φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές: ο άγνωστος χαι μέγας κίνδυνος από τις τοξικές «οικονομικές» 


Η φωτογραφία απεικονίζει ένα ελάχιστο µέρος τής καταστροφής που προκάλεσε ο τυφώ- 
νας Σάντι στα τέλη Οκτωβρίου τού 2012 όστις ΗΠΑ. Οι οικονομικές ζημιές εκτιμώνται στα 20 
δισεκατομμύρια δολάρια, αλλά σε αυτές δεν υπολογίζονται, ή τεράστια ρύπανση τού περι- 
βάλλοντος και οι βλάβες στην υγεία σεκάθε µορφής ζωής από τον τοξικό υδράργυρο. 

Δεκάδες ίσως εκατοντάδες Χιλιάδες λάμπες «οικονοµίας» κατέστρεψε αυτός ο τυφώνας 
για να µας δείξει εκτός τής ανοἠησίας µας, πόσο «πράσινο» για το περιβάλλον και ασφαλές 
για την υγεία είναι το προϊόν. 


µόδα χρήσης των τοξικών Φώτων. Ὑπάρχει διαθέσιµος ένα τεράστιος κατάλογος φυσικών κα- 
ταστροφών αλλά θα επιλεγούν µόνο ορισμένες από αυτές χαρακτηριστικά δείγµατα τής απρο- 
νοησίας µας. 

Το 2007 οι δύο τυφώνες σε Μεξικό και Νικαράγουα κατέστρεψαν ολοσχερώς 9.000 σπίτια() 
δηλαδή δεκάδες χιλιάδες λάµπες «οικονοµίας». 

Η κυβέρνηση τής Ινδονησίας η οποία αποτελεί πρότυπο ανικανότητας και διαφθοράς, έλαβε 
δάνειο 10 εκ. δολαρίων το 2009 για να αγοράσει και διαθέσει δωρεάν στους πολίτεςτης λάμπες 
«οικονοµίας». Οι διεφθαρµένοι κυβερνώντες αγνόησαν ότι η χώρα βρίσκεται στο τεκτονικό 
ρήγμα τής ινδο-αυστραλιανής πλάκας. Πρόκειται για ρήγμα εξαιρετικά ενεργό αποκαλούμενο 
ως «ο κύκλος τού πυρός». Το 2004 προκάλεσε τον φονικό σεισμό που σκότωσε µετο γιγάντιο 
τσουνάμι 240.000 ανθρώπους, µετις τεράστιες καταστροφές σεσπίτια και άλλα οικοδομήματα, 
ενώτο ίδιο ρήγμα προκάλεσετον σεισμό τού 2006 σκοτώνοντας 3.000 ανθρώπους. 

Τον Οκτώβριο τού 2009 το ίδιο ρήγμα προκάλεσε νέο υποθαλάσσιο σεισμό 8 Ρίχτερ γεννώ- 
νταςνέοτσουνάµιπου σάρωσε τα σχεδόν παρθένανησιά Σαμόα µε ταχύτητα 200 χιλιομέτρων 


15 "Μεξικό, Νικαράγουα δοκιμάσθηκαν σκληρά από δύο τυφώνες" - Η Καθημερινή". 720.01. σελ. 10. 
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Στιγµιότυπο από τον εφιαλτικό σεισμό στην Αἴτή το 2010, ο οποίος άφησε άστεγα 
1.200.000 άτοµα και επέφερε το θάνατο 230.000 ανθρώπων ρυπαίνοντας ταυτόχρονα 
το περιβάλλον µε εκατοντάδες χιλιάδες τοξικούς λαμπτήρες υδραργύρου. Η απόλυτη σι- 
ωπή κάλυψε το τρίτο τραγικό γεγονός. 


την ώρα σε βάθος 2.000 µέτρων! 

Οι καταστροφές σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις ήταν τεράστιες, ενώ τεράστιες θα είναι και 
όσες αναπόφευκτα συμβαίνουν, όπως στις Φιλιππίνες, µια χώρα που συνήθως έρχεται πρώτη 
στα συμβάντα φυσικών καταστροφών στον κόσμο! ϐ 

Η κατάσταση είναι όχι µόνο απίστευτα τραγική αλλά και αβάσταχτα εξωφρενική καθώς οι 
αριθμοί των νεκρών, των καταστροφών και τής περιβαλλοντικής ρύπανσης ξεπερνούν τη φα- 
ντασία µας. Σε όλα αυτά προσθέστε τη διάχυση υδραργύρου από τα τοξικά φώτα «οικονοµίας» 
που μεταβάλλουν σε κρανίου τόπο κάθε περιοχή που πλήττεται απὀ κάποια καταστροφή, ένα 
γεγονός που δεν προσµετράται στο περιβαλλοντικό κόστος των ατελών μελετών που τους 
αναδεικνύουν ενεργειακά καλύτερους από τους λαμπτήρες πυράκτωσης. 

Το 2011 το 8590 των ανθρώπων που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές ζούσαν στην 
Ασία. Ο συνολικός αριθµός τους ανήλθε σε περίπου 206 εκατομμύρια(!) 

Το οικονομικό κόστος παγκοσμίως ήταν 365 δισεκατομμύρια δολάρια εκ των οποίων τα 274 
ήταν το μερίδιο τής Ασίας. 

Η εικόνα αλλάζει προςτο χειρότερο εάν υπολογίσουµετις παγκόσμιες προεκτάσεις. Μόνο για 
τις ΗΠΑ κατά το ίδιο έτος το συνολικό κόστος από τις απώλειες ανθρώπων και τις πληρωμές 
ασφαλίστρων ανήλθε σε 435 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή 


4 ἳ 
«ὼ Αν --- ο 


Το φωτογραφικό στιγμιότυπο αφορά µια µερική απεικόνιση των τραγικών καταστροφών 
που επέφερε ο τυφώνας Χαγιάν στις Φιλιππίνες το 2013. Για πόσες χιλιάδες κατεστραμµένες 
λάμπες «οικονοµίας» μιλάμε; 


τους ξεπέρασαν τις 25.000.130 

Ουδείς προσµετρά σε όλα αυτά το κόστος από την υδραργυρική διάχυση και ρύπανση ύστε- 
ρα από την καταστροφή λαμπτήρων φθορισμού και τα τοξικά «παιδάκια» τους τις λάμπες 
«οικονομίας». 


Σωρός από μπετόν τα πανεπιστήμια! 


Ο σεισµόςτον Ιανουάριο τού 2010 στην Αἰτή, προκάλεσε το θάνατο 230.000 πολιτών. Έμειναν 
άστεγοι ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες άνθρωποι!Ώ ύστερα από την καταστροφή δεκά- 
δων χιλιάδων κατοικιών, πολλές από τις οποίες είχαν αυτά τα ακριβά φώτα «οικονοµίας». 

Οιτεράστιες ποσότητες υδραργύρου που διέφυγαν στο περιβάλλον µετά από αυτή την κατα- 
στροφή, και όσες θα διαφεύγουν στην πορεία το ρυπαίνουν ανεπανόρθωτα. Ακρωτηριάζουν 
επίσης την υγεία και την παραγωγικότητα των ανθρώπων, όπως και τη διανοητική τους κατά- 
σταση: Αυτά είναι κόστη που δεν εισέρχονται στο στενόμυαλο σακουλάκιτων υπολογισμών για 
την ενεργειακή δαπάνη των «οικονοµικών» λαμπτήρων και αποτελούν ράπισµα στο πρόσωπο 
όλων εκείνων που αποφάσισαντην υποχρεωτική χρήση αυτών των τοξικών υδραργυρικών φώ- 
των, αντί τής οριστικής παραμέρισήςτους. 


Φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές: ο άγνωστος και μέγας κίνδυνος από τις τοξικές «οικονομικές» 


ΕΕΑΗΙΜΕ: ΤΜΕΒΕ τα ΤΗΕ ΠΕΡ ΤΗΙΟΤΠΙΟΗ 
πι η) 


Ολόκληρη την οροφή ενός σχολείου πήραν µαζίτους οιμανιασμµένοι άνεµοι που έπλήξαντις 
ΗΠΑ στερώντας τη ζωή σεπερισσότερα από 35 άτοµα, την άνοιξη τού 2012. 

Η ολοκληρωτική καταστροφή µόνο ενός σχολείου, προκάλεσε τη διάχυση υδραργύρου στο 
περιβάλλον απότουλάχιστον μερικές εκατοντάδες λαμπτήρες φθορισμµούκαι «οικονομικούς». 

Ας µην αναφερθούμε καλύτερα... για τη συνολική ρύπανση από υδράργυρο απότις χιλιάδες 
οικίες που καταστράφηκαν, όπως αυτή τής φωτογραφίας δεξιά, οι οποίες είχαν η κάθε µια 
εντός τους δεκάδες τέτοιες λάμπες. Μια ρύπανση που συνέβη σε τεράστια έκταση των ΗΠΑ, 
από τους ίδιους ανεµοστρόβιλους. 


Ο σεισμός στο Πορτ-ο-Πρενς τής Αϊτής εκτός από τα χαµόσπιτα, κατέστρεψε τα καλύτερα 
πανεπιστήμια τής χώρας. Όπως είναι γνωστό αυτά τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, δεν έχουν εγκα- 
ταστήσει λάμπες «οικονοµίας» στις αίθουσες διδασκαλίας, παρά µόνο στα γραφεία και άλλους 
μικρότερους χώρους. Στις µεγάλες αίθουσες, που χρειάζονται άπλετο φωτισμό, βρίσκονται οι 
παρόμοιες σωληνωτές λάμπες φθορισμού, οι οποίες είναι κατά πολύ τοξικότερες καθώς περιέ- 
χουν πολλαπλάσιο υδράργυρο και συναφή υπερτοξικά υλικά. 

Όπως ανέφερε ρεπορτάζ των «Νιου Γιορκ Τάιμς» «..Ια καλύτερα πανεπιστήµια τής Αϊτής έχουν 
μετατραπεί σε ερείπια, οι πανεπιστημιουπόλεις είναι ένας σωρός από µπετόν και οι εργασίες φοιτη- 
τών είναι θαμμένες εδώ κι εκεί. Εκατοντάδες καθηγητές και φοιτητές θάφτηκαν στα ερείπια...» 

Στοτέλος Φεβρουαρίου του 2010, ένας ακόµα τρομερός σεισμός 8,8 Ρίχτερ χτύπησε τη Χιλή. 
Σύμφωνα µε το «Εςοποπιἰςϊ», έχασαν τη ζωή τους (µόνο) 300 άτοµα, αλλά καταστράφηκαν 
1.500.000 οικίες! Υποθέτοντας ότι κάθε σπίτι είχε - το λιγότερο - 10 λάμπες «οικονοµίας» βρί- 
σκουµε ότι καταστράφηκαν τουλάχιστον δεκαπέντε εκατομμύρια τέτοιες λάμπες. 

Ένας τρομερός τυφώνας Χαγιάν σάρωσετο 2013τις Φιλιππίνες.) Σκοτώθηκαν περισσότεροι 
από 4.000 άνθρωποι και έχασαν τα σπίτια τους σχεδόν 4,5 εκατομμύρια άτοµα, ένας αριθµός 
που είναι διπλάσιος από εκείνον που αντιστοιχεί στο τσουνάμι τού 2004. 

Σύμφωνα µετο διεθνή Οργανισμό Εργασίαςγύρω στα» εκατομμύρια εργαζομένων όσοςκαιο 
πληθυσμός τής Νορβηγίας, έχασαν προσωρινά ή µόνιματα µέσα παραγωγήςτους. Η ρύπανση 
και οι ασθένειες που προκλήθηκαν δευτερογενώς από τα εκατομμύρια τοξικά φώτα «οικονοµί- 
ας» που καταστράφηκαν µετο πέρασμά τού τυφώνα είναι πάντα εκτός συζήτησης(!) 


19 Μετά τον Εγκέλαδο τέλος τα µαθήµατα τού Ματο Τ.8ο6Υ, - Το Νεν’ Ὑοικ Τίπιος. - Αναδημοσίευση στην "Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία” 
7 Μαρτίου 2010. 

20 Η "ανύψωση τής Χιλής" µετά την καταστροφή. "Τμο Εεοποπιίςί".- Αναδημοσίευση στην "Καθημερινή". 7 Μαρτίου 2010. 

21 «ΡΠΙΠρρῖπος οουµπίς {πε οοςί οἳ Ίγρποοπ Ἠαίϊγαη» ὃν Αβεποο Ἠταπος-Ρίεςςε, 20/11/2013 - Ἱρ://νυν) ΓαννςίοΓγ.οοπι/15/2013/11/20/ 
ΡΙΙΠρρίπες-οοιπίς-ίΠο-οοςί-ο[-ίγρΠοοη-Παϊγαπ/ 
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Ουδείς δείχνει να αντιλαμβάνεται και να υπολογί- 
ζει ότι παρόμοια συμβάντα είναι ρουτίνα στο ηµε- 
ρολόγιο τού γήινου καιρού και τής ανθρώπινης πα- 
ραφροσύνης και ότι το περιβαλλοντικό κόστος όπως 
και οι αρνητικές επιδράσεις στην υγεία των ανθρώ- 
πων επιφέρουν τεράστια ενεργειακή και οικονομική 
επιβάρυνση. . 

Ένας άλλος τυφώνας ο Φαϊλίνζ2 σάρωσε την Ινδία 
σκοτώνοντας µόνο 38 άτοµα λόγω τής έγκαιρης εκ- 
κένωσης ενός εκατομμυρίου ατόμων, αλλά καταστρέ- 
φοντας τα καταλύματα 420.000 οικογενειών! | Από το σεισμό τού 2008 στην Κίνα. Το 

Τρεις εβδομάδες πριν από τον τυφώνα Φαϊλίν ένας καθεστώς δεν έδωσε ακριβή δεδοµένα 
σεισμός 7,2 Ρίχτερ χτύπησε την ίδια περιοχή επιφέ- απωλειών, αλλά εύκολα μπορούμε να 
ροντας το θάνατο 22 ανθρώπων και την πλήρη κατα- φανταστούμε την ανθρώπινη και περι- 
στροφή 73.000 κατοικιών. βαλλοντική τραγωδία από τη φωτογρα- 

Από φυσικές ή ανθρωπογενείς αιτίες καταστροφές φία. ΟΙ υδραργυρικές λάμπες έπαιξαν 
κατοικιών μικρότερου αριθμού συμβαίνουν καθηµε- ΚΙ εδώ τον αόρατο τοξικό ρόλοτους. 
ρινά. Όλα αυτά αναδεικνύουν βιβλική ρύπανση τού 
περιβάλλοντος, όχι µόνο από τον υδράργυρο, ο οποίος δεν υπάρχει τρόπος να ανακτηθεί από 
το έδαφος, αλλά και από τα άλλα τοξικά υλικά που περιέχουν οι συμπαγείς λαμπτήρες Φφθορι- 
σμού (Σ.Λ.Φ.) καιοπωσδήποτε από τα «αθάνατα» πλαστικάτους, τα οποία θα µείνουν στοπερι- 
βάλλον για χιλιάδες χρόνια. 

Οι πολλές και επαναλαμβανόμενες φυσικές καταστροφές είναι γεγονός απολύτως πραγµατι- 
κό. Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που για παράδειγµα η ελληνική κυβέρνηση - µέχρι σήµερα - 
δεν προγραμματίζειτη δηµιουργία εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρισμού µέσω τής πυρηνικής 
τεχνολογίας. Ένα γεγονός που βρίσκει σύμφωνη την ἄ{θ6ηρεαᾶςε και οποιονδήποτε πολίτη δια- 
θέτει κοινό νου και δεν έχει επενδυµένα συμφέροντα στη σχετική τεχνολογία. 

Όλα δείχνουν ότι λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη µαςτο ενδεχόμενο τεράστιας περιβαλλοντικής 
ρύπανσης και ανθρώπινων απωλειών µέσω τής αποφυγής κατασκευής πυρηνικών εργοστα- 
σίων, ή ακόµα και πιθανών ατυχημάτων µέσω τής μεταφοράς µε τρένα, πλοία ή αεροπλάνα. 
Άλλωστε η (αιθεηρεᾶςε έχει πρωτοστατήσει σε αποκλεισμό δρομολογίων τρένων ή τον από- 
πλου πλοίων µε ραδιενεργά ή τοξικά υλικά. 


Το προϊόν είναι τοξικό. Τελεία και παύλα! 


Η λογική είναι απλή. Δεν παράγουµε τοξικά προϊόντα που ρυπαίνουν το περιβάλλον και σκο- 
τώνουν ή προκαλούν προβλήµατα υγείας σε ανθρώπους. Είτε στη διάρκεια τής παραγωγής 
τους, είτε στη διάρκεια τής χρήσηςτους, είτε κατά το τέλος χρήσηςτους όταν μεταφέρονται στα 
σκουπίδια ή σε αυτούς τους επικίνδυνους κάδους ανακύκλωσης όπως είναι το εικονικό όνοµα 
των τοξικών χάρτινων κιβωτίων όπου στοιβάζονται «αγκαλιά» ληγµένες και σπασµένες τοξικές 
λάμπες υδραργύρου. Οιιστοσελίδες τής Γκρινπίς είναι γεμάτες από παραινέσεις για τη µη χρη- 

22 «ΟΥοῖοπο ΡΠαΙΠη αβοτπιαίη: πο ἰταροάγ Πίί5 Ποπιο» -Πίρ:/ΝΥν/ν)Ινοπιηί.οοπι/ΡοΠείος/ΧΟΙ6ΟΥΙΜΥΤΙΣΝάΖΥΙΑΙΝΙΟΚ/ΟΥεΙοπο-ΡΜαΙΠΙπ- 
αβιογπια(Ἡ-(]ο-ἴγασοάγ-Πἱ{5-Ποπιο .ΠίπηΙ 
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Η Αυστραλία παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στο µέσο τεκτονικής πλάκας πλήττεται από 
έναν µεγάλο σεισµό κάθε 5 χρόνια. Στη φωτογραφία στιγμιότυπο από το σεισμό τού 1989 
που σκότωσε 13 ανθρώπους, κατέστρεψε 32.000 σπίτια, 147 σχολεία και 3.000 μεγαλύτερα 
οικοδοµήµατα. Όπως δείχνουν οι αριθμοί ένας παρόμοιος σεισμός σήµερα θα προκαλέσει 
τεράστια περιβαλλοντική ρύπανση εξαιτίας τής καταστροφής εκατοντάδων χιλιάδων «οικο- 
νομικών» λαμπτήρων. 

Η Αυστραλία ακολουθείπιστά τη µόδα των «οικονοµικών» από το 2008 µεπανάθλιο τρόπο, 
επειδή µέχρι το 2012 δεν είχε κανένα σύστηµα ανακύκλωσης αναγκάζοντας τους πράσινους 
και αδαείς χρήστες να ρίχνουν τις τοξικές ληγµένες λάμπες τους στα σκουπίδια! 


σιµοποίηση των τοξικών προϊόντων µε χλώριο, ΡΝς ή άλλα ποικίλα χημικά καιτοξικά υλικά για 
τον υδράργυρο απότις «οικονομικές» παριστάνει πως δεν τον αντιλαμβάνεται. 

Η ίδια οργάνωση δείχνει να µην αντιλαμβάνεταιτο παραμικρό στη γενικότερη τοξικότητα των 
«οικονοµικών» λαμπτήρων. Κατ΄ αρχήν υπάρχει η περιβαλλοντική βλάβη µε την εξόρυξη των 
υλικών τους και οι συνακόλουθες βλάβες στην ανθρώπινη υγεία. Υφίσταται στη συνέχεια ο κίν- 
δυνος ατυχημάτων στη φάση παραγωγής τους και οι σοβαρές βλάβες στην ανθρώπινη υγεία. 
Ἠδη πάμπολλοι Κινέζοι εργαζόµενοι σε εργοστάσια παραγωγής Σ.Λ.Φ. έχουν υποστεί ανεπα- 
νόρθωτες βλάβες. Στη συνέχεια έχουµετον κίνδυνο θραύσης ή ατυχημάτων, όπως βύθιση πλοί- 
ων, σύγκρουση τρένων ή φορτηγών κ.λΠ., κατά τη διάρκεια µεταφοράςτους. 

Ακολούθως έχουµετον κίνδυνο θραύσης στη διάρκεια χρήσηςτους.Την αποδόµηση των βιο- 
λογικών κύκλων των ανθρώπων µετο μπλε φάσματους,τον κίνδυνο απότις υπεριώδεις ακτινο- 
βολίεςτους και στη διάρκειατήςτοξικής ζωήςτους συναντούμε πάντοτετην τεράστια ρύπανση 
και βλάβες στην ανθρώπινη υγεία µετις αναπόφευκτες ανθρωπογενείς ή φυσικές καταστροφές! 

Ορισμένοι δείχνουν να µην μπορούν να αντιληφθούμε κάτι πολύ απλό. Το προϊόν είναι εξαι- 
ρετικά επικίνδυνο. Κάθε φάση τής ὐπαρξής του «από την κούνια ὡς τον τάφο» όπως είναι η 
αγγλική έκφραση, που εκφράζει το αποτύπωμα άνθρακα, εμπεριέχει κινδύνους ρύπανσης τού 
περιβάλλοντος και βλαβών στην ανθρώπινη υγεία. 

Οι φυσικές καταστροφές βάζουν, όχιτο κερασάκι, αλλά έναν δυναµίτη πάνω στην τούρτα τής 
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παραπληροφόρησης, κα- βεεᾶ 
θώς αποκαλύπτουν ότι οι { 
«πράσινου λαμπτήρες«οι- 
Κονοµίας είναι ένα µέσο κα. 
μαζικής καταστροφής. ἕ 
Δισεκατομμύρια εστίεςτε- Ἱ- 
χνητού φωτός στην πραγ- 
µατικότητα είναι κρυφές -ῦ 
µικρές υπερτοξικές βόμµ- ᾗ- 
βες. Τα ΙΕΏΡ πάνε εδώ σε 
χαμηλότερη κατηγορία. ᾗ 
Γίνονται τοξικές βόμβες - 
για το περιβάλλον κι έτσι ἔᾱὰ 


γίνονται τοξικές για τα ἐµ- Από τον πανίσχυρο σεισµό των 9 Ρίχτερ κατά το 201 1, ο οποίος 
βια όντα τής Γης. προκάλεσε και την καταστροφή των πυρηνικών εργοστασίων στη 

Η Καρίν Γκαβάν, πολιτική «Φουκουσίμα. Μόνο στην Ιαπωνία έχασαν τη ζωή τους 19.883 άνθρω- 
σύμβουλος τής γαλλικής ποι, και αγνοούνται 2.643. καταστράφηκαν ολοσχερώς 129.225 κτήρια 
Γκρινπίς, σε συνέντευξή και µερικώς 254.204, ενώ άλλα 631.766 οικίες υπέστησαν περιορισµέ- 
της σε αθηναϊκή εφηµερί- νες ζημιές. Πα τα εκατομμύρια «οικονομικά» φώτα που έχυσαν τον 
δα αναφέρει τον τυφώ- υπερτοξικότους υδράργυρο σεκάθε ρωγμή τού εδάφους και στην 
να Κατρίνα στις ΗΠΑ και ατμόσφαιρα ουδείς ανέφερετο παραμικρό. Αρκείνα σκεφτούμε ότιο 
άλλες βιβλικές φυσικές υδράργυρος θεωρείται το δεύτερο πλέον τοξικό μέταλλο µετά το ραδι- 


Καταστροφές, (όπως τις ενεργό πλουτώνιο.... 


τεράστιες καταστροφές 
καιτη ρύπανση τού περιβάλλοντος από τον τυφώνα Σάντι τού 2012) χωρίς καν να δείχνει ενή- 
µερη για το ολοφάνερο γεγονός, ότι οι λάµπες «οικονοµίας», που διαφημίζει η οργάνωσή της 
και προωθεί φανατικά µε την επικίνδυνη εγωπάθεια τού ξερόλα, αποτελούν τρομερά επιβαρυ- 
ντικό παράγονταγια ανθρώπους καιπεριβάλλον µετις συµβαίνουσες καθημερινά και µελλοντι- 
κά επερχόμενες φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές,τις οποίες θεωρεί δεδομένες! 

Σχεδόν στο ίδιο µήκος κύματος ορισμένοι παραγωγοί που δώρισαν λάμπες «οικονοµίας» σε 
όσους δυστυχείς έχασαν τα σπίτια τους στις ΗΠΑ, για να τις τοποθετήσουν στα σηµεία εκείνα 
που ήδη υπήρχαν τοξικά φώτα που διέλυσε και εξάπλωσε παντού η µανίατου τυφώνα Σάντι!οῦ 

Όπως αναφέρουν σε αντίστοιχο ρεπορτάζτουςοι«Νιου ΓιορκΤάιµς», οι οικίες µέσω των σει- 
σμών μετατρέπονται σε «όπλο µαζικής καταστροφής». Αυτό σηµαίνει ότι ένας πολύ ισχυ- 
ρός σεισμός σε πυκνοκατοικημένη πόλη είναι ισοδύναμος µε την έκρηξη µιας µικρής πυρηνι- 
κής βόμβας. 

Το οικονομικό κόστος των καταστροφών είναι τεράστιο αν και δεν περιλαμβάνονται οι ασθέ- 
νειες σε ανθρώπους, ζώα και φυτά, ούτεη αφανής αλλά τεράστια ρύπανση από τα τοξικά υλικά 
(υδράργυρος και άλλα). Σύμφωνα µε µελέτη τού | οπάοη δεῄῃοοἰς οί Εεοποπηἰςεςτο κόστος µόνο 


23 Παρ:/Νν/ν/ανθῖ.στ/Ατε]εβείϊοπςΠον/.αςίίοη }αγΠΕΙΕΙΓΞ561050 
24 Ππρ:/νν/ν/.ργ.εοπι/ρτοςς-τε]εαςε/46δ693 


25 «Μεγάλες πόλεις, πιο επικίνδυνος ο σεισμός». τού Απάτενν ϱ. ΚενΚίπ, Τμ Νον; Ὑοτκ Τῖπιες - αναδημοσίευση στην "Κυριακάτικη 
Ἐλευθεροτυπία". 7 Μαρτίου 2010. 
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Φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές: ο άγνωστος χαι μέγας κίνδυνος από τις τοξικές «οικονομικές» 


για το 2011 έφθασε παγκοσμίως στα 380 δισεκατομμύρια δολάρια.-ὁ 


26 ΤΗΕ ΥΕΑΚ ΤΗΑΤ 5ΗΟΟΚ ΤΗΕ ΚΙΟΗ: ΑΚΕΝΊΙΕΝ ΟΕ ΝΑΤΟΚΑΙ, ΡΙΡΑΣΤΕΕΣ ΤΝ 2011. - Πιρ:/ννν Ὀτουκίπρς.εάι/--/πιεάϊα/τοδθα{ε[/Π]ες/ 
τεροΓίς/2012/3/πα{ηταἱ 020 άἱςαςίειζο20τενίενν σ020Γειτὶς/03. παίηταἰ ἀϊςαςίει τενίενν Τεττῖς.ράΓ 
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ΙΓςκεφάλαιο 32ο. Οι 
πολιτικές και άλλες 
μεθοσσςύσεις για την 


καθιέρωση ρυπαρών και 


τοξικών φώτων 


Η διεφθαρµένη πολιτική και οι λάμπες 


«οικονοµίας» 


Σε καιρούς µεγάλης οικονοµικής δυσπραγίας, σε περίοδο όπου ένας στους επτά Αμερικανούς 
ζει σε συνθήκες φτώχειας,Ὀ σε καταστάσεις όπου ένα οικονομικό χάος υπάρχει παντού και µε 
την Ελλάδα να βρίσκεται στο κέντρο τού οικονομικού τυφώνα, η πράσινη κερδοσκοπική συ- 
µπεριφορά είναι επιβεβλημένη. Η ιταλική Μαφία ήδη έχει αντιληφθεί το πνεύμα των καιρών 
επενδύοντας σχεδόν δύο δισεκατομμύρια ευρώ σεπράσινες επενδύσεις. 

Η περίπτωση των λαμπτήρων «εξοικονόμησης και| ΕΏ έφερε στο φωςτο καρτέλ τού λαμπτή- 
ρα, που ιδρύθηκε στις αρχές τού περασμένου αιώνα, την πρωτοφανή σε έκταση και σε βάθος 
χρόνου διαφημιστική καμπάνια υπέρ ενός προϊόντος, σε βάρος άλλων, (όπου παραβιάζονταν 
συστηµατικά βασικές αρχές εμπορικού ανταγωνισμού) αλλά και µια παγκόσμια παραπληρο- 
φόρηση κατά την οποία αποκρύπτονταν συστηματικά όλα τα μειονεκτήματα των λαμπτήρων 
«εξοικονόμηση» και προβάλλονταν φουσκωμένα ή ανύπαρκτα πλεονεκτήματα. 


Επιπλέον, το «παιχνίδυ τού λαμπτήρα συνιστά ένα πανέξυπνο κερδοσκοπικό κόλπο δισεκα- 
τομμυρίων ευρώ, στο οποίο συμμετέχουν, τράπεζες, πολυεθνικές και κράτη µε πρωταγωνίστρια 
την Κίνα. 


Η διεφθαρμένη πολιτική και οι λάμπες «οικονοµίας» 


Εδώ, περιγράφοντας γεγονότα που υποδηλώνουν ότι 
;. η στρεβλή και επικίνδυνη διαχείριση ζωτικών θεμάτων, 
. όπως είναι το τεχνητό φως, από πολιτικούς και τεχνο- 
κράτες, (αλλά και αδαείς οικολογούντες), θα διαφανεί 
ότι δεν είναι δυνατό να εμπιστεύονται οι καταναλωτές 
| τη διαχείριση τής υγείας τους, σε διεφθαρµένα συστή- 
Ἱ. µατα εξουσίας, επειδή λειτουργούν σχεδόν συνεργα- 
τικά µε κυκλώπεια συμφέροντα, έχουν συχνά - πυκνά 
. αφετηρία την άγνοια, την ασάφεια, τον ανεμοδουρισµό 

Ὃ ο νεα και «ακούνε» προσεκτικά τα πολυεπίπεδα διαπλεκόµε- 

ἐν] ἕα ᾖαεαίδας ἔπ αν ΠΤ8 ολοι ία γοαε (0Ο ΟΜωμισω. Να, Τα οποία εξυπηρετούνται από τα νόμιμα και πανί- 

σχυρα λόμπι. 

Όταν οι πολιτικοί έχουν ὡς βασική πυξίδα τους τον καιροσκοπισµό ή το ίδιον όφελος, καλυ- 
πτόμενο µε νεφελώδεις και βαρύγδουπες διακηρύξεις που ταυτόχρονα βρίσκονται, (στις πε- 
ρισσότερες των περιπτώσεων), αγκαλιά µε τη διαφθορά, και οι οικολογούντες έχουν βαθιά 
άγνοια για το ζήτηµα που διαφηµίζουν, τότε τα πράγματα είναι εξαιρετικά επικίνδυνα για τους 
καταναλωτές. 

Παρατηρώνταςτις δυνάµεις που εργάστηκαν και εργάζονται παγκοσμίως για την προώθηση 
και επιβολή των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού ή λαμπτήρων «οικονοµίας», θα νιἰώσουµε 
έκπληξη από την τέλεια ενορχήστρωση καιτην ευρεία συµµετοχή άκρως ετερόκλητων και αντι- 
µαχόµενων µερικές φορές συµφερόντων, όπως πολιτικών κομμάτων, κορυφαίων περιβαλλο- 
ντικών οργανώσεων, πολυεθνικών φωτισμού, πανίσχυρων οργανισμών, ὀπωςτού ΟΗΕ,τήςΕ.Ε., 
ακόµα και κρατών µε κωμικοτραγικούς ηγέτες (οι οποίοι αγνοούν παντελώς τα μειονεκτήματα 
των «οικονομικώνρ), όπως τού εκλιπόντα Κάστρο τής Κούβας, εναρμµονισµένου µετις επιθυμίες 
«πράσινων καπιταλιστών» καιτην «πλουτοκρατία» των πολυεθνικών, να επιβάλλει δικτατορικά 
στους Κουβανούς λάμπες «οικονοµίας». Η επανάσταση στην ενέργεια, όπως αποκάλεσε το κα- 
θεστώς την επικίνδυνη και ηλίθια αλλαγή από λάμπες πυράκτωσης σε «οικονομικές», ξεκίνησε 
το 2006 για να έχει εξελιχθεί η κατάσταση (το 2013) σελάμπες «οικονοµίας άφαντες» από την 
αγορά καιταυτοχρόνως ητιµή τουςνα εἰναιισοδύναμη µε 3 δολάρια, όταν ο µισθός ενός µέσου 
Κουβανού είναι περίπου 20 δολάρια μηνιαίως! Η αγορά «οικονοµικών» από εργαζόµενους µε 

ικρότερο μισθό έγινε πλέον ισοδύνα ε μισθωμένο ταξίδι στο Διάστημα.ὃ 

Στην Τζαμάικα η κατάσταση εξελίχθηκε κι εκεί τραγικά αλλά κάπως διαφορετικά. Οι λάµπες 
που δωρίστηκαν από την Κούβα και τον «πράσινο» Κάστρο, αντιμετωπίστηκαν ως ευκαιρία 
πλουτισμού απότο διεφθαρμένο πολιτικό σὐστηματής χώρας. Ο υπουργός Ενέργειας συνελή- 
Φφθη και παραπέμφθηκε σε δίκη µε σωρεία κατηγοριών ῦὉ επειδή σχεδίαζε να γίνει πλουσιότε- 
ρος σε συνεργασία µε δύο εργολάβους, οι οποίοι θα µοίραζαν και θα εγκαθιστούσαν λαμπτή- 
ρες «οικονοµίας». 


3 «ἴπ Οπδα, πιπτκγ Πσῃί (Ἡτοννη Ὦγ επεισγ-ςανίπσ Όπ]ος», Ὁν Ῥοτία ῥιεσείδαιπι, 085 ΝΕΗΝΙ, 11/10/2013 - Πίρ://νννεΌδποννς. 
εοπι/δ301-202 162-57607223/Ηή-ειῦα-πικγ-ΠδΠί-(Πτουνη-Ὀγ-επείσγ-ςανίηςσ-Όι]0ς/ 


4 Πάρ://επ.ννικιρεάΙα.ο{σ/ννΙκΙ/Κετη ρεποεΓή(υῦαῃ Τ1σμί Βι]5 Ροαπάαἱ 
5 ΠΠρ://ν/ννν)δίαίε.σου/σ/ἀτ]/τ]ς/Πτρί/2008/ΝΥΠΑ/119165.Πίπι 


6 Οπὗαπ Πσμί δα]0 (πία[ σοί {ο οοιτί ἰοάαγ. 10/8/2013 - Κεαά πιοίε: Πίίρ:/νη/νν.ΙαπιαϊσαοῦσεΓνετ.οοπ/αίεςίπεννς/(πΌαῃ-Πσί-ρα]ο-(Πα[-ςεί-Γοί-οοιιτί- 
(οάαγἠΙχΖΖ2ΠΟΞΗΙΚΝΕ - 


Χρήστος Μουσουλιώτης - Πίηρ.//ΠἱρΠ{Ιαπα2Ιο.ννογάργεσ».οοπή - 20δ 


Η διεφθαρµένη πολιτική και οι λάμπες «οικονοµίας» 


Η Βενεζουέλα µε τον Τσάβες ήταν από τα πρώτα κράτη που ακολούθησε το κωµικοτραγι- 
κό παραμύθι «εξοικονόμηση ενέργειας µε τοξικές λάμπες» ήδη από το 2005. Ο διάδοχός του, 
Μαδούρο, ανήγαγε την κατάσταση σε κορυφαίο κλαυσίγελο. Διέταξε την κρατική εταιρεία πε- 
τρελαίου τής χώρας να δωρίσειτο 2013 σε21Ί πόλεις των ΗΠΑ 600.000 λάμπες «οικονοµίας». 
Η δεύτερη πράξη τής φάρσας - τραγωδίας ήρθε δύο ηµέρες µετά την αναγγελία τής δωρεάς 
µε γενικό µπλακ άουτπου έπληξε τη Βενεζουέλα για µια ολόκληρη ημµέρα.8 (Σε αυτό το βιβλίο 
αναδημοσιεύεται εργασία Ελλήνων πανεπιστημιακών µε στην οποία αποκαλύπτεται ότι η χρή- 
ση λαμπτήρων «οικονοµίας» απειλεί µε µπλακ άουτ τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας). 

Η τρίτη πράξη εξελίσσεται από το 2013 έως το 2016, καθώς εξαφανίστηκαν απὀ την αγορά 
το χαρτί τουαλέτας, το σαπούνι, οι οδοντόκρεµες, το ρύζι, το γάλα, ο καφές, το µαγειρικό λάδι 
και φάρμακα πρώτης ανάγκης για να ακολουθήσει η ολοκληρωτική κατάρρευση τής οικονοµί- 
ας. «Όσο γιατηντιµή µιας μικρής λαμπίτσας «οικονοµίας» έφτασε να κοστίζειτον Σεπτέμβριο 
τού 2016, 300 ευρώ περίπου. Αυτό µου ανέφερε ύστερα από επικοινωνίας µας, ο ανταποκριτής 
τού ΙΙΟΕΓα/Γ.ΟΙ στο Καράκας, Γιάννης Κουζηνός. 

Στην άλλη άκρη τής Γης, στη Βρετανία, πιάστηκε στα πράσα γερμανική εταιρεία που εξαπα- 
τούσετους καταναλωτές καιτην κυβέρνηση δηλώνοντας ότι διένειµε δωρεάν στο κοινό 3,5 εκ. 
λάμπες «οικονοµίας» ενώ στην πραγµατικότητατις είχε πουλήσει σε Ιρλανδούς.) 

Η εταιρεία αποδέχθηκε την ενοχή της και κατέβαλε πρόστιµο 3 εκατομμυρίων λιρών Αγγλίας. 
Φυσικά, το περιστατικό που βγήκε στον αφρό δεν είναιτο μοναδικό φαινόμενο διαφθοράς στη 
χώρα. Για παράδειγµα άλλη εταιρεία πούλησε λάμπες «οικονομίες µε πλαστά πιστοποιητικά 
ασφαλείας.Ἵ Σιγά µην ενδιαφερθούν εκείνοι που σκάρωσαν αυτή την κοµπίνα πόσοι θα πεθά- 
νουν από το υπερτοξικό προϊόντους. 


Η ομάδα των «8 και ο ΟΗΕ στο χορό... 


Αναμεμειγµένη στην προώθηση των συμµπαγών λαμπτήρων φθορισμού (Σ.Λ.Φ' είδαµε καιτην 
ομάδα των «8, η οποία αποτελείται από κράτη τα οποία αντιπροσωπεύουν το 6500 τής παγκό- 
σµιας οικονοµίας. 

Τον Ιούνιο τού 2007/35 οι ηγέτες τής (8 ήταν αναγκασμένοι να συζητήσουν και να προσπα- 
θήσουν να επιλύσουν τεράστιας πολυπλοκότητας και βαρύτητας παγκόσμια προβλήµατα. 
Περιέργως, ενώ δεν επέλυσαν κανένα από αυτά, ζήτησαν επιτακτικά από τους «ηγέτεςτων υπο- 
λοίπων «υπηκόων» κρατών «να απαγορεύσουν τη χρήση των ανεπαρκών λαμπτήρων πυράκτω- 
σης όσο γίνεται συντομότερα εάν το επιτρέπουν ο εμπορικές και οικονομικές συνθήκες». 


7 6ΙΤΟΟ-Νεπεζιε]α ίο Ώοπαίε 600.000 Εποιςγ Ρανίης Βι]0ς {ο Γ.ονν-ἴπεοπιε Ὁ.». Εαπιϊες - ΠΗρ:/νεπεζιε]απα]γςῖς.εοπι/Πεν/ς/9992 
δ «Ῥοννετ οί Ίεανες πιοςί οἳ Ψεπεζιε]α ννίποιιί εἰεοίτῖοΙίγ». 4/9/2013 - ΠΗρ://ννννν.δὓς «ο. αΚ/πεννς/Μοτ]ά-]αΙπ-απιειίσα- 22954514 
9 “Οοπδρίταογ!Ὀ-- Μαάιτο᾿ς Αηςννει {ο Ψεπεζπε]α΄ς Γοοά Οἱςὶς - Πίίρ:/Ητεενεπεζιεἰαπονν.ο{σ/εοΠςρίΓαςΥ-πιαάΙΓος-αΠςΜΟΓ-ίο-ίπο-[οος-ογίςίς/ 


10 «Ἡεπεζιείαπ «ονετηπιεπί ῥβείζες Τοῖιεί Ῥαρειτ ἨἘασίοί Απιά 9δΠοπαςε», ΑΕΡ 22/11/2013 - Πάρ:/ ήν. ὈαςΙποςςΙηςΙάεγ.οοπι/ 
ναπεζιε]αῃ-σονετηπιεπί-ςείζες-ἰοΙ]εί-ραΡρει-Γαοίογ-απιίά-ςΠοτίαρο-2013-9 


1 «Ε.ΟΝ Εἰπεά Γοι δε[1πς ΕΠΟΙΘΥ ρανίπρ Βι]Ός Τί ν/ας Μεαπί {ο (νε ΑΝ/αΥ ἔοι Ἠτες» - ΠίέΡρ://οΠρτῖςε.εοπι/Ταίεςί-Επείσγ-Νεν/ςΛΜοΓΙά-Νε/ς/Ε.ΟΝ- 
Είπεά-{οι-δε[1ηςσ-Επεισγ-δανίηςσ-Β]0ς-Ιί-νύας-Μεαπί-ίο-(ἴνο-Ανναγ-{οτ-Ετεο Πίπιἱ 
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ΠΙ4Υ-15ί-]εαά-ρ]αἰπ{Γ-άθαάΙπε-2015-04-09 
13 6δ ΣύΜΜΙΤ ΗΕΠΙΟΕΝΡΑΜΜ. 2007 - Πίρ:/ΑΜ/Νν.ςοἰατπαν]ραίογ.πεί/ϱ δ Πεϊῃροπάαπαπι σεΓΠΙάΠΥ.Πίπι 
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Ἡ διεφθαρμµένη πολιτική και οι λάμπες «οικονοµίας» 

Η ιστορία κατέγραψε ένα ακόµα καταπληκτικό γεγονός. Τη συμμετοχή τού ΟΗΕ - για πρώτη 
φορά - στο παιχνίδι[..) προώθησης εμπορικού οικιακού προϊόντος, µε ένα ποσό τής τάξης των 
20 εκατομμυρίων δολαρίων, σε συνεργασία µετην άΕΕ/Θτην ΡΠΙΙρς και την Ο5ΙαΠ]. 

Ο σκοπός τής πρωτοβουλίας τού ΟΗΕ ήταν... κρατήστετην αναπνοή σας, η περαιτέρω εµπο- 
ρευμµατικοποίηση και διείσδυση στις αγορές μεταξύτων αναπτυσσόµενων κρατών, τα οποία 
ήδη έχουν κάνει προσπάθειες να προωθήσουν τη χρήση των «οικονοµικών» και να θέσουν 
εκτός πεδίου τις λάµπες πυράκτωσης, µετη συµµετοχή και υποστήριξη τού Προγράµµατος 
Ανάπτυξης τού ΟΗΕ,” ή όπως διευκρίνιζε η αφελής(;) ανακοίνωση τού ΟΗΕ, να µειωθεί 9 λο- 
γαριασµός ρεύµατος σε καταναλωτές αναπτυσσόµενων κρατών. ὃ 

Βεβαίως, ούτε κατά διάνοια οι εγκέφαλοι τού ΟΗΕ εξέτασαν το ενδεχόμενο η πλήρης και πα- 
ράλληλα εξωφρενική παραπληροφόρηση υπέρ των «οικονοµικών» να προκαλεί προβλήµατα 
υγείας στους καταναλωτές και να αυξάνει κατακόρυφα το λογαριασμό τού νοσοκομείου. 

Ο ΟΗΕ είναι χαρακτηριστικό παράδειγµα για το πώς οι καλύτερες των προθέσεων µετατρέπο- 
νται από την άγνοια, τις επιρροές συµφερόντων, τη σκοτεινή πολιτική ή τον παραλογισµό, σε 
οργανισμούς που εξυπηρετούν αλλότρια συμφέροντα. 

Θα ήταν σοφό εκ μέρους τού ΟΗΕ εάν διέθετετο ποσό των 20 εκατομμυρίων δολαρίων ή ακό- 
μα μεγαλύτερα κεφάλαια, για την αγορά λαµμπτήρων που φορτίζονται µετο ηλιακό φως,» ή 
ακόµα καλύτερα να έδινε αυτά τα κεφάλαια και να συστηματοποιούσε καλύτερα τη νέα «πατέ- 
ντα», µε σχεδόν μηδενικό κόστος, που γεννήθηκε στις Φιλιππίνες. Δηλαδή µια διαφανή πλαστι- 
κή µποτίλια νερού, µε λίγη χλωρίνη εντός της, η οποία τοποθετείται η µισή εκτός τής οροφής 
τού φτωχόσπιτου και η άλλη µισή εντός και δίνει συνεχώς άπλετο και δωρεάν φως!{9520 

Αποτελεί χαρακτηριστικό γεγονός παραφροσύνης ότι η ανάγκη να έχουν στοιχειώδες φωςτα 
περισσότερα από 1,5 δις άτοµα στον κόσµο, που δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρισμό, σπρώ- 
χνει ορισμένους από αυτούς να πουλάνε ακόµα και τα ζώατους, από τα οποία συντηρούνται, 
για να αγοράσουν ακριβά συστήµατα συλλογής ηλιακής ενέργειας.) 

Αντιθέτως απότις ανοησίες που ισχυρίζεται ο ΟΗΕ, εάν υπήρχε υπό την αιγίδα του µια παγκό- 
σµια προσπάθεια για να έχουν φως τη νύχτα αυτοί οι άνθρωποι, που στερούνται τον ηλεκτρι- 
σµό στις καλύβεςτους, τότε µόνο θα έπαυαν να καίνε κηροζίνη, ξύλα ή άλλα καύσιμα, τότε θα 
µειώνονταν σηµαντικά τα θερµοκηπιακά αέρια και µόνο τότε θα µειώνονταν σηµαντικά η οδύ- 
νη και οι δαπάνες για τα νοσήλια, όπως και οι κρυφές ενεργειακές δαπάνες που αντιστοιχούν 


Ἱπιραρτ/οΙρ/ρά{/Πςςιεβ5ΙΙσίπς.ράξ 

16 Πρ://νννννπεσεξ.οΓϱ/σε[/νιαίίςσεῖ - Ο οργανισµός µε τα αρχικά «ΕΕ (Ιοῦαί Επνίτοπιοπί ΕαοΙίγ) ιδρύθηκε το 1991 και διαθέτει τε- 
ράστια κεφάλαια, δεδομένου ότι συμμετέχουν σε αυτόν ισχυρές τράπεζες, κράτη και πανίσχυρες ιδιωτικές επιχειρήσεις, όπως η ΑΠΙίσαΠ 
Πενο]οριποπί ΒαπΚ, η Αδίαπ Ώενε]ορπιοπί ΒαπΚ, η Βιτορεαπ ΒαπΚ [ος Κοοοηρίταοίίοη απά Γενε]ορπεπί χ.λπ. και µε την ένωση 182 κυβερνήσεων, 
διεθνών ινστιτούτων, ιδιωτικών επιχειρήσεων και µη κυβερνητικών οργανώσεων (αχ αυτές οι ΜΚΟ)... έχειτον φιλόδοξο στόχο. να βοηθή- 
σει στην επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων. 

Δέκα χρόνια µετά την ίδρυση τού ΟΘΕΕ, οτότε αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Ντικ Τσένι παρουσίασε την "Εθνική Πολιτική για την Ενέργεια" 
τής χώραςτου, εκθειάξοντας μεταξύ άλλων,τις από τεχνική άποψη πρωτόγονες και εξαιρετικά επικίνδυνες λάμπες "οικονομίας", οι οποί- 
ες περιείχαν και ραδιενεργά υλικά! Όπως έδειξε στη συνέχεια η αποκάλυψη απόρρητων αρχείων το µεγάλο µέρος αυτής τής "πράσινης" 
πολιτικῆς ἤταν επιθυμίες πολυεθνικών. 
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στα νοσήλια. Αντιθέτως βλέπουμε να υποστηρίζονται οι προσπάθειες πολυεθνικών γιατην πώ- 
ληση ακριβών και τοξικών λαμπτήρων «οικονοµίας», που µόνο στόχο έχουν το κέρδος. 


Η διαφθορά στην πολιτική 


Η διαφθορά στην πολιτική είναι γνωστή και ακλόνητα επιβεβαιωµένη έστω και αυτά τα σκάν- 
δὅαλα που έρχονται στο φως,τα οποία βεβαίως αποτελούν µια µικρότατη κορυφή ενός τεράστι- 
ου παγόβουνου. 3 

Οι Φιλιππίνες για παράδειγµα είναι ένα από τα κράτη που επιβαρύνει ελάχιστατο περιβάλλον 
µε θερµοκηπιακά αέρια, αλλά όπου η διαφθορά διαπλέκεται σε κάθε υφή τής ζωής. Η κυβέρ- 
νηση τής χώρας έλαβε δάνειο 3Ί εκατομμυρίων δολαρίων για να αγορασθούν υδραργυρικές 
λάμπες µε στόχο να... «βοηθηθεί η οικονομική κατάσταση των φτωχών τής χώρας και το κλί- 
μα», µετη διανοµή 13 εκατομμυρίων λαμπτήρων «οικονομίας»{3 σε «καλές» τιµές στους πολί- 
τες τής χώρας. 

Αυτή η πρόθεση, αν δεν µπορεί να προκαλέσει κλάματα, σίγουρα δημιουργεί πικρόχολα χα- 
µόγελα. Βλέπουμε µια «αγαθή» περιβαλλοντική συνείδηση να εκδηλώνεται σε µια χώρα όπου 
εκτός τής διαφθοράς, είναι γιγαντωµένη η παιδική και κάθε είδους πορνεία, ενώ απουσιάζει το 
στοιχειώδες ενδιαφέρον για τη ρύπανση τού περιβάλλοντος από την πλειοψηφία τού πληθυ- 
σμού καιταυτόχρονα δεν υπάρχει ούτεκαν ένα υποτυπώδες σύστηµα ανακύκλωσης αυτώντων 
τοξικών φώτων. 

Ακριβώς εδώ χωράειη παροιμία «ήταν στραβό κλίµατόφαγεκιογάιδαρος», επειδή η χώρα έχει 
µακρά ιστορία σε διεφθαρµένους κυβερνήτες, µε τον κυβερνήτη τού 21265 να είναι ηµι-πα- 
ράφρων. Η φράση «πρέπει να ξεριζώσουµετο καρκίνωμα τής διαφθοράς» είναι κάτι που ακού- 
γεται συχνότατα στις Φιλιππίνες, ενώ για να δικαιολογηθεί το φαινόμενο, έχει επιστρατευθεί 
ακόµα καιη λαϊκή παράδοση, που βρίσκει στοιστορικό παρελθόν, βαθιά µέσα στην κουλτούρα 
τού τόπουτις ρίζεςτής διαφθοράς, ενώ αγνοείται, (όπως δείχνω στο σχετικό κεφάλαιο), ότι η 
χώρα πλήττεται συνεχώς από φυσικές καταστροφές µε αποτέλεσµα να καταστρέφονται κάθε 
χρόνο εκατοντάδες οι χιλιάδες οικίες, όπως και δίκτυα υποδομών και ως εκ τούτου να κατα- 
στρέφονται χιλιάδες χιλιάδων λάμπες΄ οικονοµίας’, αφήνοντας τα άκρως τοξικά κουφάριατους 
στο περιβάλλον για χιλιάδες χρόνια 


505... Εδώ Πακιστάν! Η τρελή κούρσατων πυρηνικών εξοπλισμών και 
η «φροντίδα» για λάμπες «οικονοµίας» 


Στις αρχές τού 2010 ένα άλλο κράτος, το Πακιστάν, που και αυτό όπως οι Φιλιππίνες επιβαρύνει 
ελάχιστατο περιβάλλον µε θερµοκηπιακά αέρια, (ούτε εδώ υπάρχειπεριβαλλοντική συνείδηση 
κυβερνήσεων και πολιτών, κι εκεί συμβαίνουν συνεχώς φυσικές καταστροφές), έλαβε από την 
ίδια τράπεζα δάνειο 40 εκατομμυρίων δολαρίων γιανα μοιράσει στους Πακιστανούς 30 εκατοµ- 
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26 «Φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές: ο άγνωστος χαι μέγας πίνδυνος απόττις τοξικές «οικονομικές»» οἩ ρᾶσε 665 
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ὕ]μι Άη Ἠ]ο ης πα 


ινπῃ πο ΕΙεοϊΠσΙγ 


ὤπεα ἱπΠνῃ ρευμίΕ οπ "πα μίαπε να μπαμ εμες[γἰΩν, πεπαταί!ν 
Γασβυες ἠπνεψ ϐὸ η οἱ οαηπα σἰειᾶ [ῇ εἰ απ. Ρεν απ βίος ΕΤΗ 
ὕδ] ΠΡ ε ΗΕ ΙΒ ο ήώς βιῃΕ βία ΠΙΕΙ ΘΕΑ ΕΙΓΕΙ 


μες ώς, ὀπ1π 


μερα ες ΒΑΗΟΙΑΠΕΕΗ Εξ 
ΜΡΞΜΑΜΙΚΤΑΓΩ Ες 
αν 
μπι αξ .- 4. 
ΕΜΤΑ ΗΕ 
κ. 
Ῥ ΗΠΑ, 85 
ΓΛΗΞΕΙΠΑ ΤΕ 
ΜριμτμάΕμά σα --- 
ΒρυταπΊπρο οὐ ϱαρι[σβίωπι 
ψησησυϊ ασσσες Ίσ οἱασεγι ης 
πώνίσε, [λπδή Πα Ίσπε Μασα ῃ μη πῃ τσι 
Ὀπναρπια η Ὀπαβατὶ ο ΤΗΕ ΜΕΝ Τεᾶς ΤΕΙΕΣ 


Της Γάτα’ Ἔπής Τπτηςς. 
[] ΠΕΟΓΗΜΜΕΗΕ 


Ένας στους πέντε κατοίκους τής Γῆς- αναφέρεται στο 
άνω γράφηµα των «Νειν ΥοΓΚκ ΤΙΠΙθ5»-, δεν έχει πρόσβα- 
ση σε ηλεκτρισμό. Η φτώχεια και η πολιτική επηρεάζουν 
τη ζωή τους, διευκρινίζει ή εφημερίδα, λες και συμφωνεί 

µετο θέµα που διαπραγµατευόµαστε εδώ. 

Στη βάση υπάρχει ή μπάρα µετο καφετίχρώµα υποδηλώ- 
νοντας το ποσοστό των ατόμων που είναι εκτός δικτύων 
ηλεκτρισμού. Ὀσο εντονότερο είναι το χρώμα, τόσο µεγα- 
λύτερο το ποσοστό. Η πηγή τής εφημερίδας είναι τα ίδια 
αναπτυξιακά προγράµµατα τού ΟΗΕ, ένα εκτων οποίων 
σχολιάζω αρνητικά. 

Όπως φαίνεται ξεκάθαρα από το γράφημα, το µεγαλύτε- 
ρο µέρος των κατοίκων τής Αφρικής και σε πολλά άλλα 
κράτη είναι «τυφλού χωρίς ἠλεκτρικό φως το βράδυ. Αντί 
λοιπόν να γίνει προσπάθεια να δοθείκάποιο είδος φωτός 
στους πένητες, Κάτιπου µπορείνα επιφέρει ταυτόχρονα 
µείωση των θερµοκηπιακών αερίων, οι πολιτικοίκαιο 
ΟΗΕτους αφήνουν στη µοίρα τους φροντίζοντας ωστόσο 
να αλλάξουν προς το τοξικότερο, το είδος λαμπτήρων 
των εχόντων ἠλεκτρική παροχή. 


27 Πιίρ:/ΑΝννν Ίτηα.Ἱτ/Επ/ΝΙον/ Ρα] ίοτγ/2Νεννς]ΙάΞΙ0864076όε[άΤ απσιασεΞ-3 
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μύρια!) λάµπες «οικονοµίας»! 

Η απόφαση τής πακιστανικής 
κυβέρνησης προκάλεσε διαφω- 
νίες ακόµα και μεταξύ υπουργεί- 
ων, µε το υπουργείο Ενέργειας να 
την υποστηρίζει και το υπουργείο 
Περιβάλλοντος νατην κατακρίνει. Η 
αιτία που προβλήθηκε περισσότε- 
ρο ήταν η επικίνδυνη ακτινοβολία 
των «οικονομικών», γνωστή ως αρ- 
µονικές.«ὃ Αυτές οι συχνότητες εἰ- 
ναι γνωστό ότι προκαλούν προβλή- 
µατα στο δίκτυο (σχετική αναφορά 
έχει γίνει από Ἐλληνες πανεπιστη- 
μιακούς), η οποία όπως ελέχθη και 
πολύ σωστά, θα προκαλέσει τερά- 
στια προβλήµατα στο δίκτυο ηλε- 
κτρισμού τού Πακιστάν και αντί να 
επιφέρει εξοικονόµηση θα προκα- 
λέσει οικονομικό χάος.-’) 

Τελικά η αμφιλεγόμενη πρόταση 
απορρίφθηκε, αν καιδηλώθηκε από 
την κυβέρνηση ότι θα επανέλθει 
βελτιωμένη... Κάτι που έγινε για να 
διανεμηθούν δωρεάν 20 εκατομμύ- 
ρια «οικονομικές». Η Ασιατική τρά- 
πεζα Ανάπτυξης έσπευσε εκνέουτο 
2011 να δώσει νέο δάνειο για να δι- 
ανεμηθούν 30 εκατομμύριατοξικές 
λάμπες στους έρµους πολίτες τής 
χώρας, ενώ ήδη έχουν εισαχθεί 
συνολικά 90 εκατομμύρια (µικρές 
τοξικές βόμβες) λάμπες «οικονοµί- 
ας» στη χώρα ξι εδώ να απουσιάζει 
οποιοδήποτε σύστηµα ανακύκλω- 
σης. Βεβαίως, η διαφθορά έβαλετο 
χεράκι της κι εδώ όταν έγινε γνω- 
στό ότι συμφωνήθηκε η εισαγωγή 
«οικονοµικών» κατά πολύ ακριβό- 
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τερων ακόµα και από το κόστος λαμπτήρων που εισή- 


χθησαν στο Μπαγκλαντές." Κυβερνώντες αλλάξτε μυαλά! 
ΟΧίτις λάμπες πυράκτωσης! 


Στην πορεία αποκαλύφθηκε ότι η κυβέρνηση δεν 
µπορεί να διαθέσει τις «οικονομικές» στους (αναλφά- 
βητους) πολίτες, (τις οποίες αγόρασε στο πλαίσιο ενός 
δανείου μαμούθ 780 εκ. δολαρίων από την Παγκόσμια 
Ασιατική Τράπεζα Ανάπτυξης), οι οποίοι αγνοούν πώς 
να τις χρησιμοποιούν και πώς νατις ανακυκλώνουν µε 
αποτέλεσµα να κοστίζουν πολύ περισσότερο οικονοµι- 
κά και περιβαλλοντικά52 

Η υποκρισία των πολιτικών µε τις πράσινες πλερέζες 
βρίσκει στο Πακιστάν την κορύφωσή της. Ενδεικτικό 
γεγονόςτής απόλυτης παραφροσύνης,που εξελίσσεται 
µε την ανοχή κορυφαίων περιβαλλοντικών οργανώσε- 
ων, είναι το γεγονός ότι οι τοξικοί γιατους ανθρώπους 
και ρυπαροί για το περιβάλλον λαμπτήρες «οικονοµί- 
ας», όταν διαµοιράζονταν στους καταναλωτές δεν έφε- 
ραν καμία προειδοποίηση επειδή ήταν (υποτίθεται) 
µη τοξικοί γιατους ανθρώπους και µη ρυπαροί γιατο 


περιβάλλον! Το ανωτέρω πόστερ συνιστά επίκαιρο 
Στο τέλος τού 2011, εκδόθηκε ανακοίνωση στην ΜΊνυμα προς τους υποκριτικα ΟΙΚΟΛΟ- 
οποία αναφέρονταν τα εξής εξωφρενικά:ο γούντες πολιτικούς τού πλανήτη... 


«Εάν οι λάμπες οικονοµίας δεν ανακυκλώνονται κα- 
τάλληλα ο υδράργυρος συσσωρεύεται στους ιστούς 
τού σώματος προκαλώντας πόνους, ενώ επίσης επιφέρειτην ασθένεια ΜΙπαπιαία»(!) 

Πέρα απότο γεγονός τής τεράστιας υποβάθµισης των κινδύνων από τον υδράργυρο αντιλαμ- 
βανόμαστε ότι η σωστή ανακύκλωση είναι απραγµατοποίητο όνειρο, µε το δεδομένο ότι στα 
προηγµένακράτη (όπως έχω δείξει),η ανακύὐκλωσήτουςέχειαποτύχειπαταγωδώς.Συνεπάγεται 
ότιοιβαριές βλάβες στην υγείατων δύσμοιρων καταναλὠτών είναι διαρκείς καθώς βρίσκονται 
αγκαλιά µε τα πράσινα τοξικά παραμύθια πουτους σερβίρονται. 

Σχετική έρευνα πανεπιστηµιακώνόΏ κατέδειξε ότι οι αναθυμιάσεις υδραργύρου από µια σπα- 
σµένη λάμπα «οικονοµίας. σε περίοδο µόνο µιας εβδομάδας ξεπερνούν τα όρια ασφαλείας 
που έχουν τεθεί από την ΕΡΑ, (Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ). Όπως διευ- 
κρινίζει, χωρίς να µασά τα λόγια του, ο πρύτανης ὅρας Ώοππεηίςο (ἀἴᾶςς5ο «Αυτή η έρευνα είναι 
µια πολύ καλή ολιστική ανάλυση των κινδύνων µε τον υδράργυρο από τους συμπαγείς λαμπτήρες 
φθορισμού, επειδή υπογραμµίζειτις πιθανές απειλές στην υγεία οι οποίες δεν έχουν ληφθείυπόψη». 
Ακριβώς έτσι: «δεν έχουν ληφθεί υπόψη»... Από ποιους άραγε και γιατί; 
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Η διεφθαρμένη πολιτική και οι λάμπες «οικονοµίας» 

Παραμερίζοντας το γεγονός ότι µόνο το 65060 
των κατοίκων στο Πακιστάν έχει πρόσβαση στο 
δίκτυο ηλεκτρισμού καιεπιπλέον, ὀτιυπήρχεπρό- 
βλεψη για δαπάνη 6 εκ. δολαρίων απότο 2008για 
κατασκευή εργοστασίου ανακύκλωσης, που ου- 
δέποτε έγινε, διαβάζουμε στο συμπέρασμα τής 
προκαταρκτικής μελέτης για την εισαγωγή των 
τοξικών λαμπτήρων στη χώρα µε δάνειο εκ µέ- 
ρους τής τράπεζας που χορηγεί τα κεφάλαια για 
την αγοράτους, ότιτο πρόγραµµα αντικατάστα- 
σης λαμπτήρων «δεν θα έχει καµία άµεση δυσμενή 
πρέπει να αλλάξει το υπάρχον σύστημα επίδραση για το περιβάλλον ή τους ανθρώπους».Ο5 
Φωτισμού των δρόµων από λάμπες φθορι- Ακριβώς έτσι «Καμία δυσμενή επίδραση». 


σμού, «οικονομικές» ή άλλες, οι οποίες κα- ; | . . Ι 
ι . ο. ο... Τρία χρόνια αργότερα η κυβέρνηση θυμήθηκε 
θώς θραύονται µετά από σεισμό ή άλλη κα- 5 θρά  λλ 
ταστροφή, ρυπαίνουν ανεπανόρθωτα το ο. ος ο. ο. ος, ον περιβάλλον 
περιβάλλον και επιφέρουν σοβαρές βλάβες εκδίδοντας φιρμάνι µε το οποίο έδινε εξωφρενι- 
στην υγεία των ανθρώπων. κά ατελείς και επικίνδυνες οδηγίες για τον τρόπο 
Η φωτογραφία είναι από το σεισμό τού καθαρισμούτωντοξικών σπασµένων υλικών από 
Φεβρουαρίου 2011 στη Νέα Ζηλανδία, λάμπες «οικονοµίας»,ὀ5 µια κατάσταση που είναι 
ο οποίος σχεδόν ισοπέδωσε την πόλη διαδεδομένη παγκοσμίως. Το τραγικότερο γεγο- 
Κράιστσερτς µε τραγικές απώλειες σε αν΄ νός µέσα σε αυτή την απύθµενη υποκρισία, είναι 
θρώπινες ζωές, µεγάλες υλικές ζημιές και : ᾿ : : ! 
͵ - : ”. ότιεν καιρώ βαθιάς οικονοµικής κρίσης ο τζίρος 
τεράστια ρύπανση µε τη διάχυση υδραργύ- Ι ο ,ος εᾖθ ' 
ρου από σπασµένες λάμπες. τού παγκόσμιου εμπορίου όπλων αυ ή ηκε κατά 
Πιίρ:///ν/ν/ν/αἰεςοη]/πα.σο.ΗΚ/πεννς/ν/αἰες-πεννς/2011/02/22/ 249060 μεταξύ 2007 και 2011 με την Ινδία να προ- 
ψε]ςῃ-ἰουγίςί-ςεμΓνίνος-πον/-Ζεα]απά-εατίπαιδΚε-θ1466-25211083 ηγείται στη λίστα των καλύτε ρων πελατών, αγο- 
ράζοντας διπλάσια σε αξία όπλα από την Κίνα, µε 
δεύτερη τη Νότια Κορέα, καιτο Πακιστάν να µοι- 


ράζεται την τρίτη θέση µε την Κίνα(ό0 

Επιπλέον όλων αυτών των τραγικών καταστάσεων, σύμφωνα µε αποκαλύψεις διαβαθµισµέ- 
νων εγγράφων από το ΑΛΙΚκίΙ6α[ςς «...το Πακιστάν παρά την επικείµενη οικονομική καταστροφή, πα- 
ράγει πυρηνικά όπλα µε ρυθµό ταχύτερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα(!) στον κόσμο».δ Εδώ να 
προσθέσουμε ότι µόνο το 290τής παραγόµενης ενέργειας από τους πυρηνικούς σταθμούς τής 
χώρας κατευθύνεται στην κάλυψη των καταναλωτικών αναγκών. 

Αμέτρητα «μπράβο» στις πακιστανικές κυβερνήσεις. Σώζουν υποκριτικά το κλίµα, καταστρέ- 
φουν την υγεία των καταναλωτών κρατώντας τους στο σκοτάδι, για την επικινδυνότητα χρή- 
σης των «πράσινων» τοξικών λαμπτήρων και προετοιµάζονται να καταστρέψουν µόνιµα τη Γη 
µε τα πυρηνικάτους, τα οποία «είναι ξέφραγο αμπέλι», ενώ ταυτόχρονα η χώρατους βρίσκεται 
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Η διεφθαρµένη πολιτική και οι λάμπες «οικονοµίας» 


για µισό αιώνα στην αγκαλιά του ΔΝΤ, το 
οποίο τη «σώζει» από το 1958.53 

Η υποκρισία και η καλυπτόµενη κτη- 
νωδία των πράσινων πολιτικών αποκα- 
λύπτεται εάν λάβουμε υπόψη µας ότι το 
Πακιστάν δεν έχει υπογράψει τη συνθήκη 
6ΤΡΤ (Πλήρης Απαγόρευση Πυρηνικών 
Δοκιμών), την οποία δεν έχουν υπογρά- 
ψεικαιάλλεςοικολογίζουσες χώρες, όπως 
η ΗΠΑ, η Ρωσία, η Ινδία, η Ινδονησία, το 
ἱράν, η Αίγυπτος, η Βόρεια Κορέα και το 
Ισραήλ, κάτι που σηµαίνει ότι έχουν κάθε 
στιγµή το δικαίωμα για πυρηνικές δοκι- 
µές που επιφέρουν ρύπανση εκατοµµυ- 
ρίων ετών στο περιβάλλον, δαπανώντας 
τεράστια ποσά ενέργειας, τα οποία κα- 
λούνται οι αφελείς καταναλωτές να εξοι- 
κονοµήσουν µε πράσινη συμπεριφορά 
αλλάζοντας τα φώτατους... 

Φυσικά, αυτή η συμφωνία δεν είναι 
η µόνη που αποκαλύπτει την υποκρι- 
σία «πράσινων» πολιτικών. Η συμφωνία 
9ΤΑΒΤ, (και άλλες), είναι µια ακόµα συµ- 
φωνία που δεν έχει υπογραφεί και αφορά 
το δραστικό περιορισμό τεράστιων ΟΠλΟ- 
στασίων.“Ὁ Επιπλέον αυτών, οι χώρεςπου 
διαθέτουν πυρηνικά τα αναβαθµίζουν 
συνεχώς µε µέγα οικονομικό και περιβαλ- 
λοντικό κόστος.«ά2 


ΡΓονίπσαξ 


η! 28 ο14 ΕΓΩΡΙΜ 


ΕἰαοιγσΙίψ ἄγθαπι Τμ] εά αγ Μοβαπιαί 


Ένα από τα αμέτρητα παραδεήµατα ωµής 
και ξεδιάντροπης προπαγάνδας σε βάρος 
αδαών καταναλωτών. Ο τίτλος πάνω από τη 
φωτογραφία µιλά για ένα όνειρο που έγι- 
νε πραγματικότητα µε την παροχή ἠλεκτρι- 
σμού, αλλά...µε λάμπες «οικονοµίας»/(/) που 
κρατά στα χέρια της ή άτυχη πολίτης τής 
Νότιας Αφρικής, (κέντρο), για τις οποίες δεν 
έχει την παραμικρή ιδέα για την τοξικότη- 
τα Και τα άλλα προβλήµατα υγείας που µπο- 
ρεί να επιφέρει η χρήση τους, ούτε καν για 
τον τρόπο καθαρισμού τους σε περίπτωση 


θραύσηςτους. 
Πίίρ:// νυν {πεπον/αςε.οο.Ζ8/89110-1008-53-Ε]αοίτὶοϊίΨ άτεαπα 
ΡΙ]Π]11εά [οτ Μοίδαπιαϊ 


Αλλά είπαµε... όταν η υποκρισία, η αναλγησία, η διαφθορά και η τρέλα περισσεύουν. 
Στο μεταξύ, η τεράστια φυσική καταστροφή το 2010 µετην εκδήλωση έντονων βροχο- 
πτώσεων που «έπνιξαν» µέγα κομμάτι τού Πακιστάν, εκτός από την τραγική απώλεια 
ανθρώπων προκάλεσε την καταστροφή 1.000.000 κατοικιών! Ευτυχώς, τότε δεν είχαν 
προλάβει να εγκαταστήσουν αυτές οι «πράσινες» τοξικές «βομβίτσες φωτός στα σπίτια 
των Πακιστανών κι έτσιτο περιβάλλοντους, αν και γνώρισετην καταστροφή δεν γνώρι- 
σε για τα καλά, όλατα πλεονεκτήματα τής «πράσινης υδραργυρικής ρύπανσης. 

Ὑποθέτω ότι δεν σχετίζεται µε τη διαφθορά στις χώρες αυτές η Ασιατική Τράπεζα 
Ανάπτυξης. Δάνεισε τις Φιλιππίνες (το 2009) το ποσό των 31 εκατομμυρίων δολαρί- 
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Ἡ διεφθαρμµένη πολιτική και οι λάμπες «οικονοµίας» 


ων, για να αγορασθούν και στη συνέχεια διατεθούν δωρεάν συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού, 
και ακολούθως δάνεισε το Πακιστάν µε 40 εκατομμύρια δολάρια (το 2010), για τον ίδιο λόγο. 
Πάντως στη σχετική συμφωνία μεταξύ τής κυβέρνησης καιτήςτράπεζας αναφέρεται ότι θα λη- 
φθεί μέριμνα για να µην υπάρξει διαφθορά («εοιτωρίἰοη»(5) στη χρήση των κεφαλαίων... 

Το ίδιο σενάριο µε την ίδια τράπεζα παίχτηκε το 2010 στην Ινδονησία, µια χώρα που βρίσκε- 
ται στην Ί126η θέση τής διαφθοράς των κρατών. Υπογράφηκε παρόμοιο συμφωνητικό το οποίο 
αναφέρει ότιδεν πρέπει να υπάρξει διαφθορά...«3 Στο μεταξύ, δύο χρόνια νωρίτερα είχε συλλη- 
φθεί ο διοικητής τής Κεντρικής τράπεζας τής χώρας επειδή αφαίρεσε απότο θησαυροφυλάκιο 
11 εκατομμύρια δολάρια,» ενώ σεισμοί, τσουνάμι, κυκλώνες, πλημμύρες από βροχοπτώσεις, 
εκρήξεις ηφαιστείων χτυπούν συνεχώς την πολύπαθη χώραΎό δημιουργώντας βιβλική ρύπαν- 
ση από τον υδράργυρο των κατεστραµµένων λαμπτήρων και τα αθάνατα πλαστικάτους. 

Σημειώστε ότι στην τελευταία θέση κατάταξης στη διαφθορά βρίσκεται η Σομαλία και πρώτη 
µε τη λιγότερη διαφθορά η Δανία, ενώ η Ελλάδα, παρά την τεράστια διαφθορά παντού, κατα- 
φέρνει να βρίσκεται στην 57η θέση µετην Τουρκία στην 58η...63 

Ουδείς εκ των κυβερνώντων σε αυτά τα κράτη σκέφτηκε ότι οι φυσικές καταστροφές που 
πλήττουν συνεχώςτις χώρεςτους,θα καταστρέφουν µαζί µε δρόμους, οικίες και άλλα κτίρια και 
τις τοξικές λαμπίτσες «οικονοµίας» αυξάνοντας περισσότερο την περιβαλλοντική ρύπανση και 
τις βλάβες στην υγεία των άµοιρων «υπηκόών»τους. 

Στην Ιαπωνία η Ένωση Παραγωγών Ηλεκτρικών Ειδών σε παρουσιάσεις - φροντιστήρια - δή- 
λωνε από το 2005 ότιο στόχος εισαγωγής των Σ.Λ.Φ. είναι η μειωμένη δαπάνη γιατους κατανα- 
λωτές καιτα αυξημένα κέρδη γιατους παραγωγούς.«ὃ Και η πίτα σωστή καιο σκύλος χορτάτος. 
Αυτό που δεν ανέφερε είναι ότι οι τράπεζες γίνονται σχεδόν «μµανιακές» υπέρ των λαµμπτήρων 
«οικονοµίας», καθώς µέσω των πάµπολλων δανείων που χορηγούν σε κράτη µε «πράσινους» 
κυβερνήτες, αυξάνουν τα κέρδη τους. 

Τα γνωστά οικονομικά γεγονότα είναι ότι παρέχονται συνεχώς δάνεια από τράπεζες σεκυβερ- 
νήσεις για να αγοράζονται από κράτη και άλλους φορείς λαμπτήρες «οικονοµίας, και ότι κερδί- 
ζουν τεράστια ποσά οι πολυεθνικές.) Πάντα οιτράπεζες και πολυεθνικές κάνουν καλάτη δου- 
λειάτους. Δηλαδή κερδίζουν. 


Το τραγικό Μπαγκλαντές 


Ένα άλλο παράδειγµα είναι το Μπαγκλαντές, όπου η κυβέρνηση έλαβε δάνειο 100.000.000 
δολαρίωνβθ για να διανείµει δωρεάν 28 εκατομμύρια λαμπτήρες «οικονοµίας» και να μειώσει - 
υποτίθεται -την κατανάλωση ηλεκτρισμού,5ῦ αγνοώντας προφανώς ότι η µαζική χρήση 28 εκα- 
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Η διεφθαρµένη πολιτική και οι λάμπες «οικονοµίας» 


τομμυρίων λαμπτήρων «εξοικονόμησης» ενέργειας, προκαλεί κατάρρευση τού δικτύου, ενός 
δικτύου, όπως τού Μπαγκλαντές, το οποίο ήδη πάσχει από συνεχή µπλακ-άουτ, και παράλληλα 
βρίσκεται στο σηµείο 0 της κλιματικής αλλαγής. Διακόσια ποτάμια διασχίζουν το ἐδαφός του 
και µια τεράστια περιοχή πλημμυρίζει κατά τη διάρκεια των μουσώνων κάθε χρόνο. Είναι χαρα- 
κτηριστικό ότιτο µέσο υψόμετρο στις παράκτιες περιοχές του Μπαγκλαντές δεν ξεπερνά τα 3 
µέτρα από τη θάλασσα. Γ αυτό το λόγο εκτιµάται ότι έωςτο τέλοςτου αιώνα περισσότερο από 
το 1/5 τής χώρας θα χαθεί κάτω απότονερό. 

Ταυτόχρονα, η θέση τού Μπαγκλαντές το κάνει εὐκολη λεία στους τροπικούς κυκλώνεςβ2 οι 
οποίοι αποτελούν έναν ακόµα εφιάλτη, καταστρέφοντας καλλιεργήσιμη γη, κατοικίες, σκοτώ- 
νοντας ανθρώπους και ρυπαίνονταςτο περιβάλλον µε τεράστιες ποσότητες υδραργύρου! 

Φυσικά, αγνοείται το γεγονός ότιτα 2/3 των κατοίκων ζουν µε ένα δολάριο την ημέρας» και η 
δωρεάν παροχή ακριβών λαμπτήρων κοστίζειυπερβολικά στη φάση αντικατάστασης. Αγνοείται 
επίσης παντελώς ότι δεν υπάρχει κανένα δίκτυο ανακύκλωσης, ότι οι πολίτες δεν έχουν την 
παραμικρή περιβαλλοντική συνείδηση και ότι ρίχνουν τις τοξικές λάμπες οπουδήποτε, όπως 
αγνοείται και η πραγματικότητα των φυσικών καταστροφών, που πλήττουν συνεχώς την πολύ- 
παθη χώρα. 

Η µεγαλύτερη εξ αυτών συνέβη το 1998, όπου καταστράφηκαν 300.000 σπίτια 1.000 άτοµα 
πνίγηκαν, 30 εκατομμύρια άτοµα έµειναν άστεγα και 135.000 αγελάδες παρασύρθηκαν από τα 
νερά, ενώ καταστράφηκαν μεταξύ άλλων 7.000 χιλιόμετρα δρόμων. Όλα αυτά µετα δύο τρίτα 
τής χώρας να βρίσκονται κάτω από το νερό.Ξ’ Μήπως σκέφτηκε κάποιος εκτων κυβερνώντων 
πόσες χιλιάδες υπερτοξικοί λαμπτήρες βρίσκονταν σε αυτά τα 7 χιλιόμετρα δρόμων και πόσοι 
πρόκειται να καταστραφούν µετην είσοδο στη ζωή καιτα σπίτια των κατοίκων των νέων εκατο- 
ντάδων εκατομμυρίων τοξικών λαμπτήρων «οικονομίας»; 

Ζήτω η «πράσινη» επαναστατική τοξική γυμναστική λοιπόν, που εξαπλώνεται σε µια χώρα η 
οποία έχει ελάχιστη συνεισφορά σε θερµοκηπιακά αέρια. Η Ελλάδα των 11 εκ. κατοίκων ρυπαί- 
νει κατά 11,590 καιτο Μπαγκλαντές των 160 εκ. κατοίκων κατά 0,996/655 

Άλλωστε ποιος γνωρίζει ότι τα αναπτυγμένα βιομηχανικών κράτη τής Γης καταναλώνουν τη 
µισή ενέργεια από τη συνολική που παράγεται για το φωτισμό παγκοσµίως;5ὸ ενώ σε κράτη 
όπωςτο Μπαγκλαντές, την Αιθιοπία, την Κένυα και άλλα, µεγάλο µέρος τού πληθυσμού δεν δι- 
αθέτει καν ηλεκτρισμό. Στο Μπαγκλαντές συγκεκριµένα µόνο 1890 τού πληθυσμού έχει παροχή 
ηλεκτρισμού. Αντί οι κυβερνώντες να προσπαθήσουν να διανείµουν ηλιακούς λαμπτήρες ή την 
προαναφερόµενη πατέντα που γεννήθηκε στις Φιλιππίνες, η οποία µε µια πλαστική µποτίλια 
νερού και λίγη χλωρίνη δίνει μόνιμο φως5’58 στους «τυφλούς κατά τη νύχτα κατοίκους, αλλά- 
ζουν τις λάµπες πυράκτωσης των εχόντων µετις τοξικές υδραργύρου. Ένα ακόµα δείγµα έσχα- 
της πολιτικάντικης διαφθοράς και παράνοιας. 

Σε ολόκληρο τον κόσµο σήµερα Ί,4 δισεκατομμύριο άτοµα δεν έχουν ηλεκτρισμό στα σπί- 
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τιατους. Η ({θεηρεαςθ εκτιµά ότι ο αριθµός τους είναι 2.000.000.000.5)Το γεγονός αυτό είναι 
τραγικό, ανεξαρτήτως τής απόλυτης εγκυρότητας των αριθμών. Η λύση στο πρόβλημα αυτών 
των δυστυχών είναι η άµεση χορήγηση λαμπτήρωνπου επαναφορτίζονται µετο φως τού Ἠλιου 
ή τής φιλιππινέζικης πατέντας.ὄθ Ὑπάρχουν ακόµα λάμπες | ΕΏ (έστω...) που ανάβουν µε νερό 
τής θάλασσας ή µε απλό νερό στο οποίο έχει προστεθεί αλάτιδῦ και αρκετά άλλα είδη φώτων 
µε τα οποία γίνεται πραγματική εξοικονόμηση ενέργειας ενώ επέρχεται ελάχιστη ρύπανση στο 
περιβάλλον. 

Το αποτέλεσµα τέτοιων έξυπνων πρακτικών, όπως αναφέρω και αλλού, θα είναι η κατακόρυ- 
φη µείωση - σήµερα, εδώ και τώρα! - κατά πολύ περισσότερο των θερµοκηπιακών αερίων από 
το αποτέλεσµα τής άµεσης εγκατάστασης τοξικών και ρυπαρών λαμπτήρων «οικονοµίας» σε 
όλη την Ευρώπη και γενικά σε όλατα κράτη τής Γης, µια πράξη η οποία θα επιφέρει µεγαλύτερη 
ρύπανση στο περιβάλλον, αν και οι λάθος προβλέψεις τής τότε Κομισιόν ανέφεραν ότιθα συµ- 
βεί(η εξοικονόμηση ενέργειας) ένα χρόνο µετά από την εγκατάστασήτους. 


Το µέγα σκάνδαλο στην Ινδία και η απαράδεκτη σιωπή τής 
ἀΓθθηρθαᾶςθ 


Στην Ινδία2 η κατάσταση είναι σκανδαλωδώς πολυεπίπεδη. Στην περίπτωση αυτής τής χώ- 
ρας ήρθαν στο φως ελάχιστες καταγγελίες κακοδιαχείρισης.Δό2 και διαφθοράς.όΌ Ωστόσο, ητε- 
ράστια και εκτεταμένη διαφθορά δεν έχει αφήσει ανέπαφο το χώρο τού «πράσινου» φωτισμού. 
Την κατάσταση βαριάς σήψης και διαφθοράς απεικονίζει - εν µέρει - η απεργία πείνας το 2011 
τού νέου «Γκάντι», µε αίτημα να σταματήσει η διαφθορά στη χώρα,δ» ένα αίτηµα το οποίο απο- 
δέχθηκε τελικά η κυβέρνηση,όδ ενώ παράλληλα το 2015 η χώραπου καταναλώνει δισεκατοµ- 
μύρια λάμπες «οικονοµίας» δεν διαθέτει σύστηµα ανακύκλωσης!) 


γθιῦα νο|αηί, σεπἱρία πἹαπεηί 


Επειδή λοιπόν τα λόγια πετούν και τα γραπτά µένουν, όπως μεταφράζεται το άνω λατινικό 
ρητό, ας προσέχει η ἄἴ6θηρεαςθ γιατί όσα γράφει µένουν. Σχετικά µετο ζήτηµα των «οικονοµι- 
κών» λαµπτήρων, ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. 

Με το ξεκίνηµα τής εκστρατείας υπέρ των «οικονοµικών» εµφανίζεται η Γκρινπίς να παρακινεί 
κάθε κυβέρνηση να προχωρήσει στην αλλαγή των ασφαλών λαμπτήρων πυράκτωσηςπου ρυ- 
παίνουν ελάχιστα το περιβάλλον µετους επικίνδυνους «οικονομικούς». Στο αποκορύφωμα τής 
άκρως προβληµατικής «οικολογικής λογικής της (ευτυχώς µόνο σε αυτό το θέµα) δίνει συγχα- 
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Η διεφθαρµένη πολιτική και οι λάμπες «οικονοµίας» 
ρητήρια στην κυβέρνηση τής Ινδίαςόὃτο 2008, επειδή σκοπεύ- 
ει να αντικαταστήσει 400.000.000 λάμπες πυράκτωσης µε λά- 
µπες «οικονοµίας το 2012, καταφέρνοντας µε αυτό τον τρόπο 
να µην στείλει στην ατμόσφαιρα 55 εκατομμύρια τόνους διο- 
ξειδίου τού άνθρακα ετησίως, καταργώντας 4 µεγάλα εργοστά- 
σια καύσης άνθρακα, µε ένα πρόγραμμα επιχορηγήσεων {...θα 
το δούµε στη συνέχεια) που ρίχνει την τιµή των «οικονοµικών 
στα ίδια επίπεδα µε των πυράκτωσης. Με αυτή την ανακοίνω- 
ση η Οργάνωση αγνοεί όλεςτις άλλες ρυπαρές και επικίνδυνες 
πλευρές ύπαρξης των «οικονοµικών»,που στέλνουν στην ατµό- 


Τοχιος ΤΠ 


σφαιρα πολλαπλάσια ποσά θερµοκηπιακών αερίων. Το κρεσέ- Ίμαι σ]ονν 
ντο τής παραπληροφόρησης σε αυτό το συγχαρητήριο κείµε- ον ο ο ο. 


νο είναι ο ισχυρισμός τής ἄίΘ6θ6ηρεαςςθ ότι στην Ινδία δαπανάται 
το 20900 για φωτισμό, χωρίς να διευκρινίζεται ότι αυτό το µέγε- 
θος περιλαμβάνει κάθε είδους φωτισμό, δρόμους, εργοστάσια, 
ιδρύματα και ό,τι άλλο φωτίζεται ήδη µε λάμπες φθορισμού σε 
αυτή τη χώρα, που διατηρεί - όπως θα δούμε - τη δυνατότη- 
τα να ρυπαίνει την ανθρωπότητα µε ασύλληπτα ποσά υπερτο- σος ει ον αυτ απο: 
ξικού υδραργύρου και ακόµα παραβλέπειτο γεγονός ότιστην {[.λύ φθηκε το μέγα σκάνδαλο 
ίδια χώρα ζουν χωρίς σύνδεση µε ηλεκτρισμό, δηλαδή χωρίς τής υπερβολικής υδραργυρι- 
φως, 400 εκατομμύρια Ινδοί, οι οποίο θα έπρεπε να αποτελούν κής ρύπανσης στην Ινδία, την 
την πρώτη προτεραιότητα κάθε «στοργικής κυβέρνησης και (δια στιγµή που η ἄ/θ686ΠΡεαςε 
κάθε οικολογικής οργάνωσης. ροχάλιζεµακάρια!/ 

Ο χρόνος κυλάει και βλέπουμε τη «στοργική» και «οικολογι- 

, ͵ . ἶ ΄ 2 . Πίίρ:/{οχίοςΗπΚ.ο{ρ/ἀοςς/ΟΕΙ- 
κώς σκεπτόµενη κυβέρνηση τής χώραςστις αρχέςτού 20Ί0να εοι ωίον Ἱα πω ο Ἱωρᾶξ 
αγοράζει µέσω δανείου από γνωστήτράπεζα και να διαθέτει σε 
Ινδούς 400.000.000Ο λάμπες «οικονοµίας» για να αντικαταστή- 
σουν αντίστοιχες λάµπες πυράκτωσης. Το τοξικό καραγκιοζιλίκι ολοκληρώνεται µε τις «ευλο- 
γίες» τής «{Θ66ηΡεας8, στο όνοµα τής λιγότερης ρύπανσης τού περιβάλλοντος και τής εξοικο- 
νόµησης χρημάτων µε πρωταγωνιστές και θύματα το περιβάλλον και τους έρµους κατοίκους 
αυτής τής χώρας. 

Στη συνέχεια έρχονται στο φως γεγονότα που προκαλούν εντύπωση για το µέγεθος τής υπο- 
κρισίας, το ψέμα και τα πράσινα παραμύθια των κυβερνώντων καιτων πολιτικών σε βάροςτων 
καταναλωτών, οι οποίοι αντιμετωπίζονται ὡς πειραματόζωα, ενώ ταυτόχρονα ελέγχεται η πε- 
ρίεργη σιωπή τής (ἄἴ66ηΡρεαςθ στην Ινδία, η οποία ως ο ισχυρότερος μοχλός πίεσης υπέρ των 
«οικονοµικών», κατηγορούσε την Φίλιπς το 2007, ως τον µεγάλο ρυπαντή τής χώρας επειδή... 
πωλούσετη µεγαλύτερη ποσότητα λαμπτήρων πυράκτωσης στη χώρα.ΔΜὉ 

Ενώ λοιπόν η ἄιθθεηρεαᾶςθ κατήγγειλε την Φίλιπς στην Ινδία, ότι ρυπαίνει το περιβάλλον (που- 
λώντας μητοξικέςλάμπες πυράκτωσης), «αγνοούσε» όλα αυτάτα χρόνια και συνέχιζε να «αγνο- 
εὐ έωςτη στιγµή που γράφονται αυτές οι γραµµές, το 2016,την ασύλληπτη ρύπανση τού περι- 


6δ Ππάϊας Ηρῃί Ὀι]ο Ῥίαδε ουί: εείίῃπο α απιατ εχαπρἰε Ποεῦτιαιν 25. 2009. - Πίίρ:/ΑΝΝΥν.στοεπρεαςε.ο(ϱ/ΙπίεγπαΙοπα!/επ/πεννς/Γεαίαγες/ 
Ιπά1α-ΠϱΠί-Όι]0-ρμαςοοι{-250209/ 
69 Ππιρ:/δτεεπ .δἱοςς.ΠγίΊπιος.εοπι/2007/05/01Π1βΠΙ 1 Ό-ννατς-Ιίς-ϱγεοπρεαςο-νς-ΡΠΙΠ1ρς-ἵπ-Ιπάϊα/ 


Το εξώφυλλο τής µελέτης, το 
οποίο απεικονίζει µε εἰρωνικό 
τρόπο τον τοξικό υδράργυρο 
να διαρρέει από ένα «πράσινο» 
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βάλλοντος στην Ινδία από υδράργυρο,ίμια ρύπανση που διαχέεται σε όλοτον κόσμο) όπως και 
το πασίγνωστο γεγονός τής εισαγωγής εκατοντάδων εκατομμυρίων τοξικών λαμπτήρων «οικο- 
νοµίας) µε µεγέθη υδραργύρου μεγαλύτερα κατά δεκάδες φορές από τα όρια που έχουν τεθεί 
σε ΗΠΑ και ΕΕ, ενώ ο αριθµόςτουςτο 2013 ανέβηκε στο 1.200.000.000 «πράσινους λαμπτήρες 
χωρίς να υπάρχει καμία πρόβλεψη ανακύκλωσης! 

Επιπλέον, η ἀΓθεηρεᾶςε παρέμενε και παραμένει απαθής στο γεγονός ότιη Ινδία δεν έχει κανέ- 
να σχετικό νόµο, µε τον οποίο να επιβάλλει ανώτατο όριο υδραργύρου στους «οικονομικούς». 
Αυτό το γεγονός, µε τη βοήθεια τής γενικότερης διαφθοράς, έχει αφήσει ασύδοτους τους πα- 
ραγωγούς οι οποίοι μετέτρεψαν τους κατοίκους τής χώρας - στην κυριολεξία - σε ινδικά χοιρί- 
δια. Είκοσι δύο είδη λαμπτήρων από γνωστές εταιρείες βρέθηκε ότι περιείχαν πολύ μεγαλύτερα 
ποσά υδραργύρου απότο όριο των 5 Πα, µε ορισμένες µάρκες να φθάνουν στο απίστευτο µέ- 
γεθος των 62,56 ππα, ένα όριο που δεν είναι πραγµατικό(!) επειδή βρέθηκε εκτων υστέρων ότι 
η μέθοδος µέτρησηςτων ποσοτήτων υδραργύρου µετον τρόποπου είχε υιοθετήσει η Ε.Ε. ήταν 
λανθασμένη µε αποτέλεσµα οι μετρήσεις έδιναν χαμηλότερα ποσά από τα πραγματικά! 

Από την άλλη µεριά η διαφθορά είναι τόσο εκτεταμένη ώστε το Κέντρο Ελέγχου Ρύπανσης 
υποστήριζε ψευδώς το 2008 (τότε µε τους ύμνους τής («{θεπρεαςθ) ότι οι «οικονομικές» περι- 
έχουν µόνο 3-12 πιο υδραργύρου.’ Μετά από τέσσερα χρόνια, το 2012, αποκαλύφθηκε ότιη 
Ινδία παραμένει µια χώρα που δεν έχει τα στοιχειώδη. Δηλαδή νοµοθεσία που να καθορίζει τις 
διαδικασίες ελέγχου, τη συλλογή και ανακύκλωση αυτών των τοξικών προϊόντων, ούτε καν όρια 
στον υδράργυρο που εμπεριέχεται στις «οικονομικές». Όπως υπολογίζειτο Κέντρο Διαχείρισης 


Τοξικών τής Ινδίας: (κρατηθείτε!...) εισέρχονται στο περιβάλλον ετησίως 8,5 τόνοι υδραργύ- 
ρου από «οικονομικούς (συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού ἡ «οικονομικούς)) και 8 τόνοι 


υδραργύρου απότις υπόλοιπες λάμπες φθορισμού. 
Δυστυχώς,.. βλέπουμε την «ἄ{6θηρεαᾶςς να έχει καταπιεί τη γλώσσα της γι΄ αυτό το τεράστιο 


περιβαλλοντικό σκάνδαλο, το οποίο επιπροσθέτως επιφέρει µέγιστες βλάβες στην υγεία των 
καταναλωτών, όχι µόνο στην Ινδία αλλά παγκοσμίως και αποκαλύπτει την τραγικά λαθεµένη 
πολιτική της σε ένα κρίσιμο ζήτημα. 

Το κερασάκι στην τούρτα κτηνωδίας και διαφθοράς είναιτο γεγονός ότι«οι παραγωγοί στην 
Ινδία αρνούνται να υπακούσουν στις πιέσεις για υποχρεωτικά όρια υδραργύρου στις λά- 
µπες, αλλά και στις οδηγίες ανακύκλωσης. Ο επικεφαλής τού Κέντρου Διαχείρισης Τοξικών 
θέτειτο ζήτημα σαφώς: ΄Δυστυχώςτα επιχειρηματικά συμφέροντα παραβλέπουντις ανησυχίες 
µας για ζητήµατα υγείας’, αναφέρει το Κέντρο Διαχείρισης Τοξικών. 

Η εκροή ατμών υδραργύρου από µια σπασμένη «οικονομική» διαρκεί έως 10 εβδομάδες, βρή- 
καν πανεπιστημιακοί ερευνητές στις ΗΠΑ 3 σε οκτώ «ποιοτικές» και διαφορετικές µάρκες «οι- 
κονοµμικών», στις οποίες τα επίπεδα υδραργύρου ήταν χαμηλά, (0,1-3,6 Πιο), σε αντίθεση µε 
τα επίπεδα υδραργύρου των «οικονοµικών» στην Ινδία που φτάνουν έως και 62,56 πιο. Η σύ- 
γκριση είναι τραγική και δείχνει τον μέγιστο κίνδυνο εάν υπολογίσουμε ότι κάθε µικρή λάμπα 
«οικονοµίας» 20 Ν, εάν πιστέψουμε ότι έχει αυτό το ελάχιστο επίπεδο υδραργύρου εντόςτης, 
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(0,1-3,6 πιο), εκλύει στο περιβάλλον όταν σπάσει έως και 100.000 νανογραμµάρια υδραργύρου, 
ενώ το ανώτατο όριο ασφαλείας είναι τα 300 νανογραμµάρια και ταυτόχρονα αυτό το όριο αμ- 
φισβητείται απο την Υπηρεσία Προστασίας περιβάλλοντος τής πολιτείας Μέιν των ΗΠΑ, αν εἰ- 
ναι πράγματι ασφαλές στην περίπτωση που βρίσκονται στο χώρο όπου έσπασε μικρά παιδιά, 
ασθενείς ή ηλικιωμένοι... 

Η φαρσοκωμωδία στην Ινδία συνεχίστηκε το 2014 όταν η χώρα υπέγραψε τη συνθήκη για 
τον τερματισμό χρήσης υδραργύρου. Σύμφωνα µε τη συμφωνία η Ινδία θα απαγορεύσει τη 
χρήση υδραργύρου έως το 2020, όταν αυτός βρίσκεται σε 3.000 βιομηχανικά προϊόντα και 
εφαρμογές. 

Στο μεταξύ, ήδη από το 2008, η Ο5ΑΙΏ/”5 ένας οργανισµός που αποτελεί τον βραχίονα τού 
Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την Ασία, αποκαλύπτει την ασυδοσία και το χάος που επικρατεί µε την 
ποιότητα των Σ.Λ.Φ., τονίζοντας ότι «οι µισοί από τους συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμούπου 
λειτουργούν στην Ασία βρίσκονται κάτω από τα δεδοµένα όρια, παράγουν λιγότερο φως 
και η ζωή τους λήγει γρηγορότερα από όσο διαφημίζεται»... για µια αγορά που αν και βρί- 
σκεται στο νηπιακό της στάδιο «αποδίδει κέρδη 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως». Γι 
αυτό το λόγο, τονίζεται ότι «επιβάλλεται η βελτίωση τής ποιότητάς τους ώστε να µην ανακοπεί η 
εντυπωσιακή ανάπτυξη πωλήσεων εξαιτίας τής δυσαρέσκειας των καταναλωτών». Με ποιο τρόπο 
σχεδίαζαν τράπεζα και πολυεθνικές να µην μειωθούν τα κέρδη; Με την υπογραφή συμφωνίας 
μεταξύ τής τράπεζας που παρέχει δάνεια για την αγορά «οικονοµικών», (Ασιατικής Τράπεζας 
Ανάπτυξης(ϐ) και των πολυεθνικών ΡΠΙΙρς, ΟΞΒΑΜΙ και «εηεΓα Εἰεείής, όπως και δύο ακόµα 
επιχειρήσεων από Κίνα και Νέα Ζηλανδία, οι οποίες, όλες µαζί, µε ένα είδος μνημµονίου υπόσχο- 
νταν το 2008 την καθιέρωση στάνταρτ ποιότητας εφάμµιλλων των επικρατούντων αλλού. Κάτι 
βεβαίως που συντελέσθηκε µόνο στα ὀνειράτους... 

Μέσα σε όλα αυτά εμφανίστηκε άλλο ένα αξιομνηµόνευτο γεγονός. Σε κρατίδιο τής Ινδίας 
όπου έγινε παντού εγκατάσταση λαμπτήρων «οικονοµίας» εμφανίστηκε αύξηση στην κατανά- 
λωση ηλεκτρισμού!” Το περίεργο γεγονός τής αυξημένης ενεργειακής κατανάλωσης, όπως 
δείχνουν τα επίσηµα δεδοµένα, συνέβη στο κρατίδιο τής Κεράλα. Ὁ Περιέργως, αν καιτα καιρι- 
κά φαινόμενα βοήθησαν να µην υπάρξει αύξηση στην κατανάλωση ενέργειας κι ενώ ταυτόχρο- 
να είχε «εξαπολυθεῦ εκτεταμένη καμπάνια για τη µείωση κατανάλωσης ηλεκτρισμού συνέβη 
το αντίθετο... 

Εκτόςτής φαρσοκωμµωδίας µετη διανοµή τοξικών λαμπτήρωνπου αυξάνουν την κατανάλωση 
ενέργειας αντί να τη μειώνουν, ρυπαίνοντας το περιβάλλον και βάζοντας ταυτόχρονα τους κα- 
ταναλωτές σε µεγάλο κίνδυνο, ένα άλλο ζήτημα διαφθοράς εστιάζεται στο γεγονός των Φφυ- 
τοζωούντων 400.000.000 Ινδών, που δεν έχουν ηλεκτρισμό. Δηλαδή δεν διαθέτουν τεχνητό 
ηλεκτρικό φως στα σπίτιατους! Ιδού λοιπόν, µια ακόµα φορά, η παραφροσύνη και η διαφθορά 
στην πολιτική. Η κυβέρνηση τής χώρας έδωσε 400 εκατομμύρια τοξικές λάµπες σε αυτούς που 
ήδη είχαν φωτισμό - και µάλιστα υγιή φωτισμό µε λάμπες πυράκτωσης - και δεν παρέχει, όπως 
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θα όφειλε, λάµπες που παίρνουν δωρεάν φως απ’ τον Ἠλιο, κάτιπου εάν το έκανεθα μείωνε σε 
πολλαπλάσιο βαθµό την κατανάλωση ενέργειας, τα αέρια τού θερμοκηπίου και τις ασθένειες 
που προκαλούνται από τη χρήση ξύλων και άλλων τοξικών καυσίμων για φωτισμό. 

Η «ιθ6ηρεαςθ, χωρίς βεβαίως να γνωρίζειτο δεξίτης χέρι αυτά που λέειτο αριστερό, µε άλλα 
λόγια χωρίς να έχει κατανοήσει πώς συνδέονται µε το τεχνητό φως οι επισημάνσεις της, µας 
πληροφορεί ότι: «...Η εισπνοή καπνού µέσα σε κατοικίες (λόγω της χρήσης καυσόξυλων) επιφέρει 
αναπνευστικά προβλήµατα. Είναι ενδεικτικό ότι οι συγκεντρώσεις µικροσωμµατιδίων από εστίες µα- 
γειρέµατος µέσα σε κατοικίες στις αναπτυσσόμενες χώρες είναι μεγαλύτερες από αυτές που προέρ- 
χονται απότις εκπομπές οχημάτων σε αστικές περιοχές».Ο”) 


Η περίπτωση τής Κίνας και τα «παίγνια» µετις σπάνιες γαίες σε βάρος 


αδαών και αφελών 


Κατ΄ αρχήν... στην Κίνα, υπάρχει το 
μέγα βασίλειο παραγωγής των «οικο- 


νομικών». Στην ἴδια χώρα υπάρχει το 
κοκ. βασίλειο µε τις σπάνιες γαίες, που 


Βπα.μµας Βίσς ΙπΠα 


βρίσκονται εν αφθονία. Πρόκειται 
για ορυκτά εξαιρετικά πολύτιμα στη 
στρατιωτική βιομηχανία, αλλά και στα 
«πράσινα» προϊόντα, όπως οι λάµπες 
«οικονοµίας», αλλά ρυπαρότατα για 
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απσπηα α4 18411 πα σας .Επδ11 .ασμηε Ε 1β44 ΡΗπά15 ο | το περιβάλλον. Η χρησιμότητά τους 
σε πλήθος νέων στρατιωτικών εφαρ- 
µογών τα μετατρέπει σε υπερπολύ- 


Το γράφημα απεικονίζει παραστατικάτην εκτόξευ-  ἵιμα ορυκτά και δίνει στην Κίνα, (έχει 
σή των τιµών σπάνιων γαιών φωσφόρου. ΤοΚκόστος Το 3/30 των παγκόσμιων αποθεµά- 
ήταν 50 δολάρια τον ΜΙάρτιο τού 2011 φτάνοντας Ίων") τη δυνατότητα να παίζει οικο- 
400 δολάρια το κιλό τον Αύγουστο τού ίδιου χρόνου! Νομικά και γεωπολιτικά παιχνίδια. 
Εξαιρετικώς ευφυή τα γεωπολιτικά παίγνιατής Κίναςσε Ἰ|ρίτον.., εδώ στην Κίνα, υπάρχουν 


βάρος τής πράσινης συνείδησης των αφελών... τα μεγαλύτερα επίπεδα ρύπανσης 
από ραδιενέργεια εξαιτίας των σπάνι- 
ΤΠε ΡποςρΠοι ΟΠαεησε: Ψ]ευν α (παπί οἳ Κεσαηί Οο5ί Ιποτααςες - δ/11/11 ων γαιών. 
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Ο Κριστιάν Οκάρ, οικονομολόγος 
τού γαλλικού οργανισμού Γεωλογικών 
και Μεταλλευτικών Ερευνών και εἰδι- 
κός σε αυτά τα ζητήματα, υπογραμμµίζειτην παράδοξη αντίφαση ανάµεσα στη χρήση των σπά- 
νιων γαιών για πράσινα προϊόντα και στις ρυπαρές µεθόδους παραγωγήςτους, επειδή ο διαχω- 
ρισµός τους απαιτεί χημικά τα οποία αφήνουν ραδιενεργά απόβλητα! ξ2 

Τέταρτον... εδώ στην Κίνα υπάρχειτο βασίλειο παραγωγής σταθεροποιητών τάσης και γενικό- 
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Από κάποια χωματερή τοξικών λαμπτήρων στην Κίνα, όπου δεν υπάρχει καμία μέθοδος ανα- 
κύκλωσης, ούτε καν κάτι που να μοιάζει µετο επικίνδυνο, αποτυχημένο και υπολειτουργόν 
σύστηµα ανακύκλωσης των αναπτυγµένων χωρών. 


τερα των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων που χρειάζεται κάθε λάμπα «οικονοµίας» (δεν το χρειάζο- 
νται οι λάµπες πυράκτωσης), τα οποία εκτός των ηλεκτρονικών λαμπτήρων τοποθετούνται σε 
πλείστες όσες ηλεκτρονικές συσκευές. 

Η κυβέρνηση τής Κίνας, διαβλέποντας την περιβαλλοντική καταστροφή στα εδάφη της, από 
την επεξεργασία των σπάνιων γαιών και την παραγωγή σταθεροποιητών τάσης, αλλά και τις 
δυνατότητες τεράστιων κερδών, έκλεισε ορισμένα και εθνικοποίησε τα υπόλοιπα κοιτάσματα 
σπάνιων γαιών το Σεπτέμβριο τού 2011.Το αποτέλεσµα ήταν να αυξηθούν ακαριαία περισσό- 
τερο από 30960 οιτιµές των λαμπτήρων «οικονοµίας» στις ΗΠΑΙΞ263 Επιπλέον από τα 4 εργοστά- 
σια παραγωγής σταθεροποιητών τάσης (Ραιἰας(55) έκλεισετα δύο, µε αποτέλεσµα να αυξηθούν 
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Με αυτό τον τρόπο σατιρίζεται σε Μ.Μ.Ε. τής Κίνας ή «πράσινη» υφή των «οικονοµικών» 
λαμπτήρων. 


και εδώ οιτιµές κατά 1096 περίπου... 

Όπως ανέφερε σε ένα σχεδόν δακρύβρεχτο άρθροτου οπρόεδρος τής ΟΣΙΓαΠῃ δγ/ναηίᾶ, Οἱ τι- 
µές των λαμπτήρων «οικονοµίας» εκτοξεύθηκαν, εξαιτίας των τακτικών τής κακής... Κίνας, από 
τις αρχές τού 2010 έωςτον Ιούνιο τού 2011 κατά 3.50096(Η) 569 

Παρόμοιες ανακοινώσεις µε τις οποίες προσπάθησαν να εξηγήσουν στους καταναλωτές τις 
µεγάλες αυξήσεις στις τιµές των «οικονομικών», δεδομένου ότι ο φώσφορος αντιστοιχεί στο 
1590 τού συνολικού κόστους µιας λάµπας «οικονοµίας», έκαναν όλες οι εταιρείες παραγωγής.Σ) 

Ο παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, µετά από προσφυγή των ΗΠΑ, έκρινε ότι η τακτική τής 
Κίνας είναι παράνομη, αλλά... η Κίνα γράφοντας στα παλιά της παπούτσια τις αποφάσεις του, 
γύρισε απότο άλλο πλευρό συνεχίζονταςτον ρυπαρό ύπνοτης ενώ άκουγε ταυτόχρονατοτρα- 
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Η διεφθαρµένη πολιτική και οι λάμπες «οικονοµίας» 


γουδάκι «κοιµήσου αγγελούδι µου και η τύχη σου δουλεύει»... 

Πέμπτον... εδώ στην Κίνα η βιομηχανία παραγωγής ορυκτού λιθάνθρακα είναι χρεοκοπηµένη. 
Αυτό σηµαίνει ότι η παραγωγή του προκαλεί συνεχή χρέη επειδή το κόστος παραγωγής είναι 
πολύ µεγαλύτερο από την τιµή πώλησης.ξδ Αυτό σε προέκταση θα επιφέρει είτετην χρεοκοπία 
των μονάδων παραγωγής είτε την αύξηση τήςτιµής τού ορυκτού καυσίµου, κάτιπου θαπροκα- 
λέσει αύξηση τήςτιµής καιτων λαμπτήρων «οικονοµίας» επειδή θα αυξηθείτο κόστος λειτουρ- 
γίας των εργοστασίων παραγωγήςτέτοιων προϊόντων. 

Τέταρτον. Ένα άλλο μείζον πρόβλημα, που σχετίζεται άµεσα µε τους «οικονομικούς καιτα πα- 
γκόσµια κερδοσκοπικά παιχνίδια, είναι οι σταθεροποιητές τάσης. Ἐνα εξαιρετικά ρυπαρόπερι- 
βαλλοντικά ηλεκτρονικό κύκλωμα των «οικονοµικών. Περιέχεται στο πακέτο που λέγεται «πλα- 
στικά µέρη» των «οικονοµικών». Αυτό το τοξικό πακέτο περιέχει επίσης τον εκκινητή (5ίαΓί6ι) 
και άλλα τοξικά πλαστικά τα οποία καταφέρνουν να εκλύουν τέσσερα άκρως τοξικά ή καρκινο- 
γόνα αέρια στο χώρο απλά και µόνο όταν µια «οικονομική» λάµπα ανάβει! 

Αυτοί λοιπόν τα ηλεκτρονικά µέρη, επειδή το 99960 τής παραγωγής τους προέρχεται από την 
Κίνα, εμφάνισαν κατακόρυφη πτώση στην παραγωγή, επειδή η Κίνα έκλεισε δύο από τα 4 εργο- 
στάσια παραγωγήςτους. Οι παραγωγοί τηρώντας σιγήν ιχθύος προσπάθησαν να καλύψουν το 
πρόβλημα, επειδή δεν µπορείς να διαφηµίζεις ένα προϊόν για το οποίο δεν έχειςτη δυνατότητα 
να ικανοποιήσεις τη ζήτηση, όταν μάλιστα οι σταθεροποιητές τάσης χρησιμοποιούνται εκτός 
των λαμπτήρων «οικονοµίας σε κάθε ηλεκτρονική συσκευή όπωςτα |Ρραᾶςτα ντιµεράκια κ.λπ. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι το εξειδικευμένο στο χώρο περιοδικό Ε(δΙΜ Μαοαζίπαεξ κυκλοφό- 
ρησετο Φεβρουάριο τού 2011 µετον χαρακτηριστικό τίτλο: «| Ιοηίς ΟιΌ (Χωρίς φώτα), αποκα- 
λύπτονταςτο παρασκήνιο τής απαγόρευσης παραγωγής ηλεκτρομαγνητικών σταθεροποιητών 
τάσης το 2010 καιτο γεγονός ότι οι καθυστερήσεις έφταναν τους 3 µήνες. 

Εδώ αναδύεται ξεκάθαρα η ανόητη και πιθανώς διεφθαρµένη πολιτική η οποία υποχρεώνει 
τους καταναλωτές, σεπαγκόσµιο επίπεδο, να γίνονται άβουλα πιόνια στα γεωπολιτικά παιχνίδια 
τής Κίνας, η οποία γνωρίζει ότι το 5096 των σπάνιων γαιών φωσφόρου χρησιµοποιείται στους 
λαμπτήρες φθορισμούΆ) και η οποία κατέχει το 9990 τής παραγωγής των σταθεροποιητών τά- 
σης.Τους υποχρεώνει επίσης να γίνονται άβουλα πιόνια στη δίψα για κέρδος των πολυεθνικών, 
που έχουν επενδύσει στην Κίνα σε εργοστάσια παραγωγής λαμπτήρων «οικονοµίας», σε ορυ- 
χεία σπάνιων γαιών, σε εγκαταλελειμμένα και νέα ορυχεία υδραργύρου και σε πολλές άλλες υ- 
περτοξικές «πράσινες επενδύσεις. 

Ταυτόχρονα, οι λαμπτήρες «οικονοµίας» μετατρέπονται, µέσω των σπάνιων γαιών και των 
σταθεροποιητών τάσης που περιέχουν, σε προϊόν όπως το πετρέλαιο και ο χρυσός, µετην τιµή 
τους να υπόκειται σε διακυμάνσεις, αναλόγως τού τζογαρίσµατος των διεθνών κερδοσκόπων 
και των γεωπολιτικών παιγνίων τής κινεζικής κυβέρνησης και εταιρειών που ὁραστηριοποιού- 
νται στη χώρα, όπως µετο σκάνδαλο τού 2015, στο οποίο κινέζικη εταιρεία παρήγαγε «οικονο- 
μικούς µετη σφραγίδα καταλληλότητας, χωρίς να είναι... κατάλληλοι επηρεάζοντας ακόµα και 


δδ «Τπε Επίῖτε (Πίπεςε (οαἱ ἹπάπςίτΥ ἰ5 Βαςί», ΒΥ Ώανε Εοτοςί 6/9/2013 - Πίρ:/ορτίςς.εοπι/ΕΙπαποε/πνεςίίης-απά-ἰταάίης-τεροτίς/ΤΠε-ΕΠΙΙΤε- 
ΟΠίποςε-(οα|-Ππάιςίτγ-ἶ5-Βις5ί Πίπι] 

δ9 ΠΗρ:/εεπιμοῦ.εοπι/Πσπρ/Ρα[]αςί-ςΠοτίασε-20110201/ 

90 Διευκρίνιση απότον Χ.Μ. Δεν γνωρίζω εάν η απαγόρευση παραγωγής μαγνητικών εκκινητών σχετίζεται... µε την ύπαρξη ραδιενέρ- 
γειας σε λάμπες "οικονομίας" που έδιναν φως µετη χρήση μαγνητικών εκπινητών. 
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Ἡ διεφθαρµένη πολιτική και οι λάμπες «οικονοµίας» 


το χρηματιστήριο.” 

Το ζήτημα των κερδών καιτων άλλων γεω-στρατηγικών παιγνίων, συνδέεται άµεσα, εκτός τής 
πολιτικής, µε τα υλικά που συνθέτουν τους λαμπτήρες «εξοικονόμησης». Όταν όλα τους είναι 
τοξικά ή υπερτοξικά για περιβάλλον και ανθρώπους, µετην τιµή τους κάθε άλλο παρά ελεγχό- 
µενη, τότε το βάψιµό τους µε λαμπερή πράσινη µπογιά δεν είναι τίποτα παρά ουρανοµήκης 
ανοησία και ωμή παραπληροφόρηση. 


Νατραβάς τα µαλλιά σου... 


Αυτάπου συμβαίνουν παγκοσμίως µετιςλάμπες «οικονοµίας» είναι αυτονόητο ότι δεν γίνονται 
γνωστά. Ελάχιστο µέρος τους έρχεται στο φως και µόνο από αυτό το κομματάκι πληροφόρη- 
σης που διαβάζεται αυτή τη στιγµή συµπεραίνετετα συµβαίνοντα. Από το παράνομο εμπόριο 
υδραργύρου, τα παράνομα ορυχεία υδραργύρου, το λαθρεμπόριο λαμπτήρων οικονοµίας 
την κάκιστη ποιότητα ορισμένων, µερικοί σπάνε απλώς µόλις ζεσταθούν,”Ά τον τοξικό υδράρ- 
γυρο, τον µεγάλο κίνδυνο ρύπανσης κατά τη µεταφοράτους, την ανυπαρξία ανακύκλωσης, το 
«καταραμένο» µπλε φάσματους, τις φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές και άλλα πολλά. 

Χαρακτηριστικό δείγµα τού υφέρποντος φασισμού που βρήκε εφαρµογή και στις λάµπες «οι- 
κονοµίας», είναι αυτό τής Κένιας, όπου γίνονται επιδρομές στα σπίτια από τα σώματα ασφα- 
λείας και συλλαμβάνονταν όσοι δεν είχαν εγκαταστήσει λάμπες «οικονοµίας», οι οποίες κατά 
εκατοντάδες χιλιάδες μοιράστηκαν δωρεάν στον πληθυσμό,” χωρίς να υπάρχει καµία πληρο- 
φόρηση για τους κινδύνους χρήσηςἈὁ και κανένα σύστηµα ανακύκλωσης... 

Ένα ακόµα κραυγαλέο δείγμα διαφθοράς και κακοδιοίκησης προέρχεται από την κυβέρνηση 
τής Αιθιοπίας 5) η οποία παραβλέποντας ότι η συνεισφορά της στα θερµοκηπιακά αέρια είναι 
μηδενική επειδή στηρίζεται κατά 100960 σε υδροηλεκτρικά εργοστάσια, έδωσε δωρεάν στους 
πολίτες της, στα τέλη τού 2008, 8,5 εκατομμύρια λαμπτήρες «οικονοµίας». 

Η απόφαση τής αιθιοπικής κυβέρνησης είναι κι αυτή στα όρια τής παραφροσύνης. Εδώ έχου- 
µε να κάνουμε µε ένα ακόµα τεράστιο σκάνδαλο, το οποίο πιθανώς δεν θα αποκαλυφθεί. Η 
Αιθιοπία είναι µια χώρα όπου µόνοτο 23οο5δ τού πληθυσμού της έχει πρόσβαση στον ηλεκτρι- 
σµό. Δηλαδή, από τα 3.000.000 κατοίκων, περίπου τα 2.300.000 ζουν κάθε βράδυ στο σκοτάδι, 
επειδή δεν διαθέτουν ηλεκτρική παροχή! 

Λογικά, η αιθιοπική κυβέρνηση έπρεπενα επιλέξει να δώσει στους φτωχούς Αιθίοπες, δωρεάν 
λάμπες πρώτης ανάγκης, που Φφορτίζονται µε το ηλιακό φωςῦ”) (υπεράφθονο στη χώρα). Αντί 
αυτού προτίµησε να αλλάξει τα «υγιή» φώτα µε τα τοξικά «πράσινης ποιότητας, σε κατοίκους 
που ήδη διαθέτουν φως! 

Εάν αυτό δεν είναι µόνο µια ακόµα πολιτική παραφροσύνη, τότε είναι και μέγιστη διαφθορά. 


92 οοοί(ροοίί, Αίίοιπευς αί Γιαν’, ΤΡ Απποιπςος Ιπνεςήραίίοπ οἳ ΤΟΡ Ππίεγπαοπαἱ ἩΗο]άϊίπος Τ{ά. - ΠΠρ://Ννννν.Ὀςίπεςςνγο.εοπι/Πεννς/ 
Ποπιε/20150303006594/επ/δεοίδοοίί-Αίίοιπευς-Γανύ- ΓΙ Ρ- Απποιποες-Ι[πνεςί{σαίἴοπ-ΤΟΡ 
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Η διεφθαρµένη πολιτική και οι λάμπες «οικονοµίας» 


Ο τέως υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Στίβεν Ίσου, (έως το 
2013) ανέβασε φωτογραφία (που τον δείχνει ως βαμπίρ), στη 
σελίδα του, στο ΕαςθθΟΟΚ, για να σατιρίσει µέσω αυτής τα 
ποικιλώνυµα βαμπίρ, που ρουφάνετην ενέργεια. 

Ίσως διαθέτει έντονο αυτοσαρκασμµό, αν θυμηθούμε ότι στο 
εργαστήριό του τελειοποιήθηκε η τεχνογνωσία των λαμπτή- 
ρων «οικονοµίας» και ότι πριν βελτιωθούν (ένας θεός να θεω- 
ρήσει βελτιωμένα αυτά τα τοξικά προϊόντα), ο τέως αντιπρό- 
εδρος των ΗΠΑ και υποστηρικτής ποικίλων συµφερόντων 
Ντικ Τσένι, τις εξυμνούσε ως καλή λύση για οικονοµία στην 
ενεργειακή κρίση, µε κείµενα που αποκαλύφθηκε ότι ήταν 
θελήσεις πολυεθνικών... 


Η περίεργη κατάσταση στις ΗΠΑ 


Στις ΗΠΑ, η «πράσινη» επανάσταση ξεκίνησε µε βασικό πρωτεργάτη τον αντιπρόεδρο των 
ΗΠΑ Αλ Γκορ, ο οποίος αν και έγινε κάτοχος βραβείου Νόμπελ γιατιςπροσπάθειέςτου υπέρ τού 
περιβάλλοντος, ωστόσο λοιδορήθηκε(5θ εξαιτίας των ρυπαρών για το περιβάλλον συνηθειών 
του, όὀπωςτο να χρησιμοποιεί ιδιωτικά αεροπλάνα, ακόµα και όταν δεν ήταν αντιπρόεδρος, ενώ 
παράλληλα εμφάνιζε δαπάνες περίπου 30.000 δολαρίων το χρόνο(/ για κατανάλωση ηλεκτρι- 
σμού. Είναι πράγματι σοκαριστικό γεγονός η µέση δαπάνη ενός Αμερικανού να είναι το 2007 
10.656 κιλοβατώρες το χρόνο και ο «πράσινος» Γκορ να δαπανά 221.000 κιλοβατώρες για το 
«απιτάκι»του, δηλαδή περισσότερο από 20 φορές πάνω από το µέσο όρο. Επιπλέον κατηγορή- 
θηκε ότι επένδυε τα εισοδήµατά του σε κερδοσκοπικά κεφάλαια. Η δυσµενέστερη πλευρά αυ- 
τής τής υπόθεσης είναι ότι κεφάλαια τού Γκορ επενδύονταν σε «πράσινες» εταιρείες, ορισμένες 
εκτων οποίων υπέγραφαν συμβάσεις µετο υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ.ΙΟΌ 

Η σκυτάλη, και οι χειρισμοί µε το υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ, µετά την απώλεια τής εξου- 
σίας από Κλίντον και Γκορ πέρασε στον Μπους τον νεότερο, ο οποίος επέτρεψε στον Ντικ 
Τσένι ή μάλλον καθοδηγήθηκε από αυτόν, να οργανώσει το 2001 την Εθνική Πολιτική για την 
Ενέργεια. Αυτή η πολιτική για την ενέργεια που περιελάμβανε και την εισαγωγή λαμπτήρων 
«οικονομίας», 193 αποκαλύφθηκε στην πορεία, (από έγγραφα που ήρθαν στο φως ὠµά λογο- 
κριµένα), ότι δεν ήταν τίποτα άλλο παρά αποτυπώσεις στο χαρτί κερδοσκοπικών θελήσεων 
πολυεθνικών! 2.0» 

Η περίπτωση προώθησης των συµπαγών λαμπτήρων φθορισμού (Σ.Λ.Φ'., ήδη από την εποχή 
Γκορ και µε έντονη διαφήμιση από την εποχή Τσένι το 20060, είναι χαρακτηριστικό δείγμα τού 
πώς διαπλάθεται και ποδηγετείται η κοινή γνώµη προς όφελος κάποιων στο όνοµα ενός υπο- 
τιθέµενου καλού σκοπού. Εκείνη την εποχή οι Σ.Λ.Φ. ήταν στην κυριολεξία τεχνολογικά «τέρα- 

100. Πιρ:/αΌε]οσα|.σο.οοπι/Κ(Κ/ςίοιγ )5οοοπξπεν/ς/παίίοπαἱ ννοτ]άδειά- 5072659 
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102 Σ.τ.Χ.Μ.: Είχε προηγηθεί η καθιέρωση ενός αντίστοιχου Εθνικού Προγράµµατος Ενέργειας στον Καναδά. το 1980. για να ακυρωθεί 
αργότερα ὡς αποτυχημένο το 1985. 
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το» συγκριτικά µε σήµερα, όταν παράτις μύριες βελτιώσειςτους διατηρούν πάµπολλα προβλή- 
µατα δυσλειτουργίας. 

Ο κ.Τσένι͵ σύµφωνα µε αφιέρωμα τής «Ουάσιγκτον Ποστ» ήταν «ικανότατος, πανέξυπνος, κατά 
πολλούς διαβολικός. Ἀριστος µηχανορράφος και γνώστης των μηχανισμών. Αδίστακτος, έτοιµος 
να κάνει τα πάντα για να πετύχει τους σκοπούς του. Μυστικοπαθής, σκοτεινός’ διατεθειμένος να 
παρακάμψει το νόµο εφόσον αυτός αποτελεί εμπόδιο στα σχέδιά του. Και λάτρης της “απόλυτης” 
εξουσίας». 089 

Όταν έχουµε τον άνθρωπο που σχεδόν κυβέρνησε από το παρασκήνιο την Αμερική, να ανα- 
φέρει επανειλημμένα στο υπόμνημα τού 2001 τα οφέλη των Σ.Λ.Φ., ως δείγµα πράσινης συµπε- 
ριφοράς, (χρόνια αργότερα βρέθηκε σε έρευνα τής ά{θεηρεᾶςθ τού Μονάχου ότι ορισμένοι 
Σ.Λ.Φ. περιείχαν ακόµα και ραδιενεργά υλικά) και παράλληλα να διατηρεί πετρελαϊκά συµφέ- 
ροντα, Άτα οποία αντιµάχονται σφόδρα την πράσινη «επανάσταση», τότε είναι σαφές ότι το 
έπραττε εξυπηρετώντας καταστάσεις και προετοιµάζονταςτην κοινή γνώµη για νόµουςπου θα 
έρχονταν σε βάθος χρόνου. 

Το βάθος χρόνου ήρθε.. και ο τέως πρόεδρος Τζορτζ Μπους υπέγραψε το 2007 την από- 
φαση τού Κογκρέσου, που απαγόρευσε τη χρήση λαμπτήρων πυράκτωσης αρχής γενομένης 
από το 2012.193 (Η Ε.Ε. δροµολόγησε την απαγόρευση χρήσης λαμπτήρων πυράκτωσης το 
Σεπτέμβριο τού 2009). 

Οτέως πρόεδρος Ομπάμα, ισχυροποίησε!!Ό αυτό τον νόµο αν και παραδέχτηκε ότι οι λάµπες 
οικονοµίας «δεν είναι σέξι»... την ίδια στιγµή που το 7296 των Αμερικανών διαφωνούσε µε την 
εφαρµογή τού νόµου, που θέτει εκτός χρήσης τους λαμπτήρες πυράκτωσης."Ὁ 

Εδώ βλέπουμε µόνο ένα µέρος από αυτό που βρίσκεται κάτω από την «καταπράσινη» επι- 
φάνεια µε «αγαθές» και εμπορικές φανφάρες, στο οποίο ὅρουν περιβαλλοντικές οργανώσεις, 
εμπορικά συμφέροντα, πολιτικές ίντριγκες, αλλά και διαπλεκόµενες καταστάσεις που αγνοούν 
παντελώς οι κάτοικοιτων ΗΠΑ, εκτων οποίων ο ένας στους επτά ζει σε συνθήκες φτώχειας. 

Είναι χαρακτηριστικό ότιο πρόεδρος των ΗΠΑ Μπάρακ Ομπάμα, μιλώντας πίσω απότις κουρ- 
τίνες και πιστεύοντας πως δεν ακούγεται (το 2010) είπε την αλήθεια: «...αλλάζοντας αυτές τις 
γαμµηµένες λάμπες δεν πρόκειται να επιλυθεί το φαινόμενο τού θερμοκηπίου», 113 ενώ οι δηµό- 
σιες δηλώσεις του απευθυνόµενες στους «κάφρουο πολίτες τονίζουν το αντίθετο. Ταυτόχρονα 
επέλεξε ως υπουργό Ενέργειας τής πρώτης θητείας του τον βραβευμένο µε Νόμπελ Φυσικής 
Στίβεν Τσου. Δεν είναι τυχαίο βεβαίως ότι στο ερευνητικό εργαστήριο τού κ.Τσου αναπτύχθη- 
καν τεχνολογικά οιλάμπες «οικονοµίας», όπως παραδέχθηκε ο ίδιος σε συνέντευξή του.19 Από 
την άλλη µεριά οκ.Τσου πιάστηκετο 2009 τραγικά αδιάβαστος δηλώνοντας ότι η ενέργεια που 
παίρνουν οι ΗΠΑ από καύση άνθρακα είναι πάνω από 50900, ενώ στην πραγματικότητα ήταν 
γύρω στο 4596(/ σύµφωνα µετα στοιχεία τού ίδιου τού υπουργείου που ηγείτο. «13 
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Η διεφθαρµένη πολιτική και οι λάμπες «οικονοµίας» 

Ότι αυτά τα άτοµα νομοθετούν στο πόδι σε βάρος τής υγείας µας και τού περιβάλλοντος φαί- 
νεται και µε µια άλλη και εξόχως κωμικοτραγική πλευρά τού ζητήματος, όπως εκφράστηκε από 
τις εκτιμήσεις τού υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ, µετον πρώην υπουργό, τον κ. Στίβεν Τσου, 
στο εργαστήριο τού οποίου αναπτύχθηκαν τεχνολογικά οι λάµπες «οικονοµίας». 

Με ανοιχτό διαγωνισμό και έπαθλο 15.000.900 δολαρίων ο τότε Υπουργός κ. Τσου, κάλεσε 
τους παραγωγούς λαµμπτήρων να παράξουν δυο είδη καλύτερων λαμπτήρων, που θα φτιά- 
χνονται κατά µεγάλο µέρος στις ΗΠΑ και θα ..αντικαταστήσουν δυο είδη λαμπτήρων πυρά- 
Κτωσης, οι οποίοι βεβαίως, είχαν ήδη αντικατασταθεί νομοθετικά από λαμπτήρες «οικονοµίας» 
που είχαν προωθηθείτόσο απότον κ.Τσού, όσο και µε κατακλυσμό προπαγάνδας ετερόκλητων 
φορέων και συμφερόντων σε κάθε σηµείο της Γης. 15) 

Το έπαθλο κερδήθηκε από την πολυεθνική φωτισμού ΡΠΙἰρς και µετά λίγα χρόνια, ήρθε το 
2019 µια ακόµα ανακοίνωση τού υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ, µε νέο υπουργό αυτή τη 
φορά, µάθαμε ότι ακυρώνονταν οι περιορισμοί στη χρήση λαμπτήρων πυράκτωσης! 

Εδώ βλέπουμε, κάτι αφύσικο. Όπως µε «μαγικό» τρόπο ο Στάλιν εξαφάνιζε στις φωτογραφίες 
όποιον εξαφάνιζε και στη φυσική του πραγματικότητα, !9 έτσι καιτο υπουργείο Ενέργειας των 
ΗΠΑ εξαφάνισετους νόµουςπου καθιερώθηκαν προςτιµήν των συμπαγών λαμπτήρων Φφθορι- 
σμού (Σ.Λ.Φ., διέγραψε ως ανοησίες τις πολυέξοδες και συστηματικές καμπάνιες διαφήμισης, 
τις αμέτρητες σοβαροφανείς δηλώσεις, τις γελοίες γιορτές φωτισμού και τα πανηγυράκια δια- 
νοµής λαμπτήρων «οικονοµίας», που οργανώθηκαν για να πείσουν τους Αμερικανούς κατανα- 
λωτές για τη δήθεν «πράσινη» φύσητους. 

Η κυβέρνηση τού Ντόναλτ Τραµπ που ακύρωσετο 2019 την απαγόρευση χρήσης λαμπτήρων 
πυράκτωσης,την εμφάνισε µετο αιτιολογικό ότιη επιλογή τού είδους φωτισμού είναι δικαίωµα 
των πολιτών και όχιτων κυβερνήσεων! 


Παραλείπω τα δέκα θαυµαστικά που θα έπρεπε να βάλω εδώ, και σηµειώνω µόνο πως οι κα- 
ταναλωτές θα πρέπει να υποστούν λοβοτομµή για να ξεχάσουν ότι µέχρι χθες η αμερικανική κυ- 
βέρνηση, η Κομισιόν, οι κυβερνήσεις των κρατών - µελών τής Ε.Ε. όλατα ΜΜΕ, όλες οι οικολο- 
γικές οργανώσεις, οι οικολογούντες κ.λΠ., έσκιζαν τα ιµάτιά τους, στην πλέον συστηματική και 
πολυεπίπεδη διαφημιστική εκστρατεία που έγινε ποτέ στην ιστορία, υποστηρίζοντας ότι οι λα- 

πτήρες «οικονοµίας» είναι η καλύτερη λύση γιατην αντικατάσταση των λαμπτήρων πυράκτω- 
σης, που καταστρέφουν το περιβάλλον καιτην τσέπη µας. 

Ψέματα, ασυναρτησίες, ασχετοσύνη και μύθοι στηριγµένοι σε εικασίες, ριζωµένες σε αποκρύ- 
Ψεις, διαστρεβλώσεις και τερατώδη διαφημιστική προπαγάνδα. Μπράβο τους! Κατάφεραν να 
μας δείξουν την κρυφή γελοιότητάτους. 


Το λόμπι φωτισμού 


Επίσης δεν είναι τυχαίο ότι η µεγαλύτερη εταιρεία παγκοσμίως στην παραγωγή λαμπτήρων 
φωτισμού, η Φίλιπς, που δήλωνε δημοσίως το 2006 ότι αποφάσισε να κινηθεί δραστήρια για 
να προωθήσει την αλλαγή φωτισμού µε την ανάδειξη των Δημοκρατικών στην εξουσία των 
ΗΠΑ, ήταν αυτή που τελικά κέρδισε το 2011 το βραβείο των 10 εκατομμυρίων δολαρίων µε 
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Ἡ διεφθαρµένη πολιτική και οι λάμπες «οικονοµίας» 


την παραγωγή νέου είδους λαμπτήρων | ΕΡ(Ί8 και ήταν η ίδια εταιρεία που επεκτάθηκε στο 
χώρο τού φωτισμού στις αρχές τού 2014 αγοράζοντας από Σαουδάραβες έναντι 500 εκ. δολα- 
ρίων τοµέα παραγωγής λαµμπτήρων | ΕΡΙ13 και η ίδια εταιρεία που ανακοίνωσε το αδιανόητο 
στατέλη τού 2014 ότι αποχωρεί απότο χώρο παραγωγής και εµπορίας κάθε είδους λαμπτήρων 
φωτισμού!” Για να µην αποχωρήσει στη συνέχεια... 

Αυτές οι τακτικές δείχνουν µε σαφή τρόπο ότι οι πολυεθνικές δεν ενδιαφέρονται για το περι- 
βάλλον αλλά γιατα κέρδητους, τα οποία όταν αντιλαμβάνονται ότι αλλάζουν κατεύθυνση, την 
ακολουθούν τυφλά αδιαφορώντας γιατις «πράσινες» ιδέες µε φτερά εξοικονόμησης ενέργειας 
που είχαν υποστηρίξει στο παρελθόν. 

Οι ίντριγκες στην πολιτική σκηνή των ΗΠΑ είναι ακόµα ευρύτερες και στο µεγαλύτερο µέρος 
τους άγνωστες. Για παράδειγµα, από τα λίγα που έγιναν γνωστά, είναιτο γεγονός ότιο µεγάλης 
επιρροής τηλεοπτικός σταθµός ΜΞΝΒ((29 ανήκει κυρίως στην «6ησεΓα Εἰδείτίς, 

Η «Ε είναι πολυεθνικό µεγαθήριο. Πρωτοπόρος στην τεχνολογία λαμπτήρων φωτισμού, ακύ- 
ρωσετην ανακάλυψή της µετην οποία μπορούσε να κατασκευάσει ενεργειακά καλύτερους λα- 
µπτήρες πυράκτωσης συγκριτικά µετις λάμπες «οικονοµίας»... Η αιτία δεν είναι δυσδιάκριτη. Η 
μεγιστοποίηση τού κέρδους σεκάθε πολυεθνικό µεγαθήριο είναι αυτοσκοπός. 

Επιπλέον η «Ε είναι καλά γνωστό ότι αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους ρυπαντές πα- 
γκοσμµίως, (κι εδώ εµφανίζεται το διπλό πρόσωπο τού |ανού, καθώς από τη µια µεριά ρυπαίνει 
ασύστολα το περιβάλλον κι από την άλλη φτιάχνει λάµπες «οικονοµίας» για να το διατηρήσει 
(υποτίθεται) καθαρό. Το 2008 διέθεσε 20 εκατομμύρια δολάρια για πρακτικές λόμπι υπέρ των 
λαμπτήρων «οικονοµίας», ενώ ταυτόχρονα έπεισετους άσχετους πολιτικούς των ΗΠΑ, ότι οι φι- 
λικοί για το περιβάλλον και αβλαβείς για τους ανθρώπους λαμπτήρες πυράκτωσης καταστρέ- 
φουν το κλίµα(«2Το εξωφρενικότερο γεγονός είναι η τραγωδία στη Φουκουσίμα τής Ιαπωνίας, 
η οποία µας θύμισε ότι η «Ε είναι ένας από τους σημαντικότερους παίχτες στην πυρηνική βιο- 
µηχανία παίζοντας τα γεωπολιτικά παιχνίδιατης ήδη απότο 1955. Οιαντιδραστήρεςπου κα- 
ταστράφηκαν στη Φουκουσίμα είναι δικής της παραγωγής! 

Εδώ βλέπουμε να αναδύεται ένα περίεργο τρίγωνο. Η µια πλευρά εκφράζεται µε την αφέλεια 
και άγνοια τής (ιθδθηρεαςθ, τής ΙΛΝΝΕ και των οικολογούντων. Η άλλη, µε την αδίστακτη λαι- 
µαργία των πολυεθνικών για το κέρδος. Η βάση τού τριγώνου στηρίζεται στην ασχετοσύνη ή 
τη διαπλοκή τής πολιτικής. Με άλλα λόγια κάνουμε λόμπι για να πείσουµετους διεφθαρµένους 
ή άσχετους πολιτικούς και τις γεμάτες άγνοια και αφέλεια περιβαλλοντικές οργανώσεις για τα 
υποτιθέµενα πλεονεκτήματα των λαμπτήρων «εξοικονόμησης» και στη συνέχεια φτιάχνουμε 
τοξικές λάµπες «οικονοµίας» για να κερδίζουμε τεράστια ποσά και νατις ανάβουν οι δυστυχείς 
καταναλωτές ακόµα και µε πυρηνική ενέργεια, ενώ όταν δούµε τα κέρδη µας να μειώνονται 
φεύγουμε από το χώρο φωτισμού µε πλάγια βηµατάκια. 

Το κερασάκι σε αυτό το µέρος τής τοξικής τούρτας είναι ότι η «Ε, διαθέτοντας προηγμένη τε- 
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χνολογία (αυτή η τεχνογνωσία άλλωστε έδωσε στη ἄΕτη δυνατότητα να φτιάξει και στη συνέ- 
χεια να «Θάψει» τους κατά πολύ ανώτερους από τους «οικονομικούς» λαμπτήρες πυράκτωσης), 
θα προχωρήσει στον εμπλουτισμό ουρανίου µε λέιζερ. Πρόκειται για µια φουτουριστική τεχνο- 
λογία, όνειρο των κάθε λογής κερδοσκόπων αλλά καιτων τροµοκρατών. 3 

Ωστόσο, το παρασκήνιο αυτής τής τοξικής «τούρτα» έχει περισσότερο βάθος. Ο γενικός δι- 
ευθυντήςτης, ακριβώς αυτός που ακύρωσετην ανακάλυψη και δεν έκανε πράξη την εισαγωγή 
βελτιωµένων λαμπτήρων πυράκτωσης, ώστε να σταματήσουν εν τη γενέσει τους οι φανφά- 
ρες και τα παραμύθια υπέρ των λαμπτήρων «οικονοµίας», διορίσθηκε από τον Οµπάµα στην 
Επιτροπή Οικονομικής Ανάκαµψης... 

Ταυτόχρονα, η άΕ ἐκλεισεί» τα εργοστάσιά της που παράγουν ασφαλείς λαμπτήρες πυρά- 
κτωσης, όπως έκαναν και άλλες παρόμοιες εταιρείες στις ΗΠΑ, µε αποτέλεσµα να χαθούν θέ- 
σεις εργασίας για να ανοίξουν νέες θέσεις σε Κίνα και Ινδία, που θα παράγουν τοξικές λάμπες 
«οικονοµίας». Αυτό που παραμένει άγνωστο και εξηγεί εν µέρειτις «κομπίνες»των πολυεθνικών 
είναι ότι το μεροκάματο τού βιομηχανικού εργάτη στην Κίνα είναι µόλις το 496 του αντίστοιχου 
Αμερικανού. Μια από τις τραγικές πλευρές τού θέματος είναι ότι χάθηκαν χιλιάδες θέσεις ερ- 
γαζοµένων στις ΗΠΑ και ένας απότους κυριότερους υπευθύνους για αυτό, βρέθηκενα συµβου- 
λεύειτον Αμερικανό Πρόεδρο γιατο πώς θα έρθει οικονομική ανάκαμψη καιθα υπάρξουν νέες 
θέσεις εργασίας. 

Βεβαίως,οτέωςεπικεφαλήςτής(αξ δεν βρέθηκετυχαία στην Επιτροπή Οικονομικής Ανάκαµψης. 
Το τηλεοπτικό κανάλι Μ5ΝΒς που ανήκει στην (Ε, προεκλογικά πρωτοστατούσε στην «εξύµνη- 
ση» των ικανοτήτων τού τότε υποψηφίου προέδρου Οµπάµα.Τόσο µετην πρώτη όσο καιµετη 
δεύτερη εκλογή Ομπάμα είδαµε το κανάλι αυτό να ανάβει «καντήλια» στο ὀνομάτου...50) 


Η ασύστολη προπαγάνδα 


Η ασύστολη προπαγάνδα έχει οδηγήσει σε περίεργες καταστάσεις. Οι δήθεν «μανιακοῦ των 
συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού (πρόκειται για διαφημιστικές καμπάνιες προς αφελείς και 
ανενηµέρωτους) έχουν σεορισμένεςπόλεις οργανώσει καιηµέρεςπουτις βάφτισαν µετο όνοµα 
αυτών των λυχνιών! Όπωςγια παράδειγµα «Παρασκευές Φθορισμού», επειδή κάθε Παρασκευή, 
μοιράζουν τέτοιες λάµπες δωρεάν, σε οικίες, καταστήματα και κυρίως σχολεία... 

Φυσικά δεν έχουν λείψει οι περιπτώσεις διαφθοράς, ὃ ενώ οι καταναλωτές στις ΗΠΑ βρίσκο- 
νται σε σκοτάδι χωρίς να υποψιάζονται αυτό που κρύβεται πίσω απότο δόλωμα των πανηγυρι- 
ών «φθορισμού».Τον εθισμό στη χρήση τοξικών υδραργυρικών «πράσινων» λαμπτήρων. 

Από την άλλη µεριά η ασυνέπεια των ισχυρισµών είναι κραυγαλέα. Σύµφωνα µετα δεδοµένα 
τής πανίσχυρης Υπηρεσίας Προστασίας τού Περιβάλλοντος (ΕΡΑ), τα ισχύοντα όρια ασφαλείας 
στην έκθεση ατμών υδραργύρου είναι 0,3 πια το κυβικό µέτρο. Μια λάµπα «οικονοµίας έχει τη 


δυνατότητα να εκλύει συνεχώς στο περιβάλλον για εβδομάδες και µήνες ατμούς υδραργύρου. 


124 "Ο τρόμος της τεχνολογίας", απὀ τον ὙΝηΠαπι 1. Βτουά. Αναδημοσίευση από τους "Νιου Γιορκ Τάιμς". "Τα Νέα", 23.85.2001. - πφ:/ 
κννν/ ἴ8ηοα.στ/Κοςπιος/αΓί6ἱα/}αἰάΞ4 651348 
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Ἡ διεφθαρµένη πολιτική και οι λάμπες «οικονοµίας» 


Δύο πανεπιστημιακοί µέτρησαν 8 διαφορετικές µάρκες «οικονοµικών» και βρήκαν ότι η ποσό- 
τητα υδραργύρου ποικίλει σηµαντικά από µάρκασε µάρκα, και ότιο υδράργυρος ξεπερνά κατά 
πολύ τα όρια ασφαλείας τής ΕΡΑ..3) 

Εξάλλου, η πανεπιστημιακός ! 1 Χίπα, µε άρθροτης στην «(«Πίπὰ ΓαἱΙγ»ί9Ό αναφέρειτην έρευνα 
ειδικού ο οποίος αποκαλύπτει πως µόνο µια λάμπα «οικονοµίας» έχειτη δυνατότητα ναρυπά- 
νει 180 τόνους νερού, µεκάτι παρόμοιο να συμβαίνει, απλά εάν θαφτεί στο έδαφος. 

Το καταπληκτικό, που αρχίζει εδώ, είναι ότι η αμερικανική Υπηρεσία Προστασίας τού 
Περιβάλλοντος, συμβουλεύει µαθητές και σπουδαστέςνα είναι πολύ προσεκτικοίµετον υδράρ- 


γυρο, επειδή όπως τονίζει «δεν υφίσταται ασφαλής χρήση τού υδραργύρου καιτων συσκευών που 
τον περιέχουν στα σχολεία, καιφυσικά δεν υφίσταται ασφαλής χρήσητουκαιστις οικίες σας. Μιλήστε 
στους γονείς σας γιατις τοξικές επιδράσεις τού υδραργύρου καιπαρακινήστετους νανα εξαλείψουν 
από το σπίτι σας όλα τα είδη που περιέχουν υδράργυρο! Τα απίστευτα που δεν τελειώνουν είναι 
ότιοι συμβουλές απευθύνονται (µέσω μπροσούρας τής αμερικανικής Ὑπηρεσίας Προστασίας 
τού Περιβάλλοντος), προς τη σπουδάζουσα νεολαία, όχι των ΗΠΑ, αλλά τής νοτιοανατολικής 
Ασίας!) 

Ουδείς από τους ανοήτως οικολογούντες αποκάλυψε στους Αμερικανούς το πολύ µεγάλο οι- 
κονοµικό κόστος καθαρισμού από µια πιθανή θραύση τους ή το κόστος στην υγεία. Δεν γνω- 
ρίζουν για τις επικίνδυνες ακτινοβολίες που εκπέµπουν, ούτε Φαίνεται να έχουν ιδέα για το 
άρρωστο φάσματουςκαιτις συνέπειες στην υγεία μαθητών και εκπαιδευτικών, ούτε για την κα- 
ταστροφική στην επίφυση καιτους βυθούςτων οφθαλμών από την μπλε ακτινοβολία. 

Συντηρούν επικίνδυνη άγνοια για το γεγονός ότιτο βιολογικό ρολόι µας ελέγχειτο ανοσοποι- 
ητικό(52 και ότι αυτό σµπαραλιάζεται εἰδικά από τις λάµπες «οικονοµίας» καιτα | ΕΏ. Δεν γνω- 
ρίζουν τίποτα για τους µεγάλους κινδύνους από την υπεριώδη ακτινοβολία και βρίσκονται σε 
βαθύ ύπνο σχετικά µετα καρκινογόνα αέρια που εκλύονται από τα πλαστικά µέρη των «οικονο- 
µικών» όταν ανάβουν και αρχίζουν τότε να θερμαίνονται. 

Βεβαίως, µετέτοια ουρανοµήκη ασχετοσύνη δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν την τελική «σού- 
μα», που κάνει αυτές τις λάµπες πολύ περισσότερο ρυπαρές για το περιβάλλον και εξαιρετικά 
επικίνδυνες για την ανθρώπινη υγεία. 

Επιπλέον αγνοούν ότι παίζονται χοντρά κερδοσκοπικά παιχνίδια µε τις σπάνιες γαίες(3 που 
περιέχουν οι«οικονομικές» λυχνίες, ότι είναι περισσότερο ενεργειοφάγες και ρυπαρέςγιατοπε- 
ριβάλλον απότις απλές λάµπες πυράκτωσης, για τις οποίες δεν συντρέχει κανένας λόγος ανη- 
συχίας για όλα τα παραπάνω. 

Ωστόσο, παρά την παραπληροφόρηση, η έντονη αντίδραση των Αμερικανών καταναλωτών, 
που δεν τρώνε τόσο πολύ «πράσινο» κουτόχορτο, (όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες), έδωσε 
στους ρεπουμπλικάνους µια ακόµα ευκαιρία να χτυπήσουν την πολιτική Ομπάμα, εισάγοντας 
νομοσχέδιο(ἡΦᾳ»που αναιρούσετο νόμο τού 2007,που εισήγαγετους «οικονομικούς» στη ζωή 
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Η διεφθαρµένη πολιτική και οι λάμπες «οικονοµίας» 


τους από το 2012. 

Ένας από τους υποστηρικτές τής αυτορύθµισης τής αγοράς και τής αυτο-επιλογής στον το- 
µέα τού φωτισμού, ογερουσιαστής Ντεμίντ 29 οποίος µετις δηλώσεις του αποκαλύπτει(όπως 
όλοι οι πολιτικοί) ότι αγνοείτις δυσμενείς επιδράσεις στην υγεία και το περιβάλλον των «οικο- 
νομικών», δήλωσε: «Η Ουάσιγκτον πρέπει να σταματήσει να καθορίζει ποιες επιχειρήσεις θα είναι 
χαμένες καιποιες κερδισµένες στην αγορά όπως θα πρέπει να σταματήσει την παρακολουθεί στενά 
τους Αμερικανούς πολίτες για το πώς ζουν καθημερινά», και διευκρίνισε για ποιο λόγο πιστεύει ότι 
πρέπει να γίνει αυτό: «...οι Αμερικανοίμπορούν άνετα να επιλέξουν τον Καλύτερο φωτισμό των οι- 
κιών τους, που ταιριάζει µετην οικονομική κατάσταση τής οικογένειάς τους. Όταν το Κογκρέσο λει- 
τουργεί δικτατορικά επιβάλλοντας ποιο είδος λάµπας πρέπει να αγοράσουν οι κάτοικοι τής Βόρειας 
Καρολίνας, τότε είναι σαφές ότι εδώ έχουµε να κάνουμε µε κράτος νταντά που έχασετον έλεγχο».50) 

Βεβαίως σε µια χώρα όπου οι λομπίστες εκλέγονται ὡς πολιτικοί (σε µεγάλα ποσοστά) και οι 
αποτυχώντες πολιτικοί εργάζονται στη συνέχεια ως λομπίστες, ήταν εξαιρετικά δύσκολο να ητ- 
τηθείτο πανίσχυρο λόμπι των ηλεκτρονικών.5δ 

Αλλά ο καιρός έχειγυρίσµατα. Η εκλογή τού ΝτόναλντΤραμπ στην προεδρίατων ΗΠΑΛλειτούρ- 
γησε καταλυτικά και οι λάµπες «οικονοµίας καιτα ! ΕΏ βρήκαν τον µάστορα και ανταγωνιστή 
τους µετην κατάργηση όλων των απαγορεύσεων για τη χρήση των λαμπτήρων πυράκτωσης. 

Φυσικά αυτό το απίστευτο γεγονός δεν συνέβη (το 2019) λόγω τής βαθιάς γνώσης τού Τραμπ 
πάνω στο ζήτημα, αλλά λόγω τής εκκεντρικής ωραιοπάθειάς του. Κατάργησε την απαγόρευ- 
ση χρήσης λαµμπτήρων πυράκτωσης για να τον φωτίζουν και να µην φαίνεται πορτοκαλί, όπως 
πίστευε ότι τον κάνουν οι λάµπες «οικονοµίας» καιτα ΙΕΏ. Αυτή την ωραιοπάθεια την κάλυψε 
πίσω από το επιχείρημα ότι οι Αμερικανοί πρέπει να είναι ελεύθεροι να επιλέξουν το είδος φω- 
τισμού που επιθυμούν... 

Κι έτσι οι ΗΠΑ ακολούθησαν µε µεγάλη καθυστέρηση τη Νέα Ζηλανδία, η οποία έγινε η πρώτη 
χώρα η οποία ακύρωσετην ωμή εισβολή τού τοξικού φωτός στη ζωή των πολιτών της 5) όπως 
εξηγώ στην αµέσως επόμενη ενότητα. 


Ο πολιτικός καιροσκοπισµός στη Νέα Ζηλανδία και ο θρίαµβος τής 
κοινής λογικής 


Το ζήτημα των λαμπτήρων «οικονοµίας», ανέδειξε την περίπτωση τής καιροσκοπικής αντιπο- 
λίτευσης στη Νέα Ζηλανδία, η οποία εκμεταλλευόμενη τις αντιρρήσεις των πολιτών τής χώρας 
σχετικά µετην απαγόρευση χρήσης των λαµμπτήρων πυράκτωσης, τις υιοθέτησε επωφελούµε- 
νη πολιτικά. 

Μετον καιρό να έχει γυρίσματα, η αντιπολίτευση έθεσεσε προτεραιότητατο δικαίωµα τής 
ελεύθερης επιλογής λαμπτήρων. Οι Νεοζηλανδοί την αντάµειψαν στέλνοντας το Νοέμβριο 
τού 2008τους φανατικούς των λαμπτήρων «εξοικονόμησης» στην αντιπολίτευση καιη απα- 
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Πα 


όρευση στ Ίση των λαμπτήρων πυράκτωσης ακυρώθηκε τον ίδιο χρόνο µε πανηγυρι- 
κή ανακοίνωση στο Κοινοβούλιο, το Δεκέμβριο τού 2008/49 

Βεβαίως η διαφθορά στην πολιτική, όπως και η πολιτική ανοησία πάντοτε βασιλεύει. Ο προ- 
ηγούμενος υπουργός Ενέργειας τής Νέας Ζηλανδίας ζήλεψε τη ηλίθια διαφημιστική καμπά- 
νια του κωμικοτραγικού τέως υπουργού Τροφίμων και Γεωργίας τής τότε πρωθυπουργού τής 
Βρετανίας Μάργκαρετ Θάτσερ, ο οποίος τάιζε το παιδάκι του µοσχαρίσιο κρέας τρελών αγε- 
λάδων µπροστά στις τηλεοπτικές κάµερες για να πείσει τους αφελείς καταναλωτές ότι είναι 


ΡΙΟΙΥΠΙ6Ε ΤΙΓΠΣΙΠςα οἱα Πρπῖς 
Ὀαςκ ο 


ΕΕ ΠΕ ΡΟ ΝΕ Ἡ ΓΕ ΕΕ πα ΙΟ ΜΗ 


ασφαλές... 

Με παρόμοιοτρόπο οτέως υπουργός Ενέργειαςτής Νέας Ζηλανδίας δήλωσε στο Κοινοβούλιο 
τον Ιούνιο τού 2008, ότι δεν θα πάθειτίποτα εάν σπάσει µια λάμπα «οικονοµίας» και ο υδράργυ- 
ρος χωθεί στη μύτη του. Φυσικά όταν τού ζητήθηκε να το κάνει για να αποδείξει τον ισχυρισμό 
του, παρενέβη ο διευθύνων τη συζήτηση για να τον σώσει... 103 

Αξίζει να διευκρινιστεί ότι η βαθύτερη γνώση των παρενεργειών στην υγεία και το περιβάλ- 
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λον γι αυτό το τοξικό προϊόν µε το όνοµα λαμπτήρες «οικονοµίας» παραμένει ανύπαρκτη από 
τους κυβερνώντες τη χώρα, όπως και από την αντιπολίτευση. Η κυβέρνηση που σχηματίσθηκε 
το 2008 πρόβαλε ως εμφανή αιτία τής ανατροπής τής απαγόρευσης (κρυφίως ήταν πολιτικάντι- 
κα καιροσκοπική) την αυτορύθµιση και αυτο-επιλογή. Ὑποστήριξε ότι οι πολίτες της δεν είναι 
μωρά, ούτε ανόητοι για να τους υποχρεώνει να κάνουν εκείνο και το άλλο και ότι μπορούν να 
αποφασίζουν αυτοδύναμα, χωρίς νόµους γιατην προστασία τού περιβάλλοντος.” 

Η ελευθερία επιλογής και όχι τα ουσιαστικά προβλήµατα που προκαλούνται µε τη χρήση των 
Σ.Λ.Φ., έδωσε τη δυνατότητα στους Νεοζηλανδούς καταναλωτές να επιλέξουν εάν θα αποµα- 
κρύνουν από τη ζωήτους ένα τοξικό προϊόν, κάτι που τελικά συνέβη. 
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Οι φιλοδοξίες Γκάμπριελ και η 


ασχετοσύνη ή διαφθορά πολιτικών 


επέβαλαν τοξικό φωτισμό στην Ευρώπη 


Εν μέσω τού αρχόµενου ορυμαγδού τής οικονοµικής κρίσης τον Οκτώβριο τού 2008 οιυπουρ- 
γοί Ενέργειας τής Ευρωπαϊκής Ένωσης υπακούοντας τυφλά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχο- 
ντας παντελή άγνοια για το ζήτημα τεχνητός φωτισμός και υγεία, συμφώνησαν να προχωρή- 
σουν στην πλέον απίστευτη νομοθετική ρύθμιση: 

Την έµµεση απαγόρευση χρήσης ενός ασφαλούς οικιακού προϊόντος, των λαμπτήρων πυρά- 

κτωσης και την άρση των οικονοµι- 
Ξς ΒΡΤΕΕΕΙ, (ΜΙΤ ΙΝΕ  εριπεωα κών εμποδίων για χώρες όπως Κίνα 
ἐΒΙζΜλασόρ οἱ Εν Βιτώκωσναίν’ - Ινδία και τις πολυεθνικές που θα 
ΗΡΠΙ-ΒιΗ Βαπ σαξίς ΞΠπαύσιν σνετ Ευ Βεπιοσταςγ παρήγαγαν τις λεγόμενες οικονοµι- 
ας ΛΑ ΚΦΗΡΑΗ «ΜΑΜΑ ΑΜΑ Αθηνα να κμνμήρκκων | Κκές λυχνίες υδραργύρου, προσφέ- 
Ὁ  τ- ροντάς τους υπερκέρδη. 

Η συμφωνία συνέβη σχεδόν στα 
κρυφά στις 10 Οκτωβρίου τού 2008. 
Είκοσι εφτά υπουργοί - µαριονέτες, 
αν και αγνοούσαν όλες τις παραμµέ- 
τρους τού ζητήματος αλλά υπεύθυ- 
νοι για θέµατα ενεργειακής πολιτι- 
κής, βρέθηκαν στο Λουξεμβούργο 
και προώθησαν µια φασιστική και 
σκανδαλώδη απόφαση, η οποία 
παρέκαµπτε ὠµά τη συζήτηση στο 
Ευρωκοινοβούλιο, βασιζόµενη σε 
ατελή έως λανθασμένα πορίσματα. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σίγουρα 
δεν είδε κάποιο όνειρο ότι είναι ωφέ- 
λιµες για το Κλίμα και οικονομικές 
για τους Ευρωπαίους οι λάμπες «οι- 


Το άρθρο τού «δρίθσεΙ» µε τίτλο «Η δικτατορία των γραφει- 
οκρατών -Η απαγόρευση των λαμπτήρων πυράκτωσης 
ρίχνει σκιές στη δημοκρατία τής Ευρωπαϊκής Ένωσης», µε 
τον οποίο απέδωσε την άθλια κατάσταση πολιτικών συµφε- 
ῥρόντων από φιλόδοξους πολιτικούς εντελώς άσχετους µετο 
ζήτημα φωτισμός και υγεία, όπως ο κ. Γκάμπριελ. κονοµίας αποφασίζοντας να αλλά- 

ξει τα «φώτα» µας. Η υπόθεση αυτή 
έχειτην προϊστορία της και ωμά Ψέ- 
µατα εκ µέρουςτής Κομισιόν. 
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Αυτόπου συνέβη στην πραγματικότητα είναι ότι οτότεκεντρο-α- 
ριστερός υπουργός Περιβάλλοντος τής Γερμανίας 5ἱΟΠΊ3Ι (δΡ/Ι6Ι, 
όταν η χώρα του προήδρευε στην Ε.Ε. µε την κ. Μέρκελ, είχε τη 
«φαεινή» ιδέα να εισάγει ένα (τοξικό) προϊόν στην καθημερινή ζωή 


των Ευρωπαίων πολιτών, προωθώντας τις πολιτικές του Φφιλοδο- μᾶ 


ξίες, χωρίς να έχει την παραμικρή ιδέα για τις επιπτώσεις τού µέ- 
τρου στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, προβάλλοντας το 
µονοδιάστατο επιχείρηµα ότι µε την καθιέρωση των λαµμπτήρων 
«οικονοµίας θα εξοικονομούντο 40 τεραβατώρες ενέργειας στην 
Ευρώπη.Ὀ 
Κάθισε λοιπόν και έγραψε το αφελές και άκρως λαθεµένο του 
επιχείρημα - επινόηµα και το προώθησε προς την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. Με τη σειρά τους κορυφαίοι γραφειοκράτες θέλοντας 
να δείξουν την ευαισθησία τους γιατο περιβάλλον το υιοθέτησαν 
περιχαρείς, αφού έκαναν προηγουμένως άτυπες επαφές µε το 
σκληρό πυρήνα των ευρωπαϊκών κρατών, ιδίως τη Γαλλία και την 
Ολλανδία, οι κυβερνήσειςτων οποίων έχοντας και αυτές τεράστια 
άγνοια για το ζήτημα υιοθέτησαν µετην ίδια αφέλεια και ανευθυ- 
νότητα την πρόταση επιβολής χρήσης λαµμπτήρων «οικονοµίας». 
Βεβαίως, όλη αυτή η προθυμία γιατις πράσινες λάµπες δεν ήρθε 
από τον ουρανό... Είχε προηγηθεί συντονισμένη ὁράση από τους 
λομπίστες τού φωτισμού οι οποίοι είχαν στρώσει κατάλληλα το 
έδαφος µε µπόλικο σανό γεμάτο πράσινα παραμύθιατα οποία κα- 
τάπιαν αµάσητα τα οικολογικά κινήµατα και πολιτικά κόμματα. 
Είναι χαρακτηριστικός ο τίτλος τού «5ρἰθοεΙ» µε τον οποίο απέ- 
δώσε την κατάσταση στην Ευρώπη και την Κομισιόν: «Η δικτατο- 
ρία των γραφειοκρατών - Η απαγόρευση των λαμπτήρων πυρά- 
κτωσης ρίχνει σκιές στη δημοκρατία τής Ευρωπαϊκής Ένωσης». 
Στο μεταξύ, τον Μάρτιο τού 2007, η ΡΠΙΗρς κατόρθωσε να ενο- 
ποιήσει τους παραγωγούς λαμπτήρων ώστε να ωθήσουν την Ε.Ε. 
στην απαγόρευση των λαμπτήρων πυράκτωσης. Ο τότε διευθύ- 
νων σύμβουλός της κ. αθεγῖ ναη ΚωγςεΚκ, αποκάλυψε µε συνέντευ- 
ξή του στο περιοδικό «ΤιάςεΠΓΗϊ νοοι Μα(κείίπο», ότι η ΡΠΙἠρς 
βρισκόταν πίσω από τη στρατηγική για το κλίµα καιτην απαγό- 


Υπήρξε αντικαγκελάριος ο 
κ. Ζήκμαρ Γκάμπριελ, στη 
γερμανική κυβέρνηση και 
ήταν αυτός που δήλωσετο 
2015 ότι η ιδέα τής ελλη- 
νικής κυβέρνησης γιατην 
καταβολή αποζημιώσεων 
πολέμου από τη Γερμανία 
στην Ελλάδα είναι εντελώς 
ηλίθια. Ἠταν αυτόςπου ως 
υπουργός Περιβάλλοντος 
τής Γερμανίας είχετην «πα- 
νέξυπνη» ιδέα (µε στόχο 
να προωθήσει το πολιτικό 
προφίλ) να προωθήσει 
το 2007, χωρίς διαβού- 
λευση απότο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, δηλαδή µε 
απολυταρχική µεθόδευ- 
ση, τις τοξικές λάµπες 
«οικονοµμίας»(0 


1. δίρπιατ (αὐτίε] τε]θείς (ἼΤοθεςο ΥΓ 
τοραΓα(ίῖοης οἰαῖπι - Πρ://ννννν ἁνν.άε/ 
5ἱσπ]αΓ-σαῦτίε]-γε]εοίς-ρτοθοθ-ναί- 
τεραΓα{ἴοης-ο]αίπι/α- 15365563 


ρευση των λαμπτήρων πυράκτωσης. Όπως δήλωσε, το μήνυμα τής ΡΠΙἰρς ότι οι λάμπες πυ- 
ράκτωσης έχουν µεγάλο μερίδιο απότη συνολική κατανάλωση ηλεκτρισμού σε ένα νοικοκυριό 
είχε µεγάλη επιτυχία. Για να συμπληρώσει ότι δεν είχαν εκτιμήσει σωστά πόσο τεράστιες αλλα- 
γές µπορεί να επιφέρει µια πολύ καλή καμπάνια,” (πλύση εγκεφάλου). 

Το ερώτηµα λοιπόν να τεθούν εκτός αγοράς οι λάµπες πυράκτωσης τέθηκε από τη Γερμανία 
προςτην Κομισιόν το 2007 και στη συνέχεια ισχυροποιήθηκε απότους υπουργούς Ενέργειαςτο 

1. Πιρ:/Νννν/(εΙεσταρῃ.οο.αΚ/οοπιπιοπί/οοΙαπιπ]ςίς/νιοΚΙννοοάς/61406δ6/ΝΜΙγ-Ὀαγοπεί-ομαίσο-ίο-ίπε-σΙί- ο] 0-ςίοτε .Πίπι! 


2 'ῬϊοίαίοιςΠῖρ οΓ {πε Βυτεαιοταίς’: Γ1σμί-Βαἱ0 Βαπ (αςίς θΠαάον/ ονει ΕΙ} Ώεπιοο{αςΥ - ΒΥ ΜΙεΠαεία 5οΠίες»! - 


3 Ηιείοτὶσαἱ 5ἹΓνεγ οΕ {πο Ιπίτοάπείῖοπ οΓίΠε Όαη οἨ Ἱπεαπάεςοεηί Πσηί]πρ ἵπ {Πε ΕιτορεαΠ Ὀπίοι - ΠΠρ:/π5εις.5ΚΥποί.Ρε/Γε298377/ΕΝ ΕΙΡ Πίπι 
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2008, δημιουργώντας ταυτόχρονα κωμικές καταστάσεις καθώς 
καταναλωτές, σε Γερμανία όπως και σε πολλά άλλα κράτη έσπευ- 
σαν να αδειάσουν τα ράφια από τις λάµπες πυράκτωσης, ως ένα 
μέτρο άµυνας απέναντι στην παρανοϊκή οδηγία τής Κομισιόν. 

Η διαµόρφωση τής οδηγίας η οποία µε έµµεσο αλλά Φφασιστι- 
κό τρόπο οδήγησε στη χρήση λαμπτήρων «οικονοµίας» και | ΕΡ, 
ήταν ένα περίεργο «παιδί ανοικτών διαβουλεύσεων, όπως ανέ- 
φερεη Κομισιόν, που στην ουσία ήταν μυστικές, µετο απίστευτο 
που συνέβη ήταν να έχουν συµµετοχή άτοµα που κανείς δεν ήξε- 
ρε ποιοι είναι(!)/ µε διάρκεια τριών περίπου ετών, ενώ το σκαν- 
δαλώδες γεγονός που έχει αποκρυβεί από όλατα µέσα ενηµέρω- 
σης ελληνικά και διεθνή είναι ότιη τελική απόφαση τής Κομισιόν 


Οκ. Δημήτρης 


Καιτων κρατών µελών βασίστηκε σε σωρεία λαθών και ψευδών. παπαοημούλης 
: . , : ' Ευρωβουλευτής µε εξαι- 
Προσέξτετα γεγονότα που αποδεικνύουν τον άνω ισχυρισμό. 4 .... 
Κατ΄ αρχήν εξετάστηκε το ζήτημα από µια τεχνική εταιρεία κο- ο ρου Ἡ 
λ . ο - , θέ του το 2008 προς την 
οσσό η οποία ο... γνώση γιατο θέµα τεχνητός φωτι ΕΕ: έθεσετο ζὔτημα 
σµός και υγεία και διέθετε ελλιπή γνώση γιατις τεχνικές παραμέ- πμιούδμαξ ασθενειών 


τρους τού ζητήματος τεχνητός φωτισμός λαμπτήρων οικονοµίας 
αν και αυτό υποτίθεται ήταν το κατ΄ εξοχήν αντικείµενο γνώσης 


από τους «οικονοµι- 
κούς», αν καιτο κόµµα 


της. του αγνοούσετο ζήτη- 
Βασίστηκε επίσης στο πρώτο άκρως αντιεπιστηµονικό πόρι- µα υποστηρίζοντας τη 

σµα τού 2008, (ακολούθησε το 2012 και δεύτερο λανθασμένο, χρήση των «πράσινων» 

αλλά βελτιωμένο) µιας επιστηµονικής επιτροπής η οποία εξέτασε λαμπτήρων... 


στο 1ο πόρισμα, εάν η χρήση λαµμπτήρων «οικονοµίας προκαλεί 
προβλήµατα υγείας µόνο σε ορισμένες κατηγορίες πασχόντων 
και όχι στο σύνολο τού πληθυσμού! 

Αναρωτιέται κανείς πώς είναι δυνατό να εξετάζεται ένα προϊόν, π.χ. η ασπιρίνη, για το εάν 
προκαλεί παρενέργειες µόνο σε εφήβους και να συνάγεται ότι επειδή δεν προκαλεί σε αυτούς, 
τότε... είναι ασφαλής για άτοµα κάθε ηλικίας, ακόµα και σεπαιδιά ή εγκύους. 

Το σαθρό και ατελές πόρισμα τού 2008 εκτιμήθηκε σαν να ήταντο ιερό δισκοπότηρο τής αλή- 
θειας, σαν να έδινετη σίγουρη διαβεβαίωση ότι οι νέοι λαμπτήρες «οικονοµίας» είναι ασφαλείς 
για όλους τους καταναλωτές! 

Στη βάση αυτών των σαθρών θεμελίων δόθηκε το πράσινο φως και ξεκίνησε η νομοθετική 
επιβολήτους, παρά το γεγονός ότι ακόµα και αυτό το ατελές πόρισμα ανέφερε ότι θα πληγούν 
περίπου 250.000 άτοµα απότις λάμπες «εξοικονόμησης». 

Όταν άρχισε να χτίζεται καλύτερα το παραμύθι, και να μπαίνουν οι πράσινοι τοίχοι για να κα- 
λύψουν το αίσχος ανατράπηκε το πόρισμα τού 2008 µετο δεύτερο τού 2012 (αν και µε µισές 
αλήθειες) πόρισμα διευρυµένης επιστημονικής επιτροπής, το οποίο µε έµµεσο τρόπο αναίρε- 
σε(!) χωρίς να το πάρει κανείς είδηση το πράσινο φως που δόθηκε µετο πρώτο πόρισμα, ενώ 
ταυτόχρονα άφησε ανοιχτό προς τα πάνω τον αριθµό εκείνων που θα πληγούν από καρκίνο σε 
σηµεία όπου χρησιμοποιούνται περισσότερο, δηλαδή σε σχολεία, γραφεία και νοσοκομεία κι 


4 «Το αντιεπιστηµονικό πόρισμα τής επιστημονικής επιτροπής που έβαψε πράσινους τοξικούς λαμπτήρες» οη ρᾶρο 315 
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Θανάσης Παφίλης: 


έτσι είµαστε καλυμμµένοι Τα µέλη τής επιτροπής φυσικά!...) 

Κρίσιμη παράμετρο αποτελεί και το γεγονός ότι η απόφαση κατάρ- 
γησηςτων λαμπτήρων πυράκτωσηςκαιη αντικατάστασήτους µε«οι- 
κονομικούς» δεν είναι πολιτική. 

Είναι προϊόν «πολιτικής άγνοιας, καιροσκοπισμού και λομπισμού 
στα όρια τού κρετινισμού. 

Μιλώντας µε κοινωνικο-πολιτικούς όρους, αυτό σηµαίνει ότι ή από- 
φαση δεν αποκαλύπτει τις δυνάµεις που την υποστήριξαν, ούτετις 
πολυεθνικές που κερδίζουν από αυτήτην απόφαση. Ἆρα παραμένει 
συνταγματικά, πολιτικά και περιβαλλοντικά έωλη επειδή επιβλήθηκε 
παρασκηνιακά εκ των άνω και µε τα λόμπι εκ πλαγίως, µε άγνωστες 
εντολές, λάθος εκτιμήσεις και ψευδείς στόχους.Ὀ) 

Απότην άλλη µεριά η οδηγία τής Κομισιόν τού 2008 για την κατανα- 


Πρώην εκπρόσωπος 
τού ΚΚΕ, στην ΕΕ. γκαστική χρήση τοξικών «οικονοµικών» φώτων εκτιμάται ως µοναδι- 
Εκτίµήσε ότικάτισυµ-  Κή Καῑπρωτοφανής επειδή απαγορεύει ασφαλές οικιακό προϊόν, δο- 
βαίνειµετουςνέους  Κιµασμένο για πάνω από ένα αιώνα! 
συμπαγείς λαμπτήρες Ταυτόχρονα εισήγαγε τοξικό προϊόν το οποίο δεν έχει 100960 δυνα- 
φθορισμού στοχώρο τότητες ανακύκλωσης, ούτε καν 506, ενώ παράλληλα η πράξη αυτή 
τής υγείας. Βεβαίως δεν αποτελεί µεροληπτική προώθηση λαμπτήρων «οικονοµίας», σε βά- 
υπήρξεκαµία αντίδρα- ῥρος λαμπτήρων πυράκτωσης, γεγονός σκανδαλώδες στο εμπορικό 
ση από το ΚΚΕ όταν δίκαιο. 
ολόκληρη η Βουλή Επιπλέον θεωρείται ως πράξη άκρως απολυταρχική, καθώς επεµβαί- 
«σημαιοστολίστήκεµε Ἅµνειστο δικαίωµα ελεύθερης επιλογής ασφαλούς προϊόντος, επιβάλ- 
«οικονομικούς»... λοντας τη χρήση άλλου είδους τοξικού και ρυπαρού τεχνητού φω- 


τισμού που αλλάζει ὁραστικά και προς το χειρότερο τη βιοχηµική 
ισορροπία τού ανθρώπινου οργανισμού ρυπαίνοντας ασύστολα το περιβάλλον. 

Αξίζει να σημειωθεί ένας ακόµα παραλογισµός από τους πολλούς που υπάρχουν σε αυτή τη 
φάρσα καιτραγωδία. 

Η απόφαση προωθήθηκε και από τη Γαλλία, η οποία λόγω τής πληθώρας των πυρηνικών ερ- 
γοστασίων της ελάχιστα ωφελείται ενεργειακά από το µέτρο. 

Επίσης πρέπει να επισημανθεί ότι η απόφαση για τη χρήση νέου είδους φωτισμού ελήφθη 
από παντελώς άσχετους τεχνοκράτες τής Ευρωπαϊκής Επιτροπής και παντελώς άσχετους για 
το θέµα ευρωβουλευτές τής Επιτροπής Περιβάλλοντος. Η απόφαση ελήφθη µε συζητήσεις που 
διεξήχθησαν πίσω από κλειστές πόρτες και όχι εντός τού Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως θα 
έπρεπε να συμβεί για να αποφασιστεί η ἐγκρισή ή όχι ύστερα από παράθεση επιχειρημάτων - 
αντεπιχειρηµάτων και ψηφοφορία. 


5 Στ..Χ.Μ. Ιδού μερικά από αυτά που αναφέρει το «δρίεσε!» για το παρασκήνιο αυτής τής επικίνδυνης για τους ανθρώπους χαι γελοί- 
ας περιβαλλοντικά απόφασης: «...ἵπ Εεύτιατγ. α[ίει Αιιςίτα]ῖα απποιποοά α Όαη ο ἱποαπάοκοεηί σᾗί Ὀπ]ος, (αὐτίο] νντοίο {ο ἴπο ΕΙ} οπνΙτοππιεπί 
ΕΟΠΙΠΙΙςΦΙΟΠΟΓ, 5αγΊπς: «Ετορο «απ πο Ιοπβοί α[ῇοτά ρτοάιοίς νηίῃ α άορτεο οἱ ε[βείοποΥ οΓ οπΙγ 5 Ρρετερπί, 5ιςΠ α5 οοπνεπίίοπαἱ ΗβΠί Ὀι]0ς.» 

Ἠο ρτοροςεά μ5ίηρ {Πο Εεοάεςίδη Πϊτεσίϊνε, ἀταβίοά 1η (πο Ἐιπορεαη ΡατΠαπιεπί ἵπ 2005, ας {Πε Ἱεραί Ραςὶς Το: α απ ἵπ Ειτορο. Όπάει (Πε ἀιτοσίίνε, 
Ρτοάιοίς {παί «οΠςΙΠΊθ ΕΠΟΙΡΥ πηηςί Ρε ἁεδίρπεά {ο δε α5 οπο(σγ-αε[Πεἰεπί α5 ρος5!δἱε. 

Τπε ΕΙ) ραγΠαπιεπίατίαης Ὕνετο ]15ί ας επίΠιςίαςί]ο ας (Πο Οοιπεῖ] οἳ (πε ΕιτορεαΠ Ὀπίομ. Ρε[παρς Ιέ ν/α5 Ὀοσαιιςε ἃ Όαη ΟΠ ἱποαπάεσοεπί Πσῇί Ρι]0ς, 
ΝΠΙΕΠ ννοπ]ά Όε τε]αίῖνε[γ εαδὺ {ο ἱπιρ]επιεπί, που] οπαὈ]ε {Ποπ] {ο 5εοΓα 5οπιε απ]οΚ νἱείοτῖος ο ίπε οἨπιαίε [τοπί. ΑΠίετ α]1. (πε ΕΙΓ᾽ς ρ]εάρο {ο τεάιεε 
εαΓΌοή ἀῑοχίάε επιἰςδίοης ὉΥ 20 Ρροτοεπί ὈΥ 2020 ννας ΠΙ6ΠΙγ απιδ]ῖοιις Ποπ (Πο σίαί». 
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Με άλλα λόγια η οδηγία τής Κομισιόν µε την 
οποία επιβλήθηκε η χρήση λαμπτήρων «οικο- | {]ιε σεἰερταρῖι 
νοµίας» θα έπρεπε να ανασταλεί. Το αρχικό 
επιστημονικό πόρισμα στο οποίο βασίστηκε 
είναι άκρως ημιτελές και περιέχει λάθη. Η από- 
δειξη των προηγούμενων ισχυρισµών ήρθε 
µε το δεύτερο πόρισμα, όπου δηλώθηκε ότι | “οκ ρόα ανά περονας ενελινεἠὴ Ἀ άλη ρομάα ον να σολ 
υφίσταται άγνοια σε πλήθος τοµείς οι οποί- [ ἡ καρτ σ μάβαἰῤασων 
οι αφορούν τον τοµέα λάμπες οικονοµίας και ᾗ. "η μη ση Ὄνο μα ομηηή απά Ὕπονσοα στα ὤλωσοα 


μη Ημ Ἡ ήτο προ ἕνα ῥ-μτ Εμμτμης, Ε-ο' δκκοτηξ»” Ἡ ην δὰ ο ην κἩ Έλωσπε 


υγεία µε τον αριθµό των πασχόντων να μένει [ "ον Ἅ η ασ οσα 


Τὰ Εὺ Εκ 4 ἀπ ήρὲ μὸ ἐς ὁ ΕΝ οἱ - δλδ ἡλοξω 


απροσδιόριστος. πωριτεώτοᾳ -- Εν αἁρέω νο πιάνω. νε πε κοδι Ἡ [ωστε Ίτω ἠτομγρῶς πω 


β , . Βωδθό Εω Εεσοθοηγμμροδός, μην μι 5 κ βδό δα 
Δυστυχώς µόνο µια ευρωβουλευτής τής ᾗ σσ 

Επιτροπής Περιβάλλοντος αντιλήφθηκε (αρ- [ «-τι τροπο τα ἁφάλλς ανά πας ανα 

. . . ολο κ αλ. Ἡ πα Τι ο οι] 

κετα εκτων υστέρων), την καταστροφη στην |; ερ, κε Ἰωί-μ σσ βία εἰ αμα ατα 

ο σι κ τε αι αλ ο ο οι 


ανθρώπινη υγεία από αυτούς τους λαμπτήρες { «κ. κκ κους νάνο ο κο δε ὰ Εαν) πε στ 


Επλορίοες οἳ Γμκημα [ἠρύοἩ απ Επ» 
και από υπέρµαχος των τοξικών Φώτων ἐγίνε ᾗ «ιν κ κωαοννα πα οριακά εως, λε κα πα κάν 
πολέμιος, ενώ όλα τα άλλα µέλη τής επιτροπής [1 «τετ. οσο πράσα εσενα ο ζπαπεταα Ὀχλαη 
δεν αντιλήφθηκαν καν τα συµβαίνοντα και επἰ- [. Ξ--««-κκκα κκ ος 
πλέον είδαμε, όπως προανέφερα, το σηµαντι- 
κά δυσµενέστερο πόρισμα τού 2012 για τους 
λαμπτήρες να µην παρουσιάζεται σε κανένα 
μεγάλης κυκλοφορίας ΜΜΕ ελληνικό ή ξένο! 

Μήπως αντιλαμβάνεται κάποιος έντιµοςβου- 
λευτής ή ευρωβουλευτής, οοποίος συνηγόρη- 
σε υπέρ τής χρήσης αυτών των τοξικών φώτων, τι σημαίνουν αυτά 

Η εισήγηση των τεχνοκρατών τής Κομισιόν αναγνώριζε επίσης ότι απασχολούνταν στην Ε.Ε. 
50.000 άτοµα στον τοµέα παραγωγής λαμπτήρων πυράκτωσης και συμπέρανε - µε ορισμένες 
ταχυδακτυλουργίες- ότιθα βρεθούν χωρίς εργασία µόνο 2.000 - 3.000 εργαζόµενοι.ό 

Κατ’ αρχή θα πρέπει να αναφερθούν ορισμένα ασυμβίβαστα γεγονότα, µετα οποία αποκαλύ- 
πτεται το διπλό ταμπλό στο οποίο παίζεται ένα πολιτικό-τεχνοκρατικό παιχνίδι δήθεν οικολογι- 


κής συνείδησης, το οποίο ως καθαρό ψέμα δεν έχει καμία σχέση µε την πραγματικότητα. 


ἥπωαος μα Άσε Ἰωια πα Βμώπω μοι Γαπωυμπίὶ μήν Ἐσαεη πε 


ΠΕΚΗΕ Τμ -- ΕΙ ΑΚΗΣ ΕΛ 
ΕΙ) Ηρπημης απ ν]ο]θίας εἰπιριςεουποπής ϱρΠπΩρ]ες 


νε Εαπύρθαη ΠΕΙ επον πας πι πα εβοβε ρα δς μας ΠΙΠΙΡΙΕ 


Εμ ν ήν τν ἵασε 


Ένα σχετικό ρεπορτάζτής βρετανικής εφημερίδας 
«ΤῃΘ ΤεΙεσΓαρη», στο οποίο αναφέρεται το αυτο- 
νόητο. Η απαγόρευση των λαμπτήρων πυράκτω- 

σης παραβιάζει βασικές οικονομικές αρχές. 


Ρυθµίζουν τη ζωή των πολιτών εν αγνοία τους! 


Τοκρισιμότερογεγονόςεξ όσων αναφέρονταισε αυτότο βιβλίο αφοράτην ίδιατην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και τον επικίνδυνο τρόπο µετον οποίο οι γραφειοκράτες - κυβερνήτες των λαών τής 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας ρυθµίζουν όχι µόνο την οικονομία, αλλά βασικότατες παραμέτρους 
τής ίδιας τής υγείας και τής ζωής των καταναλωτών. 

Ποιο είναι αυτό γεγονός; Ότι όλοι οι επιστήµονες, άλλος λιγότερο άλλος περισσότερο γνωρί- 
ζουν ότι το φως είναι η βασικότερη παράμετρος τής ζωής. Το γνωρίζει καλά και η ίδια η επιστη- 
µονική επιτροπή τής Κομισιόν που της ζητήθηκε να ελέγξει µε λάθος εντολή από την Κομισιόν 
µόνο ένα µέρος των παθήσεων που προκαλούν οι λαμπτήρες «εξοικονόμησης». 
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Η Κομισιόν κινήθηκε σε αυτό το 
εξαιρετικά κρίσιμο θέµα εξετάζοντας, 
όπως διευκρινίζει, µόνο τις περιβαλ- 
λοντικές, οικονομικές και τεχνικές 
παραμέτρους τού ζητήματος, παρα- 
βλέποντας µε µια απίστευτη και πρω- 
τοφανή λογική την κυριότερη όλων, 
αυτήν των επιπτώσεων στην ανθρώ- 
πινη υγεία! 

Το ζήτημα για την Κομισιόν λες και 
ήταν εάν θα επιλέξει μεταξύ φύλ- 
λων χαρτιού για τους εκτυπωτές των 
Βρυξελλών βάρους 60 γραμμαρίων 
και ένα άλλο βάρους 90 γραμμαρίων. 
Ἐλεγξελοιπόν µέσωτων «ειδικών»τις 
οικονομικές, τεχνικές και περιβαλλο- 
ντικές συνιστώσες και οι εἰδικοί µέσα 
από μερικές χιλιάδες σελίδες που µας 
παρουσίασαν µάθαμε ότι έκριναν πως συμφέρει οικονομικά, τεχνικά και περιβαλλοντικά (ειδικά 
τοτελευταίο κι αν είναι µέγα παραμύθι) η χρήση των τάδε λαμπτήρων επειδή απαιτείται λιγότε- 
ρη δαπάνη ενέργειας, σωστό, αλλά αφορά µόνο τη στιγµή που χρησιμοποιούνται. 

Δεν ελέγχθηκαν καθόλου ή ελέγχθηκαν μερικώς σηµαντικά ζητήματα όπως εάν είναι δαπανη- 
ρότερη ενεργειακά η εξόρυξη των πρώτων υλώντους, δαπανηρότερη ενεργειακά η παραγωγή 
τους, δαπανηρότερη ενεργειακά η µεταφοράτους, δαπανηρότερη ενεργειακά η ανακύκλωσή 
τους και δαπανηρότερες ενεργειακά οι παρενέργειες στην ανθρώπινη υγεία καιτο περιβάλλον 
από τη χρήσητους. 


Παιδική «αφέλεια» 


Με µια απίστευτη, σχεδόν παιδική «αφέλεια» διευκρινίζει η Κομισιόν, ότι οιλάµπες «οικονο- 
µίας» δεν είναι το µόνο προϊόν στο οποίο επιβάλλονται κανονισμοί εξοικονόμησης ενέργει- 
ας, αλλά ότι υπάρχουν περισσότερα από 30 προϊόντα όπως τηλεοράσεις, ηλεκτρικά µοτέρ, 
θερµοσίφωνες κ.λπ. 

Πράγματι αυτό είναι αλήθεια, αλλά µια αλήθεια που κρύβει πολλά. Επειδή υπάρχει ήδη στο 
εμπόριο το πλυντήριο που λειτουργεί χωρίς να χρειάζεται νερό, και χωρίς να απαιτείται η 
εισαγωγή απορρυπαντικών, γεγονός που προσφέρει τόσο µεγάλη εξοικονόµηση ενέργειας, 
ώστε θα αρκούσε αυτή µόνο η νομοθετική υποχρεωτική χρήση του, κάτι που δεν έχει γίνει, 
ούτεθα συμβεί, για να μειώσει ὁραστικότερα παντός άλλου µέτρου την κατανάλωση ενέργειας 
και τα αντίστοιχα θερµοκηπιακά αέρια. Περιέργως η Κομισιόν µε µια ανεξήγητη και απολύτως 
λαθεμένη, αλλά και επικίνδυνη τακτική δεν βάζει αυτό το είδος πλυντηρίου στα 30 προϊόντα 
που θα βοηθήσουν να σωθείτο περιβάλλον. 

Πέραν τούτης τής επικίνδυνης «αβλεψίας το κυριότερο, απαράδεκτο για τους καταναλωτές, 
γεγονός που παραμένει, είναι ότι δεν έχει καμία ή σχεδόν µηδενική επίδραση επίτων βασικών 
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παραμέτρων τής υγείας τού ανθρώπου, η αλλαγή ενός πλυντηρίου, έστω µε ένα ελαφρώς οικο- 
νοµικότερο, η αλλαγή ενός θερµοσίφωνα ήτηλεόρασης µε συσκευές μειωμένης δαπάνης ενέρ- 
γειας, όπως και η αλλαγή οποιουδήποτε άλλου προϊόντος εκ των 30 που επέλεξε η Κομισιόν. 
Δεν έχουν καµία επίδραση στην ανθρώπινη υγεία. Καμία! 


Τα ὠμά ψέματα τής Κομισιόν! 


Επανερχόµενος στο θέµα µας βλέπουμε την Κομισιόν µε περισσό θράσος και «αφέλεια» να µάς 
λέει ὀτι «ύστερα από προπαρασκευαστική εξονυχιστική διαδικασία βεβαιώθηκε ότι προστα- 
τεύονται πολύ καλά τα συμφέροντα των Ευρωπαίων πολιτών στη διαδικασία τής νομοθετικής 
(απαγορευτικής) επιβολής» στη χρήση των λαμπτήρων πυρακτώσεως. 

Φυσικά, τίποτα από αυτά δεν συμβαίνει. Η Κομισιόν δεν έλεγξε τον βασικότατο παράγοντα 
που είναι οι πιθανές επιδράσεις στην υγείατων ανθρώπων απότην εισαγωγή στην κατανάλωση 
των λαμπτήρων «οικονοµίας», ούτε ζήτησε να υπάρξει επανέλεγχος τής πληθώρας των τεχνι- 
κών αναφορών πουτις πλήρωσε µε τα λεφτά των Ευρωπαίων πολιτών, οι οποίες μελέτες, όπως 
θα δούμε, εμπεριέχουν κρίσιµες παραλείψεις στις αξιολογήσεις τους µε αποτέλεσµα τα σηµα- 
ντικότερα εξαγόµενα γιατους λαμπτήρες «οικονοµίας να µην έχουν σχέση µετην πραγµατικό- 
τητα, κάτι που ορισμένα ΜΜΕ έχουν επισημάνει επιρρίπτοντας ευθύνες στην Κομισιόν.” 

Επιπλέον αυτών ψεύδεται ασύστολα όταν δηλώνει µετον πλέον κατηγορηµατικό τρόπο ότι οι 
λάμπες «οικονοµίας» είναι απολύτως ασφαλείς και δεν δημιουργούν κανένα πρόβλημα υγείας 
στους καταναλωτές. Είναι αποκαλυπτικό ότι στην εἰδικά σελίδα στην οποία απαντά για θέµατα 
υγείας σχετιζόµενα µετιςλάμπες «οικονοµίας», διατηρεί χωρίς καμία αλλαγή τον λαθεµένοισχυ- 
ρισµό τής επιστηµονικής της επιτροπής ότι το πολύ θα πληγούν 250.000 άτοµα µε την αλλαγή 
φωτισμού,ὸ παραθέτοντας ταυτόχρονα σε άλλη ιστοσελίδα και τα μεταγενέστερα ευρήματα 
τού δεύτερου πορίσµατος στο οποίο, κιεδώ έχουµε ένα ακόµα σκάνδαλο, διατηρείτον λαθεµέ- 
νο ισχυρισμό για τα 250.000 άτοµα, αλλά µε µια παραπομπή που υπάρχει στο κάτω µέρος τής 
σελίδας αφήνει τον καταναλωτή να µάθε περισσότερα, όπου υπάρχουν οι αναφορές για τα πά- 
µπολλα προβλήµατα υγείας, γραμμένα σε δυσκόλως κατανοητή επιστημονική γλὠσσαθ όπου 
μεταξύ αρκετών λαθεμένων ισχυρισµών, αφήνει ανοιχτότον αριθµό εκείνων που θα έχουν προ- 
βλήματα υγείας µε διάφορες ασθένειες μεταξύ των οποίων βρίσκεται και ο καρκίνος! 

Άθλιος χειρισμός. Ναι άθλιος, 

Όσο για τον άτυχο και αδαή καταναλωτή, σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα τής Ε.Ε. κι αν πέσει θα 
παρα-πληροφορηθεί... 


Εάν η Κομισιόν ήθελε πράγματι να ελέγξειτις επιπτώσεις στην 
ανθρώπινη υγεία από τους λαμπτήρες «οικονοµίας»... 


Εάν η Κομισιόν επιθυμούσε πραγματικά να ελέγξει τις επιπτώσεις στην υγεία των Ευρωπαίων 
πολιτών µέσω των αλλαγών στις συνθήκες φωτισμού που επιβάλλει, θα έπρεπε να χρηµατοδο- 
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τήσειτη διεξαγωγή ελάχιστα δαπανηρών επιστημονικών εργαστηριακών ερευνών. Η ίδια η επι- 
τροπή που υφίσταται για να εξετάζει ανακύπτοντες κινδύνους, η 5(ΕΝΙΗΒ, τονίζει στην πρώτη 
ελλιπέστατη γραφειοκρατική έρευνα - αναφορά της τους κινδύνους υγείας που προκαλούν οι 
Σ.Λ.Φ. («οικονομικοῦ) σε ορισμένες οµάδες πολιτών. «..το φως δεν µπορείνα διαχωρισθείαπό τη 
ζωή στον πλανήτη Γη και συνεπώς επιδρά τόσο στους ανθρώπους όσο και στα άλλα ζώα». 

Η Κομισιόν λοιπόν γνώριζε έστω και από την άνω ατελή πρόταση ότι το φως «επιδρά τόσο 
στους ανθρώπους όσο και στα ζώα» και παρά ταύτα δεν φρόντισε να βεβαιωθεί ότι η επίδραση 
των λαμπτήρων «οικονοµίας» δεν θα είναι αρνητική, επειδή δεν έσπευσε να ζητήσειτη διεξαγω- 
γή συστηµατικών εργαστηριακών ελέγχων για το θέµα. 

Αυτό που έκανε ήταν να ζητήσει µια δεύτερη έρευνα, από την επιστημονική της επιτροπή, που 
θα έλεγχε αυτή τη φορά όλεςτις παρενέργειες στην υγεία. 

Προσέξτετο τραγελαφικό τού ζητήματος. Η πρώτη έρευνα ήταν ατελέστατη και σαφώς λαθε- 
µένη µε ευθύνη τής Κομισιόν.Το λαθεµένο αποτέλεσµα θεωρήθηκε ως πράσινο φωςγιαναπρο- 
χωρήσειη Κομισιόν στη θεσμοθέτηση τής οδηγίας µετην οποία υποχρέωσετο 2008τους λαούς 
τής Ευρώπης να χρησιμοποιούν στο εξής είτετο ήθελαν είτε όχιτις τοξικές λάμπες «οικονοµίας». 

Οι διαμαρτυρίες καταναλωτών από τις παρενέργειες στην υγεία τους ώθησαν την Κομισιόν να 
ζητήσει δεύτερη έρευνα επί όλων των ζητημάτων που επιδρούν στην υγεία. Το δεύτερο πόρι- 
σµα τής επιστημονικής επιτροπής αναφέρει σαφώς ότι οι λάµπες αυτές προκαλούν µια σειρά 
από παρενέργειες στην υγεία των ανθρώπων και αναφέρει μάλιστα ότι θα αυξηθούν τα κρού- 
σµατα καρκίνου σε χώρους όπου χρησιμοποιούνται περισσότερο, όπως γραφεία και σχολεία 

Ωστόσο η ζημιά έχει ήδη γίνει. Το πράσινο φως για τη νομοθετική οδηγία έχει δοθεί από το 
πρώτο σχεδόν αθωωτικό επιστημονικό πόρισμα, αν και σε αυτό προβλεπόταν ότι στον ευρωπα- 
ϊκό χώρο θα υπήρχαν παρενέργειες στην υγεία 250.000 ατόμων! 

Βλέπουμε εδώ - ανάγλυφα -την ουρανοµήκη προχειρότητα µετην οποία θεσπίζονται οδηγίες 
που αλλάζουν δραστικά τον τρόπο ζωήςτων πολιτών καιταυτόχρονατα ψεύδη τής Κομισιόν για 
το ζήτημα των λαμπτήρων «οικονοµίας». Επειδή τι άλλο από ψεύδος συνιστά ο ισχυρισμός ότι 
στη διάρκεια τής προκαταρκτικής φάσης των συζητήσεων εξετάστηκαν εκτενώς και τα ζητή- 
µατα υγείας; Αυτός οισχυρισµός συνιστά ένα προκλητικό και τεράστιο ψέμα, το οποίο καλύ- 
πτει την ουσία ότι η προώθηση των «οικονοµικών» δεν σχετίζεται µε ζητήματα ενεργειακής 
πολιτικής αλλά µε ένα παίγνιο συμφερόντων. 

Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι στην προκαταρκτική φάση των συζητήσεων συμμετείχαν εκ- 
πρόσωποι υπουργείων υγείας µόνο δύο ευρωπαϊκών κρατών και ότι από τους 741 συµμµετέχο- 
ντες στις συζητήσεις, οι οποίες ήταν αποκλειστικά τεχνικού χαρακτήρα, οι 269 ζήτησαν να µην 
αποκαλυφθεί η ταυτότητάτους, λες και συνεδρίαζαν µέλη τής Μαφίας εξετάζοντας τρόπους 
εξόντωσης αντιπάλων ή κάποιοι τής («ΙΑ που σχεδίαζαν µια άκρως απόρρητη επίθεση σε 
κρησφύγετο τροµοκρατών.Ὁ 

Επιπλέον, αυτών όταν σπανίωςτέθηκαν ζητήματα υγείας από συλλόγους πασχόντωντότεη ορ- 
γανώτρια εταιρεία τόνιζε ότι αυτά είναι ζητήµατα που δεν μπορούν να απαντηθούν επειδή 
πρέπει να διεξαχθούν οι κατάλληλες έρευνες, οι οποίες ουδέποτε διεξήχθησαν. 

Συµπαιγνία, ανοησία, αφέλεια, άγνοια, δράση των λόμπι καιάλλες καταστάσεις ενωµένεςσε µια 
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απίστευτα φασιστική και επικίνδυνη οδηγία που αναγκάζειτους λαούς τής Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στη χρήση τοξικών φώτων. 

Το ζήτηµα αυτό συνιστά κρίσιµη βλάβη και προφανώς θέτει ποινικές ή άλλες ευθύνες για την 
τότε ηγεσία τής Κομισιόν. Λογικά, κάθε φορά που η ηγεσία τής Ε.Ε. αποφασίζει να επέµβει σε 
συνθήκες που επηρεάζουν τις βασικές συνιστώσες τής ζωής των ανθρώπων, θα έπρεπε οπωσ- 
δήποτε να προχωρεί σε ατοδότηση εξονυχιστικών εργαστηριακών ερευνών ώστε νατεκ- 


μηριώνονται οι αλλαγές που επιβάλλει. 


70 ποντικάκια θα έδιναν “φως” στην “τυφλή” και άσχετη Κομισιόν και 
στους Ευρωπαίους πολίτες 


Στη συγκεκριμένη περίπτωση των λαμπτήρων «εξοικονόµησηο) μερικές δεκάδες ταπεινά πο- 


ντικάκια είναι ικανά να φωτίσουν το σκοτάδι τής άγνοιας των εγκεφάλων στην Κομισιόν, αλλά 
καιτής επιστημονικής επιτροπής της και να προφυλάξουντους λαούςτής Ευρώπης απότην επι- 


κείµενη µεγάλη βλάβη στην υγεία τους. Ακόμα και σήµερα ο χρόνος είναι υπεραρκετός για να 
διεξαχθείτο προτεινόμενο κατωτέρω εργαστηριακό πείραμα. 

«Τα 70 ποντικάκια και το «φως»τους» 

Εβδομήντα ποντικάκια χωρισμένα σε οµάδες των 10 θα μπορούσαν να λύσουν τον μέγα «Υρί- 
φο» που δε τόλμησε να θίξει η επιστηµονική επιτροπή τής Ε.Ε., αν και τον υπενθύμισε δειλά - 
δειλά µε το υπόµνηµά της προς την Κομισιόν, ούτε δυστυχώς οι επιστήµονες τής φωὠτοβιολο- 
γίας, που γνωρίζουν καλώς τα συµβαίνοντα και θα έπρεπε να σπεύσουν να ενημερώσουν την 
Κομισιόν. 

Τιθα μπορούσενα γίνει; 

Αυτή τη στιγµή στο εμπόριο κυκλοφορούν επτά βασικά είδη φωτός. 

Λαμπτήρες πυρακτώσεως. 

Λαμπτήρες αλογόνου παλαιάς τεχνολογίας. 

Λαμπτήρες αλογόνου νέας οικονοµικής τεχνολογίας. 

Λαμπτήρες φθορισμού σωληνωτοἰ, κυκλικοί και διαφόρων άλλων σχημάτων. 

Λαμπτήρες«εξοικονόµησης «ενέργειας (που είναι η διάδοχη κατάσταση των λαµμπτήρων Φφθο- 
ρισμού. Διαφέρουν στο μέγεθος - έχουν συμπυκνωθεί - γι αυτό και τη επίσηµη ονομασία τους 
είναι συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού (Σ.Λ.Φ'). 

Λαμπτήρες ΕΡ και 

Λαμπτήρες ατμών νατρίου (τοποθετούνται κυρίως στους δηµόσιους χώρους, πλατείες, πάρκα, 
οδού κ.λπ.) 

Φυσικά υπάρχουν στο εµπόριο πολλά άλλα είδη λαμπτήρων, αλλά µόνο τα ανωτέρω είναι εκεί- 
να που στέλνουν το φωςτους πάνω στους ανθρώπους κατάτο μεγαλύτερο ποσοστό. Γι αυτότο 
λόγο τα ταπεινά ποντικάκια θα μπορούσαν - μπορούν ακόµα και σήµερα - να µάς δώσουν την 
απάντηση γιατις επιδράσεις τού φωτός, το οποίο επιδρά καταλυτικά σε κάθε µορφή ζωής «τόσο 
σε ανθρώπους όσο και στα ζώα» όπως δήλωσε σαφώς και αορίστωςη επιστημονική επιτροπή τής 
ΕΕ 

Τα ποντικάκια θα πρέπει να έχουν συνθήκες διατροφής και περιβάλλοντος απαράλλαχτες. Η δι- 
αφορά θα βρίσκεται µόνο στο είδος φωτός που θα ακτινοβολούνται ας πούμε για ένα διάστηµα 
τριών µηνών. Μετά από αυτό η λεπτομερής εξέταση τής φυσιολογίας τους θα έδειχνε µε αδιά- 
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ψευστοτρόποτις επιδράσεις των διαφόρων τύπων λαμπτήρων φωτισμού στην υγείατους. 

Ένας από τους πρωτοπόρους στον τοµέα τής φωτοβιολογίας, ο Τζον Οτ, διεξήγαγε παραπλή- 
σιο πείραμα ακτινοβολώνταςποντικάκια µελάμπες φθορισμού ροζ απόχρωσης. Μετάτρεις µή- 
νες διαπίστωσε έκπληκτος ότι έπεφταν οι ουρές των ποντικών! 

Φυσικά δεν περνάει απότο μυαλό µου ότι οιτεχνοκράτες τής Κομισιόν γνώριζαν γιατο πείρα- 
μα αυτό, ούτε και ότιτο γνώριζεη επιστημονική επιτροπή τής Ε.Ε. καιγι αυτό τολόγοτο ζήτημα 
των πιθανών βλαβών στην υγεία από «οικονομικούο) θάφτηκε µε άνεση και βιαστικά κάτω από 
το τοξικό πράσινο χαλίτης. 

Ένα παρόμοιο πείραμα είναι απόλυτη ανάγκη να διεξαχθεί για να γνωρίζουν οι αδαείς κάτοι- 
κοιτων κρατών µελώντις πιθανές συνέπειες αυτού τού «οικονομικού» φωτισμού. Όλες οι άλλες 
δηλώσεις και διαβεβαιώσεις απὀ οπουδήποτε κι αν προέρχονται, δεν είναι παρά παραμύθια 
τής Χαλιμάς, όπως είναι παραμύθια τής Χαλιμάς και οι αµέτρητοι ισχυρισμοί περί εξοικονόµη- 
σης χρημάτων, που οι εξισώσεις τους διαφέρουν κατά πολύ μεταξύτους, χωρίς να λαμβάνονται 
υπόψη (ως συνήθως), οι επιπτώσεις στην υγεία και τα συνεπαγόµενα κόστη. 


Πολίτες γιατα σκουπίδια! 


Ωστόσο εάν όλα τα ανωτέρω αναδεικνύουν τον καιροσκοπισµό τής πολιτικής, τη διαφθορά, 
καιτην ουρανοµήκη άγνοια ή και αφέλεια των κυβερνώντων καιτων περιβαλλοντικών οργανά- 
σεων, προκλητικός στα όρια τού φασιστικού είναι ο εξοστρακισµός εκατοντάδων χιλιάδων 
Ευρωπαίων πολιτών, (πιθανότατα εκατομμυρίων), που ο οργανισµός τους δεν ανέχεται το 
φως των Σ.Λ.Φ. Ένα γεγονός που λογικά, θα έπρεπε να είχε ξεσηκώσειτους πάντες. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή µονότονα απαντά στις ερωτήσεις σκεπτόµενων (παραπάνω από το 
µέσο όρο) ευρωβουλευτών ότι δεν υφίστανται προβλήµατα υγείας παρά µόνο για 250.000 άτο- 
μα. Ακόμα κιαν δεχθούµε πως είναι έτσιτα πράγματα, αυτούςτους 250.000 πολίτεςτους έχουµε 
για τα σκουπίδια; 

Οιαπαντήσειςτής Ευρωπαϊκής Επιτροπής βασίζονταιστην πρώτη ατελή καιλανθασμένη έρευ- 
να επιστημόνων τής επιτροπής 5(ΕΝΙΗΒ, οι οποίοι αναφέρουν ότι προβλήµατα στην υγεία θα 
υπάρξουν το πολύ σε 250.000 πολίτες. Ωστόσο αυτάτα συμπεράσματα είναι άκρως µεροληπτι- 
κά και αμφισβητούνται. Ταυτόχρονα είναι µεροληπτική και άρα άκυρη η μεθοδολογία έρευνας 
εξαιτίας τού υλικού που χρησιμοποίησαν, συνιστώντας µέγα επιστημονικό παράδοξο, επειδή τα 
συμπεράσματα για τους «οικονομικούς βασίστηκαν στη µέθοδο τής τεθλασμένης. Εξήχθησαν 
δηλαδή από άλλο προϊόν.Τους παλαιότερους σωληνωτούς λαμπτήρες φθορισμού! 

Επιπλέον, µε βάση λάθος συμπεράσματα δόθηκετο πράσινο φωςγιανα γίνει εφαρµόσιµη στη 
ζωή µας µια άθλια οδηγία τής Κομισιόν και ταυτόχρονα αποσιωπήθηκε από την επιστημονική 
επιτροπή το µέγα ζήτημα των βλαβών στην υγεία από τη συχνότητα τού µπλε, τόσο µε την κα- 
ταστολή στην έκκριση µελατονίνης, όσο και µετις βλάβες στο βυθό των οφθαλμών. 

Βεβαίως, η επιστημονική επιτροπή δεν ρωτήθηκε από την Κομισιόν εάν οι «λάμπες οικονοµίας 
προκαλούν γενικότερα προβλήµατα και ποια είναι αυτά», αλλά της ζητήθηκε να ελέγξει µόνο 
ορισμένες καταγγελίες οργανώσεων. 3 Αν καιτυπικά τα συμπεράσματα τής επιστηµονικής επι- 
τροπής ακροβατούσαν στα όρια τού αποδεκτού, ουσιαστικά εμφάνιζαν τεράστιο έλλειμμα αξι- 
οπιστίας επειδή η ασφάλεια χρήσης των νέων λαμπτήρων, δεν ελέγχθηκε στο σύνολό της! 
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Αποκλειστικά υπεύθυνη γιατην κρίσιµη παράλειψη είναι η Κομισιόν, η οποία µε δεύγτερο αίτη- 
µά της για πληρέστερη έρευνα ανάγκασε την επιστημονική της επιτροπή το 2012 να αναιρέσει 
τον υποτιθέμενο αριθµό των 250.000 πολιτών και να αφήσει ανοιχτό το ζήτηµατων ατόµωνπου 
θα υποστούν συνέπειες από τα «οικολογικά» φώτα. 


Όταν ξαφνικά, η Κομισιόν ξύπνησε οι διαβεβαιώσεις της ότι οι λάµπες «εξοικονόμηση» δεν 
προκαλούν προβλήµατα υγείας έγιναν «πράσινο τοξικός καπνός. Δύο χρόνια µετά το αρχικό 
αίτημά της για έρευνα σχετικά µε την πιθανή δηµιουργία προβλημάτων υγείας από τους «οικο- 
νομικούς», µενέο αίτηµα το 2010 προςτην ίδια επιστημονική επιτροπή ζήτησε µια ακόµα αλλά 
γενικότερη έρευνα γιατις λάμπες «εξοικονόμησης». Πόσο τραγικό και ειρωνικό ακούγεται αυτό; 

Υπενθυμίζω ότι οι επιστήµονες τής 5(ΓΕΝΙΗΒ καθισµένοι στα γραφείατους διάβασαν απλά ορι- 
σµένες εργασίες και κατέληξαν διά τήςτεθλασμένης,(παραβλέποντας πάµπολλα δεδομένα), ότι 
σχεδόν όλα βαίνουν καλώς µετους «οικονομικούς». Χωρίς βεβαίως να έχουν στοιχεία γιατις ίδιε 
τις λάµπες «οικονοµίας αλλά βασιζόμενοι στις παλαιότερες εργασίες για τους σωληνωτούς λα- 

πτήρες φθορισμού. Κάπως σαν να λέμε ότι εξετάζουμε την ιατρική βιβλιογραφία γιατις ασπιρί- 
νες µε στόχο να βγάλουμε συμπεράσματα γιατα ντεπόν επειδή αυτά τα δύο προϊόντα μοιάζουν. 


Πραγματική ντροπή και απίστευτο! 


Με το νέο αίτηµα έρευνας αποκαλύφθηκε η υποκρισία τής Κομισιόν σε όλο της το μεγαλείο, 
επειδή οι εργασίες που (ξανά) έψαξαν τα «τυφλά» µέλη τής επιστημονικής επιτροπήςτ ια 


να βρουν π.χ. αν υπάρχουν κι άλλες παρενέργειες για το µπλε φάσμα, ήδη υπήρχαν διαθέσιµε 
όταν εξέδωσαν το απαράδεκτο από κάθε άποψη επιστημονικό πόρισµάτους, µετο οποίο έκρι- 
ναν ότι τα µόνα μειονεκτήματα των «οικονοµικών» είναι η υπεριώδης ακτινοβολία και το µπλε 


φάσματους,τα οποία στην έσχατη των περιπτώσεων θα προκαλούσαν προβλήµατα σε250.000 
άτομα! 

Το σκανδαλώδες ζήτηµα τής υπεριώδους ακτινοβολίας το εξετάζω σε ένα θέµα. Το κρίσιμο, 
επικίνδυνο για την υγεία µας (και κατάµαυρο λόγω τής συσκότισης που έχει επιβληθεί) ζήτηµα 
τού μπλε φάσματοςτο αναλύω σε δυο ξεχωριστά θέµατα παραθέτοντας πληθώρα επιστηµονι- 
κών εργασιών, που η επιστημονική επιτροπή τής Κομισιόν δεν «είδε» όταν εξέταζε το ίδιο ακρι- 
βώς ζήτημα πριν µερικά χρόνια. 

Άραγε κατανόησε το κενό τής έρευνας η Κομισιόν και ξυπνώντας, πλημμυρισµένη από κροκο- 
δείλια δάκρυα (και πιθανώς ανησυχία για τις παραλείψειςτης, που ίσως επιφέρουν καταγγελίες 
και αγωγές σε βάρος της) ζήτησε εκ νέου έρευνα και για το µπλε φάσμα, (πιθανώς καλύπτοντας 
ταυτόχρονα και την µεροληπτικότητα τής επιστηµονικής επιτροπής 5(ΕΝΙΗΒ); 

Δυστυχώς για την Κομισιόν και για την 5(ΕΝΙΗΒ δεν υπάρχουν παρά ελάχιστα καινούργια δε- 
δοµένα, που (και πάλι δυστυχώς γι αυτούς) δεν αναιρούν αλλά ενισχύουν τα προὐπάρχοντα εδώ 
και δεκαετίες(!) τα οποία παρουσιάζω σετρία ξεχωριστά θέµατα. 

Σημειώστε ότι το ερώτηµα τής Κομισιόν απαντήθηκε µε νέα συμπεράσματα τής 5(ΕΝΙΗΒ, τα 
οποία ήταν και αυτά δουλειά γραφείου αντί να προέρχονται από εργαστηριακή έρευνα, όπως θα 
έπρεπε να είναι, µετην επί τόπου παρατήρηση και καταγραφή των αντιδράσεων τρωκτικών σε 
ποικίλα είδη φωτός από λαμπτήρες φωτισμού. 

Το πόρισμα το είδαμε να έρχεται πολύ καθυστερημένα στο φως µετά από σηµαντική «επεξερ- 
γασία», στις αρχές τού 2012. Αυτή τη φορά η κάλυψη των προβλημάτων υγείας εκτων λαμπτή- 
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ρων «οικονοµίας είναι μεγαλύτερου εύρους σε σχέση µε το πρώτο πόρισμα και τα ευρήµατα 
βρομούν και βοούν. Ωστόσο κι εδώ υπάρχει ένα είδος συγκάλυψης, το οποίο αναλύω σε δύο 
θέµατα. 

Για την ιστορία θυµίζω πως όταν ο πρωτοπόρος τής φωτοβιολογίας Τζον Οτ έθεσε κάτω από 
λάμπες φθορισμού µεφωςροζ απόχρωσηςποντικάκια, αυτά έχασαν την ουρά τους ύστερα από 
τρεις µήνες!α3 

Η «τυφλότητα» τής επιστημονικής επιτροπής µε την παράβλεψη επιστημονικών δεδοµένων 
το 2008, προκάλεσε βλάβη στην υγεία εκατοντάδων εκατομμυρίων καταναλωτών και σήµερα 
είμαστε αναγκασμένοι να φωτιζόµαστε µε ένα άρρωστο φάσμα φωτός, εξαιρετικά επικίνδυνο 
για την υγεία, εκπεμπόµενο από τις λάμπες «οικονοµίας», οι οποίες διαθέτουν πλήρες ΟΠΛλΟ- 
στάσιο για να µας πλήττουν, κάτι που εµµέσως παραδέχεται και η επιστημονική επιτροπή τής 
Κομισιόν στο δεύτερο πόρισµά της. 

Βεβαίως η τεράστια ζημιά έγινε. Επειδή µε το πρώτο αντιεπιστηµονικό πόρισμα, αυτό το το- 
ξικό προϊόν φωτισμού βαφτίστηκε πράσινο και ασφαλές» γιατην υγεία των καταναλωτών, 
χωρίς να είναι. 


Η άγνοια τής αρμόδιας τεχνικής εταιρείας για ζητήµατα υγείας από το 
τεχνητό φως 


Δυστυχώς, η προσεκτική ανάγνωση αρκετών εκατοντάδων σελίδων από τεχνικά έγγραφα τής 
Κομισιόν πείθει ότιτο κονκλάβιο που διαχειρίζεται θέµατα ζωτικής σημασίας για τους πολίτες, 
µε το όνοµα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ή Κομισιόν, συνιστά κίνδυνο για την υγεία των Ευρωπαίων 
και οι υπεύθυνοι που το αποτελούν, θα πρέπει µε κάποιο τρόπο να λογοδοτήσουν. 

Ένα από τα κείµενα που αποκαλύπτει τού λόγου το αληθές είναι ένα παχύ βιβλίο 657 σελίδων 
όπου αναφέρονται οι συζητήσεις τής προπαρασκευαστικής φάσης. 

Προσέξτετην απάντηση που δόθηκε, όταν οργανώσεις πασχόντων ατόμων έθεταν τα επι- 
χειρήµατάτους, (µια φάση συζητήσεωντην οποία πληροφορήθηκαν ελάχιστα οι Ευρωπαίοι 
πολίτες), υποστηρίζοντας ότι οιλάμπες «οικονοµίας»τους δημιουργούν κοινωνικό εξοστρα- 
κισµό και προβλήµατα υγείας: 

«Αντιλαμβανόµαστε ότι η φωτοευαισθησία ίσως δημιουργεί περιορισμούς σε ορισμένα άτοµα εἰ- 
δικά στη συµµετοχήτους σε κοινωνικές εκδηλώσεις, σε σχολεία, δημόσια κτίρια κ.λπ. αλλά βρίσκεται 
εκτός των προδιαγραφών αυτής της εργασίας η εύρεση λύσεων για το σχετικό πρόβλημα», απαντά 
η εκπρόσωπος εταιρείας που διεύθυνε τη συζήτηση και είχε τη γενική τεχνική επιμέλεια και κα- 
τάρτιση προτάσεων προςτην Κομισιόν. 

Οι πάσχοντες επανέρχονται και αναφέρουν ότι µόνο στη Βρετανία οι φωτοευαίσθητοι ξεπερ- 
νούντις 300.000 και αυτό επιτάσσειτην παροχή χώρων σενοσοκοµεία, όταν αυτοί οι άνθρωποι 
θα χρειάζονται ιατρική βοήθεια, Χώρων όπου θα υπάρχουν µόνο λάμπες πυράκτωσης. (Το αί- 
τηµα υποστηρίχθηκε - τονίζουν - και από 90 Βρετανούς βουλευτές!). Η απάντηση από την εται- 

14 Απότο έξοχο ντοκιμαντέρ τού 1ομη Ο6 - «Εχρ]οπίηρ (με δροοίπι». 
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ρεία που είχε αναλάβει το ζήτημα ήταν η ίδια. 

Ὑποστηρίχθηκε στη συνέχεια ότι και οἱ φωτοευαίσθητοι έχουν δικαιώµατα που δεν πρέπει να 
καταπατούνται, θεμελιωμένα µε µια σειρά νόμων, που προστατεύουν άτοµα µε αναπηρίες ή δι- 
αφορές." Η απάντηση ήταν ίδια. «Αυτά τα ζητήματα δεν σχετίζονται µετην παρούσα έρευνα». 

Με νέα τοποθέτηση δηλώθηκε ότι ένας τεράστιος αριθµός πολιτών το 1535-2096 έχουν διάφορα 
προβλήµατα υγείας, ένα ποσοστό από αυτούς 5960, χρησιμοποιεί αναπηρικά καθίσματα µεταφο- 
ράς (υπολογίζονται σε 500.000), και βεβαίως δεν σκέφτεται ουδείς να τους αφαιρέσει το δικαί- 
ωμµα τής πρόσβασης όταν βρίσκονται εκτός των οικιών τους.Το ίδιο ζήτηµα προκύπτει γιατους 
φωτοευαίσθητους οι οποίο πρέπει να έχουν άνετη πρόσβαση, σε δηµόσιους χώρους. Η απάντη- 
ση ήταν ίδια. Απελθέτω απότην εταιρεία µας το ποτήριον τούτο... 

Με βάση την περιορισμένου εύρους συµµετοχή πολιτών, µετην απουσία ανεξάρτητων ειδικών 
σεζητήµατα υγείας, µμετακτικές συσκότισης, µετην αδιαφορία καιαπουσίατων αρμόδιων υπουρ- 
γώνΥγγείαςτων κρατών µελών, μετην πρώὠτηαντιδεοντολογικήεπιστημµονικήµελέτητής»(ΕΝΙΗΒ, 
µε βαθύ παρασκήνιο διαβουλεύσεων και χωρίς ανοικτή συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο, αλλά 
µόνο µε µια απόφαση των ευρωβουλευτών τής Επιτροπής Περιβάλλοντος τα µέλη τής οποίας 
βρίσκονταν σε βαθιά άγνοια, όπως αποδείχθηκε, οι πολίτες τής Ευρωπαϊκής Ένωσης υποχρεώ- 
νονται στο εξής να αγοράζουν προϊόν, που σαφέστατα είναι τοξικό, ρυπαρό και προκαλεί προ- 
βλήματα στην ανθρώπινη υγεία. 


Τα ψεύδη καιτα «πράσινο» κροκοδείλια δάκρυα στην Κομισιόν 


Ας έρθουµε στη συνέχεια στο κείµενο των αυτο-ερωτήσεων και αυτο-απαντήσεων που συνέτα- 
ξεη Κομισιόν για να δικαιολογήσειτην τερατώδη οδηγία απαγόρευσης χρήσηςτων λαμπτήρων 
πυράκτωσης. Η ερώτηση είναι!Ὁ εάν υπάρχουν επιστημονικά δεδοµένα στη βάση των οποίων 
αποφασίσθηκε η απαγόρευση των λαμπτήρων πυράκτωσης και εάν ελέγχθηκεη επίπτωσήτους 
στην υγεία των πολιτών. Η απάντηση που δίνεται είναι ότι υπήρξε εκτενής έρευνα στην οποία 
μεταξύ άλλων εξετάστηκε η επίδραση των λαμπτήρων «οικονοµίας» στους καταναλωτές, ενώ 
παράλληλα οργανώσεις καταναλωτών, περιβαλλοντικές οργανώσεις και άλλοι είκχαντο δικαίωµα 
να τοποθετηθούν. 

Στην πραγματικότητα όλα αυτά δεν είναι τίποτα άλλο παρά ὠµά ψέματα και ασύστολη πα- 
ραπληροφόρηση. Η πραγματικότητα είναι ότι συμμετείχαν ελάχιστες οργανώσεις, σχεδόν απο- 
κλειστικά από τη Βρετανία, που κατάφεραν (λόγω τής αγγλικής γλώσσας) να πληροφορηθούν 
τις παρασκηνιακές διαβουλεύσεις, ενώ εκατομμύρια πασχόντων πολιτών απότο σύνολοτήςςξΕ.Ε., 
έμειναν ανενηµέρωτοι. 

Απότη σκοπιά προστασίας τής υγείας το αποτέλεσµα των διαβουλεύσεων ήταν µια µεγάλη 
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18 Στ.Χ.Μ. Παραθέτω αυτούσια την αυτοερώτηση καιτην ψευδή αυτοαπάντηση τής Κομισιόν: 
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ς«ίαΚοΠο]άεις εοπςυ]ίεά} 

Βεΐογε ἴπε Ιεσί]αίίοη οπ ρΠαςίης οτί Ιποαπάεςεαπί Ὀα]Ός ν/ας ἀταξιοά, απ εχίεηςίνε {εοΠπίὶσα|-επν]τοππιεπία|-εεοποπιίς 5ίπάγ ΙοοΚκεά Ιπίο ἴπε ἁ[Τετεπί 
Ίαπρ (εοηπο]ορίες Ιπνο]νοαά, ἵπ οτάοτ {ο ἀείθιπιίπε {Πεῖγ Ιπιρτονεπιεπί ροίεπ/ίαἱ ας τεραγάς ίΠε οπν]τοππεπία| ἱππραςί ο Πσηίπς ονοτ {πε Π111 ΗΓε ογε]ε οἳ 
έπε Ρτοάμείς, ας ΥγεΙ] ας ίΠε ροίοπίῖα] Ἱπιραοί ο {ΠεῖΓ πδο οη ΟΠΣΙΠΊΟΙς απά οἩ {πο Ιαπρ Ἱπάμςίτγ. ΤΠε ςίιάγ ἶ5 αναἰ]αδίε ἔτοπι (πε νυεῦςίίε νυν εαρ411ΡΠΙ. 
ποί . δίαΚοΠο]άοτς, ΙΠο[ιάϊπς οοΠΡΙΠΙΕΓ ο’ραΠἰςαί1οῃς, 6τεεπ Ν(Ο5 απά ἱπάιςίτγ αδςοςεἰαίῖοης Παά {Πο ορροπίαπΙ({γ {ο εοπηπιεπί Ροίᾖ ἁηγῖπς {Πο ΡτεραταίοΓγ 
ςίιάγ απά οη {Πε εατ]γ π/οηκῖπς ἀοειπιεπίς οἳ {Πε Οοππιϊρεῖοη Ίπ {Πο Εεοάοςίδη Οοηςιίαίοῃ ΕοπΙπῃ. 
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πράσινη γελοία φούσκα, που προκάλεσε µια πομπώδη τρύπα σε τεχνικά νερά, µε χιλιάδες 
σελίδες γεµάτες µε δυσκολοκατανόητες για το κοινό ηλεκτροτεχνικές μπουρµπουλήθρες, 
που ενδιαφέρουν µόνο τους παραγωγούς. Χιλιάδες σελίδες (δαπάνησα βδομάδες για να τις 
διαβάσω) στις οποίες απουσιάζει δραματικά, οποιαδήποτε πρόνοια για τους πάσχοντες µε 
πληθώρα προβλημάτων υγείας σχετιζόµενων µετη χρήση «πράσινων» λαμπτήρων. 

Επιπλέον τούτων η απόδειξη ότι δεν υπήρξε καμία εκτενής έρευνα είναι η εντολή τής 
Κομισιόν για νέα έρευνα, στην οποία αναφέρθηκα προηγουμένως. 

Είναι σαφές ότι εάν πράγματι επιθυμούσε η Κομισιόν να πληροφορηθεί την επικινδυνότητα 
τού τεχνητού φωτός, δεν είχε παρά να απαιτήσει να διατεθούν από τα κράτη µέλη ελάχιστα 
κεφάλαια ζητώντας από επιστήμονες αντικειμενική εργαστηριακή έρευνα. Όπως π.χ. να φωτί- 
ζουν µε διαφορετικά είδη λαμπτήρων ποντικάκια για μερικούς µήνες. Έτσι θα διαπίστωνεαν ο 
τεχνητός φωτισμός και ποιο είδος από αυτόν προκαλεί ή όχι προβλήµατα στην υγεία τους για 
να κριθούν στη συνέχεια οι προεκτάσεις και εφαρμογές «οικονομικού» φωτισμού στην ανθρώ- 
πινη υγεία. 

Αντί αυτού η επιστημονική της επιτροπή βρήκε ορισμένες παλαιές (και περιορισμένες) εργα- 
σίες που αφορούσαν την τεχνολογία των παλαιάς τεχνολογίας σωληνωτών λαμπτήρων Φφθο- 
ρισμού και έκρινε µέσω αυτών, διά τής τεθλασμένης, ότι πιθανώς µπορεί να συμβούν βλάβες 
στην υγεία ορισμένων οµάδων ατόµων (250.000) µε τη χρήση τής νέας τεχνολογίας υδραργυρι- 
κού φθορισμού. 

Το απίστευτο που συνέβη είναι ότι µε ένα γενικότερο και καλύτερο πόρισµά της (αφού ήδη 
είχε δώσει στην Κομισιόν το πράσινο φως για να προωθήσει τα επικίνδυνα φώτα), αναίρεσε 
τους ισχυρισμούς της, δηλώνοντας ότι υπάρχει τεράστια έλλειψη εργασιών σε πλήθος τοµέ- 
ων, ενώ δήλωσε ότι η εκτεταμένη χρήση των νέων λαμπτήρων «οικονοµίας» που συμβαίνει 
κυρίως σε σχολεία και γραφεία θα αυξήσει τα κρούσματα καρκίνου, παραπληροφορώντας 
στην ουσία τους καταναλωτές καιτην Κομισιόν, επειδή εκτεταμένη χρήση «οικονοµικών» συµ- 
βαίνει πλέον παντού και όχι µόνο σε σχολεία και γραφεία. 


Κανένα ενδιαφέρον γιατην υγεία από τους Υπουργούς Υγείας! 
Για να κατανοήσουµετη γενικότερη κοροϊδία είναι ενδεικτικό το σοκαριστικό γεγονός που ζω- 
αφίζει ανάγλυφατο ενδιαφέρον των κρατών - µελών γιατην υγεία των πολιτών τους και αυτό 
ακριβώς το γνωρίζει η Κομισιόν. Δηλαδή, την απουσία εκπροσώπων των υπουργείων Υγεία 
από όλα τα κράτη - µέλη, εκτός της Βρετανίας, η οποία αν και παρούσα, είχε ανύπαρκτη συνει- 
σφορά στο ζήτηµατων δυσμενών επιδράσεων στην υγεία από «οικονομικούς». 

Αναφορικά µε τα επικίνδυνα ραδιοκύματα, τις ακτινοβολίες των αρµονικών και τα άλλα ηλε- 
κτροµαγνητικά πεδία, στα πολυσέλιδα συμπεράσματα των προπαρασκευαστικών συζητήσεων 
παρατίθενται απλοϊκά επιχειρήματα, όπως: «...Αυστριακοί προμηθευτές(!) έκαναν έλεγχο και δεν 
βρήκαν την ανάγκη να γίνουν αλλαγές», Πράγματι αλλόκοτο. Τον έλεγχο τής ποιότητας να τον κά- 
νουν αυτοί που θα πουλήσουν το προϊόν. Αλλού διαβάζουμε την προκλητικά αντιεπιστηµονική 
άποψη:...«οι ερευνητές - γενικά - έχουν βρει ότιτα ηλεκτρικά πεδία δεν προκαλούν προβλήµατα» 
όταν στην πραγματικότητα συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο! 
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Σχετικά µετο θέµατής εκπομπής υπεριώδους ακτινοβολίας από τους λαμπτήρες «οικονοµίας» 
αναφέρεται στο ίδιο προπαρασκευαστικό κείµενο (όπου κατά τη διάρκεια συζήτησης τού θέ- 
µατος δεν υπήρχε εκπρόσωπος τού υπουργείου Υγείας τής Ελλάδας. Αχ κύριε Αβραμόπουλε 
πόσο πολύ µας Φφροντίσατε..), ότι προκαλεί προβλήµατα σε περισσότερους από 500.000 
Ευρωπαίους(!) οι οποίοι πρέπει να χρησιμοποιούν λάμπες που δεν εκπέμπουν τέτοιες ακτινο- 
βολίες, δηλαδή πυράκτωσης. 

Παρατηρούμε εδώ µια επικίνδυνη αντίφαση σε βάρος τής υγείας των Ευρωπαίων καταναλω- 
τών. Η επιστημονική επιτροπή τής Ε.Ε. υποστηρίζει ότιτο πολύ 250.000 άτοµα θα πληγούν από 
την αλλαγή φωτισμού, βάζοντας στο πακέτο έρευνας µεγάλο σύνολο παθήσεων, στο οποίο πε- 
ριλαµβάνονται άτοµα µε προβλήµατα υγείας και απότις υπεριώδεις ακτινοβολίες καιτο (επικίν- 
δυνο) μπλε φάσμα φωτόςτους. Απότην άλλη πλευρά, διαφορετικό κείµενο, αυτό τής προπαρα- 
σκευαστικής φάσης των τεχνικών συζητήσεων, δηλώνεται ότι µόνο οι υπεριώδεις ακτινοβολίες 
δημιουργούν προβλήµατα υγείας σε πεντακόσιες χιλιάδες ανθρώπους, αριθµός βεβαίως, ο 
οποίος είναι υπερβολικά υποτιµηµένος. 

Επιπλέον, όπως αναφέρθηκεστις προηγούμενες σελίδες οι φωτοευαίσθητοιµόνο στηβρετανία 
ξεπερνούντις 300.000. Εάν αθροίσουµε αυτούςτους αριθμούς παραλείποντας πολλούς άλλους, 
αποκαλύπτεται για µια ακόµα φορά ότι ορισμένοι κάνουν τραγικά λάθη στις εκτιμήσεις τους ή 
λένε επικίνδυνα ψέματα.) 


Λάθη, άγνοια αλλά και τιµιότητα από πράσινη πολιτικό 


Αυτά που αποκαλύπτουν, πέρα από κάθε αμφιβολία, την άγνοια τού περιβαλλοντικού κινήµα- 
τος για τις επιπτώσεις στην υγεία από τους λαμπτήρες «οικονοµίας», είναι τα γεγονότα που ξε- 
τυλίχθηκαν στη διάρκεια των προαναφερόµενων προκαταρκτικών τεχνικών συζητήσεων, στις 
οποίες παραβρίσκονταν εκπρόσωποι τής ΝΕ, αλλά απουσίαζε εκκωφαντικά η αιθεηρεᾶςθ. 


Η (αγο/πε µας, πρώην ευρωβουλευτής των Βρετανών Πρασίνων στο 
Ευρωκοινοβούλιο. Φανατική υποστηρίκτρια (αρχικά) των «πράσινων» 
λαμπτήρων, άλλαξε γνώµη όταν πληροφορήθηκε από οµάδες πολιτών 
τα προβλήµατα υγείας που τους δημιουργούν! 
Ορισμένοι πολιτικοίέχουν, πράγματι, αγνές προθέσεις και διαθέτουν 
το θάρρος να αλλάζουν δραστικά απόψεις και να ομολογούν τα λάθη 
τους. 


Για την οικονομία τού χώρου αναφέρω περιληπτικά ότι αποκαλύφθηκε πως τέως Βρετανίδα 
ευρωβουλευτής, ενώ αρχικά υποστήριζε την εισαγωγή των λαμπτήρων «οικονοµίας», έκανε 
στροφή 180 μοιρών όταν πληροφορήθηκετα προβλήµατα υγείας που προκαλούν, δηλώνοντας 
ευθέως πως οι «εκτιμήσεις της ήταν λάθοο»!(2 

Πρόκειται για την κυρία (α{οΙἱΠε {µςᾶς, η οποία αν και ήταν φανατική{” υπέρμαχος των «οικο- 
νομικών», στη συνέχεια άλλαξε άποψη δηλώνοντας ευθαρσώς πως ήταν λάθοςτης η υποστήρι- 

2! Τοι 19: Ὠοπιορίϊο Ισηίπς - 2009/ΕΤΕ/Ε/06δ -Δείτε σελ. 290. 

22 Το 19: Βοπιεςίϊο Πσ]ίίπρ - 2009/ΕΤΕ/Κ/068 

23 Πιίρ:/ν’/νν.εραπο{απια.ΠΘΙ/ΡΠΡΒΒΖΘ/νΙεννίορῖο.ΡΗΡ2ΕΞ1Ι46χίΞ133580 
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ξη των λαμπτήρων «οικονοµίας». 

Μετά απὀ αυτή την αποκάλυψη αναγκάστηκαν οι εκπρόσωποι τής ΝΙΤΟ, τής εταιρεία που δι- 
εύθυνε τη συζήτηση, να απαντήσουν ότι συμφωνούν πως πρέπει να υπάρξουν εναλλακτικές 
τεχνολογίες λαµπτήρων που δεν θα εκπέµπουν υπεριώδεις και ενθάρρυναν την αναζήτηση 
κονδυλίων από ιατρικά ιδρύματα για περαιτέρω έρευνα... 

Φυσικά ουδέν παρόμοιο συνέβη, επειδή εάν συνέβαινε θα χαλούσε τη γυαλιστερή µόστρα 
των λαμπτήρων «οικονοµίας», που προωθούνται µετο ψευδές διαφημιστικό σλόγκαν ως πρά- 
σινοι για το περιβάλλον και ασφαλείς για την ανθρώπινη υγεία. 


Δήθεν δημοκρατικές) διαδικασίες πίσω από κλειστές πόρτες!.. 


Στο μεταξύ, δύο Γερμανοί ευρωβουλευτές έθεσαν θέµα δηµοκρατικότητας για τη διαδικασία 
απαγόρευσης των λαμπτήρων πυράκτωσης. Δήλωσαν ότι είναι αυτονόητο πως µια απόφαση 
που επηρεάζει τη ζωή όλων των πολιτών άµεσα και δραστικά δεν θα πρέπει να τίθεται προς 
έγκριση µόνο από την Επιτροπή Περιβάλλοντος τού Ευρωκοινοβουλίου, αλλά από το ίδιο το 
Ευρωκοινοβούλιο.Το απίστευτο γεγονός που συνέβη είναι, πώς όταν ετέθη η πρότασή τους για 
ψηφοφορία στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, το ένατρίτο (14 ευρωβουλευτές) έδειξαν να διατη- 
ρούν την αναγκαία δημοκρατική συνείδηση. Οι υπόλοιποι (44) έκριναν ότι αυτοί και µόνον αυ- 
τοί μπορούν να αποφασίσουν για το ζήτημα τεχνητός φωτισμός, στο όνοµα εκατοντάδων εκα- 
τομμυρίων πολιτών τής ΕΕ, παραμερίζοντας{) µε την ψήφο τους τη δημοκρατική διαδικασία 
συζήτησης και ελέγχου από το Ευρωκοινοβούλιο{») και έχοντας ταυτόχρονα (αυτό κι αν είναι 
ένα ακόµα απίστευτο γεγονός), πλήρη άγνοια τού ζητήµατος.ὁ 

Ενδεικτικό γεγονός τής γνώσης των «περιβαλλοντολόγων» ευρωβουλευτών, που αποφάσισαν 
«δημοκρατικά» για όλους µας, είναι όπως προανέφερα, η επικίνδυνη άγνοια τής πράσινης ευ- 

ρωβουλευτού κ. (αΓο[ίηθ | µςᾶς, η οποία 
ανέκρουσε πρύμµνα όταν πληροφορή- 
θηκε τις παρενέργειες στην υγεία των 

καταναλωτών από «οικονομικούς». 

Ωστόσο, πρώτη αυτή, από το 2007,πα- 
παγάλιζε φανατικά τα υποτιθέµενα πλε- 
ονεκτήµατα των λαμπτήρων «οικονοµί- 
ας»και σκόρπιζε αφειδώς συγχαρητήρια 
σεκυβερνήσεις καιτην Κομισιόν γιατην 
πρωτοβουλία απαγόρευσης των λα- 
µπτήρων πυράκτωσης..-’) Τουλάχιστον 
αυτή η Κυρία είχετη γενναιότητα να πα- 


ους - ραδεχθεί την άγνοια και το τραγικό λά- 
ΙιστοσεΛίοα ΓΓΕΣΣΕΗΓΟΡ. 


θοςτης. Οι άλλοι; 
1 «Τπε νά νοπά οἳ Ιοοῦγίδί»- Πίίρ://ΜΝΥ.ΡΤεςςεΙΤΟΡ.ΘΙ/επ/οοπίεηί/ χ ν ᾿ 
αγῆς]ο/»88931-ν/]]ά-ννοτ]ά-ΙοὈῦγιςίς Επανε ϱχοµενοι στο κρισιµο ζήτη μα 


γ/ΙαΠονίς 


Σατιρικό σκίτσο σχετικό µετη δράση των λόμπι από την 


24 ΠΠρ://νν/ν/ ουταςίῖν.εοπι/επ/εποίσγ-α[ΠεΙεπογ/ραΠΙαπιεηί-ρανες-ΨαΥγ- ν]άετ-εςο-άεςίση-ρτοάπεί-]Ι5ί/απς]ο-179566 

25 Παρ://σοΠαίΠ.οεπεχί.οοπἹ/6ΟΠΙΞ2/6ἱ 0199-9999234Φ/ΕΝΕΚΩΥ-ΕΕΕΙΟΙΕΝΟΥ-ΕΡ-ΟΟΜΜΙΤΤΕΕ-ΒΑΟΚΣ5 Πίπι 

26 Παρ://Ννν/ν/ ευταςίῖν.εοπι/επ/οποίαγ-οΓΠεΙεπεγ/πιερ-Ροες-άε[επςίνοα-ΙΙδΠί-Όι]0-Όαπ/αγίε]ε- 179200 

27. Πρ://ννν/ν/.εα{οΙπε[αςαςπιερ.οις.ιΚ/2007/03/12/041-οη-οἰά-{Γας5Πίοπεά-ΠδΠίδι]05-οοι]ά-δανε-Άπι-ίοππες-ο[-οο2-ΙΠ-ίπο-ςε/ 
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τής ψηφοφορίας, µαθαίνουμµε ότι οι διαφωνούντες 
Ευρωβουλευτές υπογράµµισαν µετά από τη διεξα- 
γωγήτης ότι «αντιτίθενται σε αποφάσειςπου έχουν 
µεγάλες προεκτάσεις, οι οποίες λαμβάνονται πίσω 
από κλειστές πόρτες» καιπρόσθεσαν ότι «η απαγό- 
ρευση ενός προϊόντος είναι Κάτι πολύ περισσότερο 
από µια τεχνική απόφαση και πως υφίστανται ανη- 
συχίες, ασχέτως εάν είναι επιστημονικές ή όχι, σχε- 
τικά µε την ποιότητα των µοντέρνων λαμπτήρων, 
τις επιπτώσεις στην υγεία, την πραγματική εξοιΙΚΟ- 
νόµηση που προσφέρουν, το Κόστος και τα στά- 
νταρτής απόδοσήςτους».ὃ 

Το γεγονός που αναδεικνύεται σήµερα είναι η 
Επιτροπή Περιβάλλοντος τού Ευρωκοινοβουλίου 
δεν γνώριζε τι έκανε, όταν αυταρχικά και ταυτό- 
χρονα αντιδηµοκρατικά υπερψήφιζε την απαγό- 
ρευση των λαμπτήρων πυράκτωσης και την προ- 
ώθηση προςτους έρµους καταναλωτέςτων Σ.Λ.Φ. 

Όπως φαίνεται από το μετέπειτα άθλιο ψήφισμα 
των Πράσινων) µε το οποίο επέκριναν τη δη- 
µοκρατική πρόταση των Γερμανών συναδέλφων 
τους, η γνώση τους ήταν γύρω στα μαύρα µεσάνυ- 
χτα. Πίστευαν, λες και είναι αφελή σχολειαρόπαιδα, 
ότιοι λάμπες «οικονοµίας» είναι απολύτως ασφαλείς για την υγεία των καταναλωτών (χωρίς να 
υπάρχει η παραμικρή εργασία που νατο βεβαιώνει) και µη ρυπαρές για το περιβάλλον, τολµώ- 
νταςνα κατηγορήσουντους συναδέλφουςτουςοι οποίοι έθεσαν θέµα δηµοκρατικότητας, επει- 
δή έλεγαν (οι διαφωνούντες) ότι η προσπάθεια τής Κομισιόν να θέσει εκτός χρήσης τις λάµπες 
πυράκτωσης είναι παράνομη και πως µια τέτοια απόφαση, που αφορά τη ζωήτων Ευρωπαίων 
Πολιτών, πρέπει να περάσει από το χώρο τής δημοκρατικής διαδικασίας συζήτησης και ελέγ- 
χου, που δεν είναι άλλος από το Ευρωκοινοβούλιο! 

Το γράφω για πολλοστή φορά µετην ελπίδα να το κατανοήσουν επιτέλους όσοι έχουν εξου- 
σία στις ζωές καιτην υγεία των καταναλωτών. Το ζήτημα τεχνητός φωτισμός δεν είναι ένα απλό 
ενεργειακό ζήτημα όπως πιστεύουν αφελώς οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και πάμπολλοι άλ- 
λοι. Η ίδια η Κομισιόν αποδέχεται ξεκάθαρα ότι το ζήτηµα τεχνητός φωτισμός είναι εξαι- 
ρετικά σοβαρό ζήτημα. Στις αυτο-ερωτήσεις και αυτο-απαντήσεις της, που έδωσε στη δηµο- 
σιότητα για να δικαιολογήσει την πρωτοφανή της απόφαση, εκτιµά ότι η αλλαγή φωτισμού 
επεμβαίνει δραστικά και άµεσα στη ζωή των Ευρωπαίων!όὈ 


Μια ακόµα τραγική απόδειξη τής ουρανοµήκους άγνοιας όχι µόνο των Πράσινων ευρωβου- 


28 Παρ://σοΠαίΠ.οεπεχί.οοπἹ/6ΟΠΙΞ2/6ἱ 0199-9999234Φ/ΕΝΕΚΩΥ-ΕΕΕΙΟΙΕΝΟΥ-ΕΡ-ΟΟΜΜΙΤΤΕΕ-ΒΑΟΚΣ5 Πίπι 
29 Παρ://Ννν/ν/.στεοης-ε{α.ΟΙΡ/6πις/ρτεςςγε]θᾶςες/άοΚ/271/271062.Π6πί Ὀι]ος(Ώεπ Πίπι 


30 ΠΗρ://ευτορα.ει/ταρίά/ρτος»ΕεἰεαςεδΑείΙοπ.ἀο2ΠΕΓΟΙΟΠΕΦΞΜΕΜΟ/ΟΟ/113 - Η ερώτηση που θέτει η Κομισιόν στον εαυτό της είναι: '"Ἠον/ 
οοππε {11ο ὈμτοσιιοΓαί5 ΟΓ ιο ἘπορεαΠ Οοπιπιἰρείοη ἆἴα 5μάάαπ]γ ἰαΚίπο α ἀεοῖδίοι ἴμαί α[[οσίς 5ο πιυσῇ {Πο Η[ε ο[ ονετγ Ἐμτοροσῃ οἱ Ιζεπὃ" Οι απαντή- 
σεις που δίνονται στη συνέχεια αποτελούν γελοία δικολαβικά τερτίπια. 
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λευτών, αλλά τόσο τής ίδιας τής επιστημονικής της επιτροπής τής ΕΕ, η οποία έκρινε ως σχεδόν 
ασφαλείς τους «οικονομικούς», ήταν η εντολή που έδωσε η ΕΕ προς την επιστημονική της επι- 
τροπή για νέα έρευνα σχετικά µε τους «οικονομικούς», η οποία ήταν µια ακόµα επιστημονική 
τρύπα στο νερό, δεδομένου ότι υφίσταται έλλειψη γνώσεων για πάµπολλα δεδομένα. 


Λομπίστες πιέζουν για να περάσουν οι απόψειςτους! 


Μέσα σε όλα αυτά είναι πασίγνωστο ότι λειτουργεί η «καμαρίλα» των «αυλικών» τής αµερικα- 
νικής και ευρωπαϊκής διαπλοκής, οι οποίοι χρησιμοποιούν κατά κόρον τις «περιστρεφόµενες 
πόρτες», δηλαδή τη µεταπήδηση από ιδιωτικές εταιρείες σε δηµόσιους οργανισμούς ή αλλιώς 
από εκείπου τους ἐχειτοποθετήσει σε κορυφαίες θέσεις η Ε.Ε., μεταπηδούν σε παχυλά αµειβό- 


Εως ΗΕ ὃν νὰ, 1 ῃ 


ϱΕΔΕΙΕΗ σα, 


ᾳ δν ζω σρ. κ. 
κα σετ 
σα ο τεστ 


ΕΤΕ μας εδ 


ΤΗΓ: ΞΠΕΜΕ ΜΑΝ τε ΕΕΒΒΙΕΣΕΗΠ 


ο ο πα Επ ι 
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µενες θέσεις στον ιδιωτικό τοµέα και το αντίστροφο, τόσο στα αμερικανικά όσο και στα ευρω- 
παϊκά «κρατίδια», όπως για παράδειγµα έκανε ο επί δεκαετία πρὀεδροςτής Ευρωπαϊκής Επιτρο- 
πής Ζοζέ Μπαρόζο, ο οποίος µόλις αποχώρησε από την Κομισιόν βρήκε αµέσως ούτε µία, ούτε 
δύο, αλλά είκοσι δύο δουλειές, όπως βρήκαν και άλλοι πέντε από τους δεκατρείς επιτρόπους 
και επιτρόπισσέςτου, που υπηρέτησαν την Κομισιόν σε θέσεις κλειδιά, όπως ο τότε επίτροπος 
ανταγωνισμού, Χοακίν Αλμούνια, η τότε επίτροπος Δικαιοσύνης Βίβιαν Ρέντιγκ, ενώ ο Εσθονός 
Σίιµ Καλάς έγινε σύμβουλος στον όμιλο πληροφορικής ΝοΓία[|, καιο πρώην επίτροπος Εμπορίου 
Κάρελ Ντε Γκουχτ βρήκε θέση στην τηλεπικοινωνιακή εταιρεία Ρ{οχἰπιµς και ταυτόχρονα βρήκε 
και µερικές ακόµα συμπληρωματικές θέσεις για να κλείνει το χρόνο του και να γεμίζει το πορ- 
τοφόλιτου». 

Από τους επτά διαπιστευµένους λομπίστες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2019, οιτέσσερις 
προέρχονται από άτοµα που κατείχαν προηγουμένως κορυφαίες θέσεις στην Ε.Ε, ενώ το 999060 
των αιτηµάτων από κορυφαίους γραφειοκράτες τής Ε.Ε., που ζήτησαν την άδεια να εργαστούν 
στον ιδιωτικό τοµέα, έγιναν αποδεκτά από την Ε.Ε. χωρίς ουσιαστικό έλεγχο, σχεδόν µε τυφλά 
μάτια 

Για παράδειγµα η Φιλανδή Αι/αὰ 5αἱἱ4 έχοντας µάθει όλα τα κόλπα εργαζόμενη δίπλα σε κορυ- 
φαίους αξιωματούχους τής Ε.Ε. τρεις µήνες µετά την αποχώρησή της πήρε την άδεια από την 
Ε.Ε. και προσλήφθηκε από το ΕαςΘΡοΟΟΚ, ὡς Διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων, ενώ σύµφωνα µε 
τον εσωτερικό κανονισμό, υπάλληλοι τής Ε.Ε. που αποχωρούν δεν μπορούν να εργασθούν σε 
τοµείς παραπλήσιους των αρμοδιοτήτων τους για δυο χρόνια, και ενώ το ΓαςθΟοοκΚκ κατονοµά- 
στηκε ως «ψηφιακός γκάνγκστερ»΄’ από το Βρετανικό Κοινοβούλιο, ύστερα από σχετική έρευνα. 

Ταυτόχρονα ο σημερινός Γάλλος επίροποτΤιερί Μπρετόν, ο οποίος είναι αρμόδιος γιατην εσω- 
τερική αγορά και μεταξύ άλλων για την ψηφιακή Ευρώπη, εργαζόταν στην εταιρεία Αἴος, που 
προωθούσε καιπροωθείτη 5ᾳ έχονταςλάβει εκατοντάδες εκατομμύρια από την Ε.Ε. γι΄ αυτή τη 
δουλειά και σήµερα ο Επίτροπος Μπρετόν ρυθμίζει και ελέγχει ζητήµατα τής 54. 

Η Αἰοςέλαβεθ7 εκατομμύριαευρώ απότο20Ί4καιμόνο απότοερευνητικόταμείο ΗοΓΙζοη2020. 
Οι δύο βασικοί τοµείς που χρηματοδοτούνται είναι έργα µεγάλης τεχνολογίας (π.χ. 56, µαζικά 
δεδοµένα) και ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και των 
ελέγχων στα σύνορα. 

Το 2018, αυτή η πολυεθνική έλαβε χρηματοδότηση ύψους περίπου 107 εκατομμυρίων ευρώ 
από την Επιτροπή της Ε.Ε. Αυτά τα συμβόλαια καλύπτουν έργα σε δίκτυα 56, τεχνητή νοημοσύ- 
νη, ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, µαζικά δεδοµένα, υπολογιστές υψηλής απόδοσης και οικο- 
νομική ασφάλεια. 

Ως Διευθύνων Σύμβουλοςτης Αἴος, οίδιος ο Β{δ6ίοη ήταν συχνά στην πρώτη γραμμή τού λόμπι 
επηρεασμούτων αποφάσεωντήςξ.Ε.Συναντήθηκε δύο φορές µετον πρώην Πρόεδρο Γιουνκέρ 
για να υποστηρίξειτις θέσεις τής Αἴος - µια συνάντηση που θεωρείται ότι ήταν εξόχως προνο- 
µιακή, καθώς ο Πρόεδρος Γιουνκέρ πραγματοποίησε μικρό αριθµό συναντήσεων σε ολόκληρη 
τη θητεία του. Τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιεί ο Μπρετόν αποκαλύπτουν επί- 
σης ότι συναντήθηκε µετον τότε Αντιπρόεδρο τής Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς Απαάτις Απαὶρ και 
την Επίτροπο μεταξύ 2017-2019 Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας Μαρίγια Γκαμπριέλ. 

Η Γκάμπριελ δεν ήταν το µόνο πρόσωπο που άσκησε πιέσεις ο Μπρετόν, ο οποίος θα γινόταν 
πλέον συνάδελφόςτης στονέοτης ρόλο µετάτο 2019.Τα γαλλικά µέσα ενημέρωσης ανέφεραν 
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ὀτιγνώριζε καιτην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν απότην εποχή όπου αυτή ήταν υπουργός Άμυνας 
της Γερμανίας και υποψήφια πρόεδροςτής Ε.Ε. 

Στο μεταξύ, ο τέως ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων κ. Μιχάλης Τρεµόπουλος απο- 
τελεί µέχρι σήµερα (2016) τον μοναδικό Ἐλληνα πολιτικό, που τόλμησε να δηλώσει ανοιχτά πως 
δέχτηκεπιέσεις από λομπίστες, αναφέροντας µάλιστα ότιτα συμφέροντα που του άσκησαν πιέ- 
σεις «έχουν και ονοματεπώνυμο». 

Οκ.Τρεµόπουλος στη διάρκεια αποχαιρετιστήριας ομιλίας του στο νομαρχιακό συμβούλιο τού 
νομού Θεσσαλονίκης αποκάλυψε το 2009, πως, ως εισηγητής στο θέµα τής φαρμακο-επαγρύ- 
πνησης στο Ευρωκοινοβούλιο, γνώριζε ότι «14.000 λομπίστες προσπαθούν να περάσουν τις από- 
Ψειςτους, τα συμφέροντάτουςκαιτιςγραμµέςτους στους ευρωβουλευτές. Όταν είσαιλοιπόν εισηγη- 
τής σε ένα τέτοιο θέµα, σε επισκέπτεται η ίδια η Ευρωπαϊκή Φαρμακοβιομηχανίαντόνισε.5) 

Πολύ καλά ταλέτεκ. Τρεµόπουλε... 

Θα είχατε αντίρρηση εάν πρότεινατην ιδέα ὀτιίσως παρόμοιες πιέσεις ή ας πούμε... συστηµατι- 
κή πλύση εγκεφάλου, ασκήθηκε στουςτότε άσχετους πρώην συναδέλφους σας ευρωβουλευτές 
στην Επιτροπή Περιβάλλοντος από ορισμένες πολυεθνικές φωτισμού; Και ότι εσείς αγνοούσατε 
τραγικά το ζήτημα φωτισμός και υγεία, κάτιπου όπως έδειξαν οι µέχρι σήμερατοποθετήσεις σας 
συνεχίζετε να αγνοείτε; 


Το απίστευτο παρασκήνιο στην Ε.Ε. 


Βεβαίως το ζήτημα δεν σταματά εδώ επειδή χρήζει να δοθούν απαντήσεις σε µια σειρά άλλες 
περίεργες καταστάσεις: 


1. Παραμένει ζήτηµα προς διερεύνηση η απουσία εκτενούς πληροφόρησης τής συντριπτικής 
πλειοψηφίας των Ευρωπαίων πολιτών σχετικά µε τα διαδραματιζόµενα στις κλειστές αίθουσες 
τής Κομισιόν, αναφορικά µετους λαμπτήρες «οικονοµίας». 

2. Παραμένει ζήτηµα προς διερεύνηση το γεγονός τής παροχής ισοδύναµης ψήφου52 µετα 
µέλη τής Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κάποιων άγνωστων και ανώνυμων «ειδικών» που µαζί µε τα 
πανίσχυρα µέλη τής Κομισιόν αποφάσισαν δικτατορικά για το είδος φωτός που θα έχουν οι 
Ευρωπαίοι κάθε στιγµή τής καθηµερινήςτους ζωής. 


3. Παραμένει ζήτημα προς διερεύνηση το γεγονός ότι επετράπη από την Κομισιόν η διατήρηση 
µιας περίεργης ανωνυμίας και η µη αποκάλυψη τής ταυτότητας πολλών συμμετεχόντων κατάτις 
προπαρασκευαστικές συζητήσεις σχετικά µε τεχνικά και ελάχιστα άλλα µη τεχνικά θέµατα σχε- 
τικά µετους λαμπτήρες «οικονοµίας.Ὀ 

Συγκεκριµένα, δόθηκετο δικαίωμα σε µεγάλο αριθµό εκτων συμμετεχόντων να είναι ανώ- 


νυµοι. Συμμετείχαν στην προπαρασκευαστική τεχνική συζήτηση 74Ί οργανισμοί ή άτοµα εκ 
32 Το αντίο καιτο καλημέρα...- "ΤΑ ΕΝ ΟΙΚΩΕΝ ΔΗΜΟ". Φύλλο 80 - Δεκέμβριος 2009, σελ.Ι2. 


33 Πιρ:/επτορα.οι/ταριά/ρτεςςβεἰεαςεςΑοίίοπ.ἀο2ΤΕΓΕΓΕΠΟΕΦΞΜΕΙΜΟ/ΟΘ/113 - Δείτε κάτω από τον υπότιτλο: [.9. ΤΠε γοριαίίοῃ ἵν σαΐα {ο δε 
ἰπιρ[οπιοηίίηᾳ {πε Εοοάσσίρῃ Γἱγοσιίνε (2005/32/Ε 0Ο). γ]ιαί ἡς Πα! αἰγοσ[ίνο αβοιι; 

34 Πρ://ννν/ν/.σοοβΙε.οοπΙ/ΙΠ1ςαξίότςοιοεξνερὄεάΞξΙ1δνεάξθςΒΥΟΒΙΑΑάιΠΞΠΙρσΟ3ΑΦΟ2ΕΟ2ΕΝΝν.νΙίο.Ρεὔο2ΕΝΤΤΟΟΟ2ΕΟΡρεπΝΝοΡοσππεπί. 
αδρχοζ»Εψονι(οριιἀζο3Ρ153606Εδ-Β5(ς2-4491-Β655-Ε2ΒΡ2ΑΘΑΕόΙ δδτε(ξΙζαξΙιοισο201903ΑΖ020ΏοπιεςΠςζο20ΗσΠΗΠρΟ020-0020200ΘΟΟ2ΕΕΤΕ 
σο2ΕΚΟό6δΧΕΙΞΧ διΤΥΚΡΡΙΣΟ4συπρΟΙΟΟΝΚΙςΖΞΑΕΟΙΟΝΕΙΩΕΙ δΒΜΝΕΣΡΚΟπΙΟδΤρΠΙΣΟΙΟνΝ Πνδςδισ2ΞΝΥΝΡΓΙ6Χχα[ΠρεΖεΝ-Ὀ,ΑΝΑ 

Σ.τ.Χ.Μ. Ο τίτλος τής σχετικής εργασίας είναι: Τιοί 19: Ὠοπιεςίϊς Πσμίπς - 2009/ΕΤΕ/Ε/068. Στη σελίδα 9 αναφέρονται χαρακτηριστικά τα 
εξής: "Έτοπι {με 741 ρείςοης (Παί ατε τεσὶςίετεά. 269 ρεςοης αχρτεξςεά {Πεί ψγὶςῃ ποί {ο ὓε ἀἱςρίαγεά οµ {πε ρυβ|{ς Ιςί οἳ φίαΚε[ιο]άετς" (11!) Ἡ υπογράμ- 
µιση χαιτα τρία θαυμαστικά είναι δικά µου και συνιστούν (αναπάντητο) ερώτηµα προς τα εναπομείναντα δημοκρατικά στελέχη των κυβερ- 
νήσεων τής ΕΕ. τῆς Περιβαλλοντικής Επιτροπής τού Ευρωκοινοβουλίου, των πολιτικών κομμάτων και των περιβαλλοντικών οργανώσεων. 
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των οποίων οι 269 δεν είχαν όνοµα! Είναι τραγικό και ανατριχιαστικό συνάµα να συζητείται 
ένα ζήτημα κοινού ενδιαφέροντος, αυτό τού φωτισμού, που αφορά στην κυριολεξία όλοτον 
πληθυσμµότήςςΕ.Ε.καινα υπάρχουν άτοµα και οργανισμοί, που εκφράζονταςτην ἀποψήτους 
και διαμορφώνοντας συμπεράσματα να διατηρούν ταυτόχρονατο δικαίὠµα που τους παρα- 
χωρήθηκε (γιατί άραγε) από τους εγκεφάλους τής Κομισιόν, να µένουν αόρατοι και άγνω- 
στοι στο παρασκήνιο. 

4. Παραμένει ζήτημα προς διερεύνηση ο λόγος απουσίας κατά την προπαρασκευαστική φάση 
των συζητήσεων των υπουργών Υγείας των κρατών µελών εκτός τής Βρετανίας, η οποία αν και 
παρούσα είχε μηδενική συµµετοχή σε θέµατα που αφορούσαν την υγεία των πολιτών τής ΕΕ. 


5. Παραμένει ζήτημα προς διερεύνηση η απουσία τής «Ι{66ηρα8αςθ στις προπαρασκευαστικές 
συζητήσεις, η οποία ήταν πανταχού παρούσα σε κάθε διαφημιστική καμπάνια και διεξήγε το 
πλέον επιτυχές λόμπι υπέρ των λαμπτήρων «εξοικονόμησης», όπως βάφτισε εμπνευσμένα τα 
τοξικά «παιδάκια» των σωληνωτών λαμπτήρων φθορισμού, δηλαδή τους συμπαγείς λαμπτήρες 
φθορισμού ή Σ.Λ.Φ.. 


6. Παραμένει ζήτημα προς διερεύνηση η περίεργη «διανοητική» ανεπάρκεια τής Κομισιόν. Θα 
μπορούσε να ζητήσει από τα κράτη µέλη όπως διεξάγουν ανεξάρτητες εργαστηριακές έρευνες 
χρησιμοποιώντας π.χ. τρωκτικά, που θα τα τάιζαν και θα τα πότιζαν µε ίδιο τρόπο, αλλά θα τα 
φωτοβολούσαν µε διαφορετικά τεχνητά φώτα για να διαπιστωθεί σεβάθος χρόνου η πραγµατι- 
κότητα πίσω από το εξαιρετικής κρισιµότητας ζήτημα για την υγεία, όπως είναι ο τεχνητός φω- 
τισµός. Η υποκρισία τού ζητήματος ζωγραφίζεται σαφώς από το ενδιαφέρον της για την ευη- 
µερία, αλλά καιτην καλύτερη θανάτωση των ζώων! Για το πρώτο πρότζεκτ (ευημερία) θα δώσει 
βραβείο 1.000.000 και για το δεύτερο 150.000 ευρώ." Αν και είναι πασίγνωστο ότι τα τεχνητά 
φώτα προκαλούν µεγάλα προβλήµατα υγείας η Κομισιόν δεν δίνει κανένα χρηματικό βραβείο γι’ 
αυτό το θέµαπου αφορά άµεσατην υγείατων Ευρωπαίων πολιτών λες και πρόκειται για ανθρώ- 
πους µεταλλαγμένους σε ακρίδες. Απλώς αρκέστηκε το 2007 να ζητήσει µια ελλιπέστατη γρα- 
φειοκρατική έρευνα και γνωμάτευση από επιτροπή λίγων ειδικών, οι οποίοι, επειδή δεν βρήκαν 
εργασίες για την ασφάλεια των λαµμπτήρων «οικονοµίας», υπέθεσαν, ναι υπέθεσαν/(!) βασιζόµε- 
νοισε παλαιότερες ανεπαρκείς, και ορισμένες φορές λανθασμένες εργασίες, πως µόνο η υπερι- 
ώδης ακτινοβολία καιτο μπλε φάσματων νέων λαμπτήρων «εξοικονόμηση» δημιουργούν προ- 
βλήματα υγείας, σε άτοµα που πάσχουν από δύο σπάνιες ασθένειες. Ὑπολόγισαν µε βάση αυτή 
τη λαθεµένη «επιστημονική» βάση ότι οι πληττόµενοι δεν θα είναι πάνω από 250.000 πολίτες 
για να έρθειτο πλήρωμα κάποιου χρόνου και να αναιρέσουν ταλεγόμενάτους, δηλώνοντας στο 
δεύτερο πόρισµάτους, ότιτα άτοµα που θα πληγούν θα είναι πολύ περισσότερα[Ώό 


Απίστευτες αθλιότητες... 


35 Πάρ://ες.επτορα.ο/ἀσς/πεα]ίῃ ο«οπςπιεΓ/άγπα/εΠεν/ς/πάεχ.οξπι 

36 Πάρ://6ς .ειτορα.ο/ΠπεαΙ/ςεϊεπίΠο οοπιπιίθες/επιεΓσἰπσ/άοος/ςοεηίητ ο 035.ράΕ - (Σ.τ.Χ.Μ. Δείτε στο ανωτέρω, απλά χαι µόνο την 
"Περίληψη" στην αρχή τού κειµένου. η οποία καλύπτει κάτι λιγότερο από 1.5 σελίδα. για να αντιληφθείτε το εύρος των βλαβών στην αν- 
θρώπινη υγεία, παρά το γεγονός ότι πιθανώς υφίσταται προσπάθεια υποβάθμµισης τού ζητήματος. Δείγμα τής υποβάθµισης ίσως συνιστά το 
γεγονός τής "εξαφάνισης" σημαντικών επισηµάνσεων, οι οποίες υπήρχαν στο προκαταρκτικό πόρισμα τού Μαρτίου 2012. όπου διαφαινόταν 
(και πάλι εν μέρει) το μέγα εύρος βλαβών στην υγεία. Παραθέτω κατωτέρω την ιστοσελίδα όπου βρίσκεται η αρχική "Περίληψη" δύο σελίδων 
τού προκαταρκτικού πορίσµατος τού Ιουλίου 2011). 

Πίίρ:/ες.ειτορα.ει/ΠοαΙ(Π/ςεἰεπίϊῃο οοπιπίΘες/επιοΓσὶπρ/ἀοος/5εεπΙἩτ ο 033 .ράΓ 
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7. Παραμένει ζήτημα προς διερεύνηση η αφύπνιση τής Κομισιόν τον Μάιο τού 2010, 53 δηλαδή 
τρία χρόνια µετά το πρώτο αίτημά της το 2007. Ζητώντας µια ακόµα γραφειοκρατική διερεύνη- 
ση προβλημάτων υγείας σε καταναλωτές που προκαλούν οι «οικονομικές». 

8. Τέλος, παραμένει ζήτημα προς διερεύνηση γιατί επετράπη ή οργανώθηκε από την Κομισιόν 
µε αυτό τον σκανδαλωδώς ελλιπέστατο τρόπο η δοµή των συζητήσεων τής προκαταρκτικής 
φάσης, όπου αγνοήθηκαν παντελώς και κατά ύποπτο τρόπο κρίσιµα ζητήματα υγείας των κατα- 
ναλωτών. Είναι χαρακτηριστικό ότι συμμετείχαν οργανισμοί και άτοµα κυρίως µε εµπορικά συµ- 
φέροντα, ακόµα και από την Κίνα. Από την Ελλάδα (για παράδειγµα) συμμετείχε κάποιος εκπρό- 
σωπος φωτιστικών ειδών/(!) 


Ωστόσο,η Κομισιόν, εξαπατώντας ὠμάτους Ευρωπαίους πολίτες, δηλώνει µετις αυτο-ερω- 


τήσεις και αυτο-απαντήσεις της (και µε απίστευτο θράσος), λες και απευθύνεται σε αρουραί- 
ους, ότι υπήρξε ενηµέρωση των καταναλωτών και εξονυχιστική συζήτηση γιατην ασφάλεια 
χρήσης των Σ.Λ.Φ.Ι58 


Έχουμε «πράσινο» φασισμό στην Κομισιόν; 


Όσα εμφανίζονται από την Κομισιόν καλυμμένα µε τον «πράσινο» μανδύα τού ενδιαφέροντος 
για το περιβάλλον, την τσέπη και την υγεία των πολιτών σχετικά µε το τεχνητό φως δεν είναι τί- 
ποτα άλλο παρά η ὠµή έκφραση ενός µασκαρεμένου «πράσινου» φασισμού, επειδή οι κατανα- 
λωτές στερούνται το αυτονόητο και δημοκρατικό δικαίωµα τής επιλογής ασφαλούς προϊόντος, 
ενώ από την άλλη µεριά οι έχοντες και κατέχοντες έχουν την προκλητική ελευθερία επιλογής να 
γεμίζουν τον αέρα µε θερµοκηπιακά αέρια αγοράζοντας κάθε είδος ενεργειοβόρο αυτοκίνητο, 
κότερο ή προσωπικό αεροπλάνο ή να πραγματοποιούν τα πλέον απίθανα και γελοία ενεργειο- 
βόρα βίτσιατους. 

Καταναλωτικά προϊόντα πρέπει να απαγορεύονται µόνο όταν είναι επικίνδυνα για τους κα- 
ταναλωτές. Τελεία και παύλα. Ο πολιτικός κρετινισµός ή καιροσκοπισµός µαζί µε την περιβαλ- 
λοντική ασχετοσύνη κατάφεραν για πρώτη φορά στην ιστορία να απαγορεύσουν ένα ασφαλές 
προϊόν, τοποθετώντας στη θέση του επικίνδυνους για τους ανθρώπους και ρυπαρούς για το 
περιβάλλον, λαμπτήρες «οικονοµίας». Η άγνοια σε βάρος των καταναλωτών και ο απίστευτος 
καιροσκοπισµός και παραλογισµός που χαρακτηρίζειτην πράξη γίνονται σαφέστεροι όταν βλέ- 
πουμε ότι δεν επιβάλλεται ριζική απαγόρευση σε πλείστα άλλα προϊόντα αλλά καιτρόπους ζωής 
ειδικά αυτών των περίεργων ατόμων που ονομάζονται εκκεντρικοί πολυεκατομμυριούχοι. 

Στην περίπτωση τής οδηγίας γιατην επιβολή των «οικονοµικών»λαμπτήρων βλέπουμενααντι- 
στρέφεται η λογική που επικράτησε µετη νομοθετική επιβολή στην Τασμανία όπου απαγορεύ- 
τηκε το κάπνισμα σε όσους γεννήθηκαν κατά τον 21ο αιώνα. Εδώ βλέπουμε να καταργούνται 
φασιστικότατα οι ακίνδυνοι λαμπτήρες πυράκτωσης και το δικαίωµα των καταναλωτών στην 
ελεύθερη επιλογή και χρήση τους και να επιβάλλεται προς κατανάλωση ένα προϊόν επικίνδυνο. 
Οιλαμπτήρες «εξοικονόµησηο)Ι! 

Γ΄ αυτό το λόγο έχουµε έναν φασισμό που συνιστά τον απόλυτο έλεγχο και τη συνεχή ποδη- 
γέτηση τής σκέψης, µέσω τής πλέον συστηματικής και ευρείας διαφήμισης που έγινε ποτέ στην 


37. Π4ρ://9ς.επτορα.ο/ἀσς/πεα]ίΠ οοπ5ιπιεΓ/άγπα/εΠεν/ς/εΠεν/ς.οπιταἱ 1άΞ1012 
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ιστορία, υπέρ των «πράσινων» λαμπτήρων, ενώ ταυτόχρονα στερείται η δυνατότητα αξιολόγη- 
σης, µέσωνομοθετικής επιβολής καιπειστικής πλύσης εγκεφάλου, γιατο πὠςπρέπειναλειτουρ- 
γούν οι πολίτες σχετικά µε το είδος φωτός που πρέπει να έχουν ακόµα και στα άδυτα τής κρε- 
βατοκάµαράς τους, στερώντας τους ταυτόχρονα, ασφαλή αντικείµενα τής καθημερινής ζωής, 
όπωςτις λάµπες πυράκτωσης. 

Φασισμµός είναι η παράλογη ισχύς που δόθηκε απότην Κομισιόν προςτους«θεοφώτιστους» και 
ελάχιστους (ευρωβουλευτές τής Περιβαλλοντικής Επιτροπής) να αποφασίσουν για το είδος τε- 
χνητού φωτός που θα έχουν εκατοντάδες εκατομμύρια Ευρωπαίοι στη ζωήτους και η στέρηση 
από τους πολλούς, δηλαδή τού συνόλου των Ευρωβουλευτών, να συζητήσουν, να ελέγξουν και 
να αποφασίσουν δημοκρατικά γιατο θέµα. 

Φασισμµός είναι η απόλυτη άσκηση εξουσίας, µε µάσκα και πρόσχημα τη σωτηρία τού περιβάλ- 
λοντος µε παρασκηνιακές διαβουλεύσεις, όπως έγιναν κατά την προπαρασκευαστική φάση συ- 
ζήτησης για την επιβολή των λαμπτήρων «οικονοµίας». 

Φασισµός κυρίως είναι η απόλυτη περιφρόνηση των επιπτώσεων στην υγεία των Ευρωπαίων 


πολιτών, τόσο των υγιών, όσο και των ήδη πασχόντων, από τις λάμπες «οικονοµίας», που δεν εί- 
ναι µόνο 250.000 (όπως αναφέρθηκε) αλλά το σύνολο των κατοίκων τής Γης, µέσω των ὅραμα- 


τικών αλλαγών που επέρχονται µετην αναστολή λειτουργίας τής επίφυσης κατά τη διάρκειατής 
νύχτας! 

Η διαδικασία που οδήγησε στην απαγόρευση χρήσηςτων λαμπτήρων πυράκτωσης καιτην επι- 
βολή των λαμπτήρων «οικονοµίας» µέσω αντιδηµοκρατικών νομοθετικών ρυθµίσεων, έχει την 
ισχύ να επιφέρει ετσιθελικά τον απόλυτο έλεγχο τού ιδιωτικού χώρου καιτής ανθρώπινης υγεί- 
ας και ταυτόχρονα την κερδοφορία πολυεθνικών. Αυτό είναι φασισμός 

Φασισμός είναι εν τέλει ο απόλυτος έλεγχος τής ζωής, όπως συμβαίνει µετην παραφύση «ρύθ- 
µιση» των πλέον εσωτερικών αυτόνομων βαθυβιολογικών κιρκάδιων ρυθµών και των ορµονι- 
κών εκκρίσεων των ανθρώπων, που οδηγούν µε μαθηματική βεβαιότητα σε μύριες ασθένειες, 
από καρκίνο έωςβαριά κατάθλιψη,που συμβαδίζει στο ένα άκρο µετην παραίτηση και στο άλλο 
άκρο µε την τρέλα, αλλά και στην «καλλιέργεια» ανθρώπινων φυτών, που θα «αναπτύσσονται» 
σαν παθητικές ή νευρωτικές «γλάστρες», µέσω τού τεχνητού «άρρωστου» φάσματος φωτός, αυ- 
τών των άκρως προβληµατικών προϊόντων, τα οποία ονομάσθηκαν λαμπτήρες «εξοικονόμµη- 
σης ΜήΙΕΌ. 

Από την άλλη µεριά, εάν ισχύει το επικίνδυνο για τους καταναλωτές επιχείρηµα ότι οι λάµπες 
πυράκτωσης συνιστούν κίνδυνο για το περιβάλλον, τότε η µόνη λύση είναι η επιβολή αυξημέ- 
νων φόρων. Επιπλέον των μυρίων δεινών στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, που έφερε, 
φέρνει και θα επιφέρει αυτό το κρίσιμο λάθος µε την απαγόρευση χρήσης των ασφαλών λα- 
µπτήρων πυράκτωσης, έχουµετο γεγονός τής οικονοµικής βλάβης. Οι κυβερνήσεις, επειδή δεν 
επέβαλαν φόρους, δεν ὠφελήθηκαν οικονομικά από το δίπολο τής τεχνοκρατικής ανοησίας και 
πολιτικής αθλιότητας. 

Με το δεδομένο ότι η Ευρώπη χρειάζεται 4 δισεκατομμύρια λαμπτήρες, (έτος 2102) σκεφτεί- 
τε τα ποσά που θα μπορούσαν να συγκεντρωθούν µε την επιβολή φόρων για να επενδυθούν 
στη συνέχεια σε περιβαλλοντικά έργα, χωρίς να επηρεάζεται ταυτόχρονα το δικαίωµα κρίσης 
και ελεύθερης επιλογής µας σε ασφαλή είδη, λες κι εµείς οι καταναλωτές είµαστε πίθηκοι και 
χρειαζόµαστετη «σοφία»τής Κομισιόν και τής Γκρινπίς για να καταναγκαστούµε να χρησιµοποι- 
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ήσουµε «πράσινα» προϊόντα. Εάν είναι τόσο υπέροχοι, τόσο πράσινοι, τόσο οικονομικοί, τόσο 
ασφαλείς οι λαμπτήρες «εξοικονόμησης» - όσο υποστηρίζει η µανιασµένη και παγκόσμια ψευ- 
δής διαφήµισή τους - τότε οι καταναλωτές σταδιακά θατους επιλέξουν ή αλλιώς θατους ρίξουν 
στα Τάρταρα. Προςτι η φασιστική απαγόρευση των λαµμπτήρων πυράκτωσης; 

Εν κατακλείδι,η απαγόρευση χρήσης λαμµπτήρων πυράκτωσης δείχνει ὀτιτόσο η πολιτική, όσο 
και ο περιβαλλοντικός ακτιβισμός όταν καταλήγουν να γίνουν περιβαλλοντική πολιτική παρα- 
βλέποντας κραυγαλέα ζητήματα υγείας, εκτός τής διαφθοράς που εμπεριέχουν, σηματοδοτού- 
νται από τεράστια µεγέθη καταστροφικότητας, λαθών και ανοησίας, καθώς πελαγοδρομούν 
μεταξύ επικίνδυνης άγνοιας και σαδισμού υποχρεώνοντας τους καταναλωτές να υποφέρουν, 
ακόµα και να πεθαίνουν, ενώ το περιβάλλον ρυπαίνεται υπερβολικά. 

Τέτοιες πολιτικές καιιδέες υποδηλώνουν την αυτοκαταστροφικότητατων φορέωντους επειδή 
θα υποχρεωθούν να αυτο-μαστιγωθούν δηµόσια, όταν πλέον γίνει αντιληπτό πως όσα έκαναν 
και έλεγαν για τους λαμπτήρες «οικονοµίας» ήταν αέρας πράσινος (βρόµικος, επικίνδυνος) και 
κοπανιστός. 


ΝΑΙ στους «οικονομικούς» από ΟΛΑ τα ελληνικά πολιτικά κόµµατα... 


Η ανησυχία για τις υδραργυρικές λυχνίες εκφράσθηκε αρχικά από ενώσεις πολιτών και στη 
συνέχεια στο Ευρωκοινοβούλιο µε ερωτήσεις ευρωβουλευτών από διάφορα κράτη τής Ε.Ε. Οι 
ερωτήσεις υπογράµµιζαν κινδύνους στην υγεία µε τη χρήση των οικονοµικών λαμπτήρων, που 
περιέχουν υδράργυρο και εκπέµπουν ποικίλες µορφές επικίνδυνης ακτινοβολίας. 

Μόνο δύο Ἐλληνες (τέως ευρωβουλευτές) έθεσαν το θέµα, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει πρό- 
βληµα µε την ευρεία χρήση των «πράσινων» λαμπτήρων. Πρόκειται για τον Θανάση Παφίλη 
τού ΚΚΕ, και τον Δημήτρη Παπαδημούλη τού τότε ΣΥΝ, οι οποίοι µε ερώτησή τους προς την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογράµµιζαν ο πρώτος” τους κινδύνους από τον υδράργυρο και ο δεύ- 
τεροςόΌτην πυροδότηση προβλημάτων υγείας σε πάσχοντες. 

Παραθέτω σε υποσηµείωση την απάντηση τού αρµόδιου γραφειοκράτη, ο οποίος «μίλησε» εκ 
µέρους τής Κομισιόν, η οποία βρίθει ανακριβειών.«) Δεν θα την αναλύσω εδώ επειδή όλα τα ζη- 
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41 Απάντηση του κυρίου Ρἰεραίσς εξ ονόματος της Επιτροπής 

Κατόπιν αιτήµατος του ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου και εντός του πλαισίου της οδηγίας 2005/32/ΕΚ σχετικά µε τον 
οικολογικό σχεδιασμό όσον αφορά τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια, η Επιτροπή συνέταξε κανονισμό για τους µη κατευθυντικούς 
οικιακούς λαμπτήρες, ο οποίος στην πράξη καταργεί σταδιακά τη χρήση των λαμπτήρων πυρακτώσεως. Οι συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού 
συγκαταλέγονται στις βασικές διαθέσιµες εναλλακτικές λύσεις αντί των λαμπτήρων πυρακτώσεως. 

Ἡ επιστημονική επιτροπή για τους ανακύπτοντες και τους πρόσφατα εντοπιζόµενους κινδύνους για την υγεία (ΕΕΑΝΚΥ) ερευνά την πι- 
θανότητα επιπτώσεων των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού στην υγεία των ατόµων µε συγκεκριμένες ασθένειες καιτου ευρύτερου κοινού. 
Στη γνώµη της(1) η επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι για το ευρύτερο κοινό η µαχρά και παρατεταμένη έκθεση σε γυμνό λαμπτήρα 
(« 20 επι) είναι σε δυνατό να επηρεάσει την υγεία σε περίπτωση που ξεπεραστούν οι οριαχές τιµές επαγγελματικής έκθεσης σε υπεριώδη 
ακτινοβολία (Όν). Σύµφωνα µε τον οργανισμό προστασίας της Ὑγείας του ἨΗνωμένου Βασιλείου. ποσοστό μικρότερο από 10 σοτων γυμνών 
λαμπτήρων υπερβαίνουν τις οριαχκές τιµές επαγγελματικής έκθεσης στα 20 εκατοστά από τον λαμπτήρα σε δ ώρες έκθεσης(2), ενώ κανένας 
σε 4 ώρες(2). Η εν λόγω κατάσταση δεν είναι πιθανό να προκύψει υπό κανονικές συνθήκες. 

Αφετέρου, σύµφωνα µε την προαναφερθείσα γνώµητης ΕΕΑΝΚΥ.,τα συμπτώματα των περίπου 250.000 ανθρώπων στην ΕΕ που υποφέ- 
ρουν από ελαφρά ευαισθησία είναι πιθανό να επιδεινωθούν παρουσία γυμνών λαμπτήρων φθορισμού (ανεξάρτητα από την απόσταση) λόγω 
τῆς υπεριώδους και κυανούς ακτινοβολίας. 

Ὡστόσο. η χρήση κοινώς διαθέσιμων συµπαγών λαμπτήρων φθορισμού µε δεύτερο περίβλημα λαμπτήρα µπορεί να µετριάσει σε µεγάλο 
βαθµό. ή να επιλύσει τα συγκεκριµένα προβλήµατα. Διαφανή ή ημιδιαφανή φωτιστικά που καλύπτουν τελείως τους γυμνούς λαμπτήρες 
έχουν την ίδια επίδραση µε ένα καλό περίβλημα λαμπτήρα. Επιπλέον το σχέδιο του κανονισμού εξασφαλίζει ότι εναλλακτικές τεχνολογίες 
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τήµατα που θίγει έχουν απαντηθεί εκτενώς στις σελίδες αυτού τού βιβλίου. 

Τα ελληνικά πολιτικά κόµµατα έχουν ταχθεί υπέρ τής νομοθετικής επιβολής που απαγορεύει 
τη διάθεση λαμπτήρων πυράκτωσης, υποχρεώνονταςτην αντικατάστασήτους µε συμπαγείς λα- 
µπτήρες φθορισμού. Υπέρ των λαμπτήρων «εξοικονόμησης» ήταν - δυστυχώς - καιοι Οικολόγοι 
Πράσινοι όπως καιτα κόµµατα που προήλθαν απότη διάσπασήτους. 

Ὑπέρ των λαμπτήρων «εξοικονόμησης» τάχθηκαν (ἄ{θ66εηρεαςε και)ΜΙΛΕ, οργανώσεις που κατά 
τα άλλα έχουν παρουσιάσει από χρήσιμο έως εξαιρετικό έργο. 

Υπεραμύντορες των υποτιθέμενων λαμπτήρων «οικονοµίας» παρέμεναν ΠΑΣΟΚ32 ΝΔά5 
ΣΥΡΙΖΑ “Ότοτότε ΛΑΟΣ΄(5 ΚΚΕ και οιτότε Οικολόγοι - Πράσινοι. 

Για παράδειγµα στην ιστοσελίδα των τελευταίων, που κατά τα άλλα έχουν δώσει σκληρές µάχες 
υπερασπίζοντας το περιβάλλον, διαβάζουμε ακόµα και σήµερα να έχουν υιοθετήσει τις λάθος 
εκτιμήσεις τής ἀ{θθηρθεαᾶςθ µετις οποίες υποστηρίζεταιάθ ότι για να εξοικονοµήσουµε ενέργεια 
θα πρέπει να χρησιμοποιούμε συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού, ενώ παράλληλα παρότρυναν 
τους καταναλωτές να χρησιμοποιούν ανεμιστήρες οροφής) αντί των ενεργειοβόρων συστη- 
µάτων ψύξης αγνοώντας ότι δεν λειτουργούν οι περισσότερες λάμπες «οικονοµίας» µε ανεμµι- 
στήρες οροφής. Δυστυχώς, µελαθεμένες και αντιφατικές συμβουλές δείχνουν ότι δεν γνωρίζουν 
και δεν ελέγχουν σε βάθος κρίσιµα ζητήµατα που αφορούν το περιβάλλον και την καθημερινή 
ζωή των πολιτών. 

Το ΚΚΕ δεν εξαιρείται τής γενικότερης και τραγικής άγνοιας για το θέµα των «οικονοµικών», 
επειδή προβάλλει µόνο δύο παραμέτρους τού ζητήματος. Θεωρεί απλά ότι προωθούνται από 
οικονομικά συμφέροντα και ότι περιέχουν υδράργυρο, άρα ενέχουν κινδύνους για την υγεία. 
Γιαυτούς τους λόγους εάν όσα αναφέρθηκαν δεν δείχνουν µια πολιτικο-τεχνοκρατική «σχιζο- 
φρένεια», τότε συνδέονται µετο ρητό «μη γνώτωη αριστερά σουτιποιείη δεξιά σου» για άγνω- 
στους λόγους... 


Η περιβαλλοντική φάρσα -τραγωδία σε Ελλάδα και Κύπρο 
Στην ελληνική επικράτεια Έλληνες ανενηµέρωτοι δημοτικοί άρχοντες ὃ και άλλοι φορείς εξου- 


είναι διαθέσιµες γιατους καταναλωτές, όπως βελτιωμένοι λαμπτήρες αλογόνου οι οποίοι έχουν ταυτόσηµο φάσμα φωτός µετων λαμπτήρων 
πυρακτώσεως. 

Παρόλο που ορισμένα κράτη µέλη έχουν εξετάσει το ενδεχόμενο απαγόρευσης. κανένα δεν έχει υιοθετήσει την απαγόρευση των λαμπτή- 
ρων πυρακτώσεως, καθώς πρόκειται για θέµα εσωτερικής αγοράς. Εθελοντικές πρωτοβουλίες από εμπόρους λιανικής για την απόσυρση 
λαμπτήρων πυρακτώσεως από καταστήματα βρίσκονται σε εξέλιξη στο Ηνωμένο Βασίλειο και έχουν προγραμματιστεί στη Γαλλία. Το σχέ- 
διο κανονισμού της Επιτροπής σχετικά µετους µη κατευθυντικούς οικιακούς λαμπτήρες δημιουργεί εναρμονισµένο νοµικό πλαίσιο για την 
απόσυρση των λαμπτήρων πυρακτώσεως σε όλη την ΕΕ. 

Οι λαμπτήρες πυρακτώσεως που χρησιμοποιούνται τώρα θα φτάσουν απλώς στο τέλος της ζωής τοὺς και θα απορριφθούν από τους 
χρήστες µε τον ίδιο ρυθμό που απορρίπτονταν ὡς τώρα. Αφού οι λαμπτήρες πυρακτώσεως δεν περιέχουν επικίνδυνα ή ανακυκλώσιµα υλι- 
κά σε µεγάλες ποσότητες, δεν καλύπτονται από τις απαιτήσεις τῆς οδηγίας 2002/96/ΕΚ(4). σχετικά µε τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Μπορούν να αποθηκεύονται µαζί µε κοινοτικά απορρίµµατα σύμφωνα µε σχετικούς κανόνες. Τα κράτη µέλη 
συμβαδίζουν, ωστόσο, µετην αρχή της επικουρικότητας και, αν το επιθυμούν, έχουν το δικαίωµα να εφαρμόσουν συγκεκριµένα σχέδια ανα- 
κπύκλωσης λαμπτήρων πυρακτώσεως. 
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σίας) εν µέσω οξείας οικονοµικής κρίσης αγοράζουν, εγκατέστη- 
σαν ή μοίρασαν αφειδώς υδραργυρικές «οικονομικές λάμπες µε 
τα χρήματα των πολιτών που τους έχει δοθεί εντολή να τα χειρίζο- 
νται µε σωφροσύνη. Παρόμοιες τακτικές συμβαίνουν παντού, χωρίς 
καμία προειδοποίηση για τους κινδύνους που εμπεριέχει η χρήση 
τους. 

Το ζήτημα έχει γίνει κωμικό και τραγικό µαζί, εάν σκεφτούμε 
-) ότι στη χώρα µας μοιράζονταν ακόµα και µέσα σε συσκευασί- 
ὶ ες απορρυπαντικών, ενώ η γνωστή περιβαλλοντική οργάνωση 

ΜΙΝΝΕ έστελνε ταχυδροµικά(!) το 2009 ως δώρο σεκάθε νέο µέλος 
Οκ. Αντώνης Πορίχηςέχο- της έναν υδραργυρικό λαμπτήρα, χωρίς καν να επισηµαίνειτους 
ντας εξαιρετικά αναπτυγµέ- κινδύνους χρήσης! 
νη περιβαλλοντική συνείδη- Στην Ελλάδα, όπου το 2008 δόθηκαν για λάδωµα από τους πο- 
ση γράφτηκε ως µέλος στην λίτες σε δημόσιο και ιδιωτικό τοµέα γύρω στα 748 εκατομμύρια, 

ΨΥΝΥΓ κατάτο 20Ί0καισε (αναλογικά περίπου 1.400 ευρώ για «λάδυ ο κάθε Ἑλληνας), δεν 

ανταπόδοση η οργάνωση έχουμε - προς το παρόν ύποπτα φαινόμενα µε τους «πράσινους» 
του έστειλεταχυδροµικάµια λᾳ μπτήρες, 

.. « ο... ην Για να αντιληφθούμε ωστόσο την κυβερνητική υποκρισία σε 
λα αξηΠ ο. α Η όλο της το μεγαλείο και τα πράσινα κροκοδείλια δάκρυα αρκεί να 
. ἡ πο ..- αναρωτηθούµε γιατί Ελλάδα και Κύπρος, µαζί µε ΗΠΑ, Καναδά, 
κα ιά ο Βρετανία, Νέα Ζηλανδία και άλλες 35 χώρες αρνήθηκαν να ψηφί- 

όπως τον αγνοούν ακόµ - σουν την ιστορική πρόταση τού ΟΗΕ, όπως αναγνωρίζεται η πρό- 

Και σήµερα σχεδόν όλοι σβαση σεκαθαρό νερό, ένα θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα.ὈΏ) 

οἱ ηλικιωμένοι, αλλά και Στη γειτονική Κύπρο ξοδεύτηκε το ποσό των 854.301 ευρώ γεµί- 

άτοµα µε πανεπιστημιακή ζονταςτο ελεύθερο τµήµα τής νήσου µε λαμπτήρες φθορισμούτο 
εκπαίδευση. 2005. 

Όπως αναφερόταν χαρακτηριστικά στον κυπριακό προὐύπολογι- 
σµό, οι λαμπτήρες θα δίνονταν δωρεάν σε τουλάχιστον 50.000 υποστατικά νοικοκυριών, εκ- 
κλησιών, μοναστηριών, σωματείων, µη κερδοσκοπικών οργανισμών, αγαθοεργών ιδρυμάτων 
και άλλων κοινωφελών οργανισμών στο βαθμό που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα 
ανά έτος. Η δωρεά περιλαμβάνει έξι λαμπτήρες ανά νοικοκυριό - υποστατικό. 

Και... επειδή κάθε προϊόν θέλει το Γερμανό του, (ή τη διαφήµισή του), η κυπριακή κυβέρνηση 
αναλαμβάνει και αυτό το έργο(!) Όπως αναφερόταν «ειδικά ταμεία θα αναλάβουν την αγορά και 
τη διαφημιστική εκστρατεία των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού, όπως καιτην αποθήκευση ή τη 
διάθεση των λαμπτήρων στο καταναλωτικό κοινό». 

Τελικά το 2010 το ζήτημα ήρθε προς συζήτηση στο κυπριακό Κοινοβούλιο από όπου μάθαμε 
τα εξής εξωφρενικά:5Ὁ 

Δόθηκαν δωρεάν στους πολίτες 1.230.500 (τοξικοί) λαμπτήρες. Κόστισαν 2.375.390 ευρώ συν 
ΦΠΑ. Και... υπολογίζεται να γίνει εξοικονόμηση 4.500.000 ευρώ ετησίως για περίοδο έξι ετών. µε 

τη λαθεµένη εκτίµηση ότι η διάρκεια ζωήςτων «οικονοµικών» θα είναι έξι χρόνια. Αν και δεν δι- 

49 Πιίρ:/ΑΝννν’ ρεςίαοἰα.στ/ςΚαί-απά-ρΠίΗρς- σἰνο-αν/αγ-50000-ε[Π/ 
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Οι φιλοδοξίες Γκάμπριελ και η ασχετοσύνη Κομισιόν και πολιτικών επέβαλαν τοξικό φωτισμό στην Ευρώπη 


ευκρινίζεται κατά πόσο η δαπάνη των 2.375.390 ευρώπεριέχει έξοδα διαφήμισης αποθήκευσης, 
διανομής κ.λπ., αξίζεινα σημειωθεί ότι η κυπριακή εταιρεία που παράγει ηλεκτρισμό θα υποστεί 
απώλεια ύψους 8,5 εκ. ευρώ ετησίως και... όπως είναι αυτονόητο οι επικεφαλής τού οικονομικού 
τµήµατος θατρίβουν τα χέρια τους γεμάτοι... «ενθουσιασμό», που η εταιρεία τους χάνει χρήµα- 
τα. Αυτό που θα κάνουν αµέσως θα είναι να σκεφτούν τρόπους για να ισοσκελίσουν την απώ- 
λεια, όπως είναι η αύξηση τής τιµής τού ρεύματος, όπως ακριβώς έκανε η πετρελαιοπαραγωγός 
Νιγηρίαδ2 και όπως κάνουν όλες οι επιχειρήσεις ηλεκτρισμού. Μια µεγάλη πράσινη τρύπα στο 
νερό λοιπόν η εξοικονόμηση χρημάτων, εάν υφίσταταιτέτοια, που θατην πληρώσουν οι Κύπριοι 
καταναλωτές. 

Η απάντηση τού υπουργού Ενέργειας αναφέρει τέλος ότι η εξοικονόμηση ενέργειας θα φτάνει 
(κρατηθείτε µήπως πέσετε κάτω από το σοι) το 0,13960 επί τής συνολικής κατανάλωσης ενέρ- 
γειας στην Κύπρο ετησίως. Βεβαίως εάν μπορούσε κάποιος να εξετάσει τις παρενέργειες στην 
υγείατων Κυπρίων καταναλωτών καιτη δαπάνη ενέργειας που θα απαιτηθεί για να θεραπευτούν 
(εάν θεραπευτούν πλήρως),θα διαµόρφωνε άλλη γνώµη για την εξοικονόμηση ενέργειας. 

Φυσικά ο κ. Υπουργός δεν διευκρίνισε εάν συνυπολόγισε στα εξαγόµενά του την άεργο ισχύ 
που δαπανούν οι λάμπες οικονοµίας, η οποία είναι διπλάσια εκείνης που αναγράφεται στο (δα- 
πανηρό ενεργειακά και σκληρό) περίβλημα των «οικονοµικών, ούτε τη δαπάνη ενέργειας που 
θα απαιτηθεί για να αλλάξουν οι µισοί περίπου Κύπριοι καταναλωτές τα φωτιστικά τους για να 
τα προσαρµόσουν στις νέες λάµπες υδραργύρου, ούτε και την υπέρ των «οικονοµικών» ψΨευ- 
δή αναλογία σε βατ, που τους δείχνει οικονοµικότερους από τους λαμπτήρες πυράκτωσης. 
Ὑποψιάζομαι ότι οι σύµμβουλοί του ούτε καν του έχουν αναφέρει αυτά τα δεδοµένα και πολλά 
άλλα, τα οποία πιθανότατα αγνοούν. 

Πολλά ακόµα δυσμενή ενδεχόμενα, όπως είναι ένα εξ αυτών, οι καταστροφές, ούτε καν εισέρ- 
χεται στη σκέψη τού κ.Υπουργού. Δείχνειλογικό επίσης να µην γνωρίζει ότι οι οικολογικές οργα- 
νώσεις προτρέπουν τους καταναλωτές να χρησιμοποιούν προϊόντα που όταν καίγονται ή κατα- 
στρέφονται δεν ρυπαίνουν το περιβάλλον.9535» Περιέργως η λογική αυτή, που είναι απολύτως 
σωστή, ξεχνιέται όταν προωθούνται µε µύριους τρόπους τα «πράσινα» αγγελουδάκια φωτός,τα 
οποία όταν καταστρέφονται βαρύνουν ανεπανόρθωτα το περιβάλλον και βλάπτουν σηµαντικά 
την ανθρώπινη υγεία. 

Το πρόγραµµα διάθεσης δωρεάν λαμπτήρων συνεχίστηκε στην Κύπρο το 2012 µε την ανα- 
κοίνωση ότι για κάθε σπίτι αναλογούν 10 δωρεάν λαμπτήρες «οικονοµίας»... Αυτή τη φορά 
βρέθηκε µια επιστήµονας που δεν φοβήθηκε τα λόγιατης. Η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής 
«Περιβάλλον και Υγεία του Παιδιού» η κ. Μιχαηλίδου (αν και µε απολύτως περιορισμένη γνώση 
τού θέματος) αφού... συνεχάρη την αρμόδια επιτροπή, επεσήµανε τους κινδύνους στην ανθρώ- 
πινη υγεία όταν οι λαμπτήρες σπάσουν, λόγω τού ότι περιέχουν υδράργυρο. Όπως τόνισε, κα- 
λύτερα στα υπνοδωμάτια των παιδιών να χρησιμοποιούνται λαμπτήρες, οι οποίοι δεν περι- 
έχουν υδράργυρο!όῦ 
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Όπλο µαζικής καταστροφής ή παραμύθι 


ο κόκκινος υδράργυρος; 


Ενδεικτικό των «δυνατοτήτων» τού υδραργύρου, αυτού τού υπερτοξικού μετάλλου και τής 
«διασποράς του σε πάµπολλα είδη καθηµερινής χρήσης είναι το γεγονός ότι το Ισραήλ στον 


κατάλογο των απαγορευμένων 
4] 


. Μειιο, λες Ὕ κά Ι ειδών στη λωρίδα τής [άζας, 

ο δ ἠην ή έχει συμπεριλάβει και τα ακου- 

ος ο... /ῷ .-- στικά βαρηκοῖας, ππανοριος 

| Ἰ] νταςτην εισαγωγήτους, επειδή 
περιέχουν υδράργυρο!) 

Γή αυτό το λόγο, µια περι- 

οχή όπου οι συμπαγείς λα- 


µπτήρες φθορισμού δεν έχουν 
κανένα µέλλον είναι αυτή των 
Παλαιστινίων. Το Ισραήλ έχει 
απαγορεύσει κάθε χρήση ή εἰ- 
σαγωγή υδραργύρου επειδή 
πιθανώς φοβάται ότι µπορεί να 
5ΑΡΒς Ασεηάα Ρ/Γοσί/αηι Οἱςςονθίς 5ΑΒΕ /ΙπΚθᾶ ἵο βθά ΛΊΘΙΕΙΙΓΥ - μετατραπεί σε όπλο! 
Μίέρ./νννννν. Ζαρίγο.ςΟΠΊ/6αΓίοοΗ/124892-9501245ο 


Η φημολογία ότι ο υδράργυ- 
ρος είναι δυνατό να µετατρα- 
πεί σε όπλο έχει αρκετά σκοτει- 
νά παρακλάδια σχετιζόμενη κυρίως µετον «κόκκινο υδράργυρο». Η σημαντικότερη ένδειξη ότι 
κάτι τέτοιο δεν είναι µόνο φημολογία σχετίζεται µετις αρχές ασφαλείας τού Γιοχάνεσμπουργκ 
όταν δηλώθηκε από τον επικεφαλής τής ειδικής αστυνομίας ότι η δολοφονία τού Αἰαπ (αἰπάςι, 
το 1991 στο Γιοχάνεσμπουργκ, ιδιοκτήτη τής εταιρείας χημικών «ΤΠοι (Πεπιἰσαίς»,») σχετίζεται 
µετον κόκκινο υδράργυρο. 

Ο επικεφαλής αστυνομικός δήλωσε πως είχε ενδείξεις ότι η όλη υπόθεση σχετίζεται µετη µε- 
ταφορά δύο τόνων ενός υλικού, τού κίτρινου οξειδίου τού υδραργύρου (γθί]ονν πιθιευγίς οχἰς), 
συγγενούς µετον υδράργυρο, προερχόµενου από εγκαταστάσεις ανακύκλωσης υδραργύρου, 
των οποίων η θέση εγκατάστασης κρατείται απόρρητη... 


(4) «Τα Νέα» 4. 3.2009 - «Καμικάζι µε μακαρόνια» τού Μιχάλη Μητσού. 
(9) 5ΑΒΟ Αρεπάα Ρτορταπι Ὠϊδοονοις 5ΑΡΕ ΠηΚεά {ο Κεά Μετειτγ - Πέρ://ΝΝ/νν.Ζαρίτο.εοπι/σατίοοΠπ/124892-050124ςο 
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Όπλο µαξικής καταστροφής ή παραμύθι ο κόκκινος υδράργυρος; 

Το οξείδιο αυτό έχει «ανησυχητικές» ιδιότητες, τις 
οποίες δεν παρουσιάζω για ευνόητους λόγους. Το 
κρίσιμο σηµείο είναι ότι παράγεται από τον απλό 
υδράργυρο, έχει χρώμα κίτρινο ή κόκκινο και ακρι- 
βώς την ίδια χημική συμπεριφορά ανεξαρτήτως 
χρώματος.) 

Το πτώμα τού δολοφονηµένου βρέθηκε φριχτάπα- 
ραμορφωμένο, σχεδόν κομμάτια, µέσα σε ένα αυ- 
τοκίνητο ΒΜΝΝ. Αρχικά θεωρήθηκε ότι ήταν έργο 
αντεκδίκησης, αλλά στη συνέχεια ο επικεφαλής των 
ερευνών δήλωσε ότι ήταν έργο τής Μοςςαα, επειδή 
το άτοµο αυτό μεταπωλούσε επικίνδυνα χημικά σε 
τρομοκράτες και μεταξύ αυτών κόκκινο υδράργυρο, 
ο οποίος μπορούσε να χρησιµοποιηθεί σε πυρηνικά 
όπλαιθζθ 

Ηισραηλινή κυβέρνηση διέψευσε αυτούςτουςισχυ- 
ρισμούς, αλλά οι εικασίες και οι θεωρίες συνωμοσί- 
ας δίνουν και παίρνουν, επειδή είναι γνωστή η άπο- 
Ψη ορισμένων επιστημόνων, ότι η ανάμειξη απλού Εξώφυλλο βιβλίου σχετικό µετον κόκκινο 
υδραργύρου µε το ηµιµεταλλικό στοιχείο αντιμόνιο, υδράργυρο. Μια κατάσταση που κινείται 
που παράγεται στους πυρηνικούς αντιδραστήρεςτης µεταξύ φαντασίας και επιστημονικού 


Ρωσίας και της Νότιας Αφρικής δημιουργεί µια µορ- μυστηρίου. 
φή ζελέ, τον Κόκκινο υδράργυρο, ο οποίος είναι εξαι- Εΐρ://μίογεν/ενν.(προα.εοπι/ΓγεάπἸεΓειΗ}. 
ρετικά εκρηκτικός και ικανός να προκαλέσει μίνι πυ- βίπη! 


ρηνική έκρηξη, αν δημιουργηθεί από αυτόν βόμβα. 

Σύμφωνα µετη σεναριολογία το υλικό αναπτύχθηκε από Ρώσους πυρηνικούς επιστήμονες τη 
δεκαετία τού΄6θ, (εποχή τού Ψυχρού Πολέμου) σε µια προσπάθεια να σμικρύνουν τα πυρηνικά 
όπλα για να γίνουν µη ανιχνεύσιµα. 

Ωστόσο, το ζήτημα τού κόκκινου υδραργύρου δεν θεωρείται εικοτολογία. Αυτό φαίνεται να 
υποδηλώνει η Ιντερπόλ. Σε σχετικό συνέδριό της το 1993 ασχολήθηκε µε τη διακίνηση κόκ- 
κινου υδραργύρου τρία χρόνια µετά την κατάρρευση τής Σοβιετικής Ένωσης,” ενώ στο χορό 
των ιστοριών μυστηρίου µε κόκκινο υδράργυρο µπήκεκαιη αμερικανική πυρηνική βιομηχανία 
διαψεύδοντας µεν την ὐπαρξή του, αλλά ένας έγκυρος οργανισµός των ΗΠΑ (Νιείθεα( Τηιθαϊ 
Ιηἰ{ἱα[ίνθ) µε εξέχουσες προσωπικότητες στα µέλη του όπως γερουσιαστές, επιστήµονες και άλ- 
λους, δείχνει σίγουρος, µέσω των ειδήσεων που παρουσιάζει, ότι ο κόκκινος υδράργυρος συνι- 


(6) Μετειτγ(Ἡ/) οχἰάε - Πίίρ:/επ.ννικιροάἷα.ο{ϱ/ΜΙΚΙ/ΜεΤοΙΥ(1Γ) οχἰάε 

(6 «ΚΕΡ ΜΕΚΟΕΥ: Ἠοαχ οἱ {πο Ὀ]απιαίε ΤειτοΓίςσί ὙΜοαροπΌ», ὮὃΥ Εάννατά Ν. Βαάοίαίο απά Ὠαίο Απάταάε. - Πίρ:/ΑΝνΜ.σοοςδΙθ. οοΠΙ/ 
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(0) Τπε ου ΑΠὶοαπ ΟΠεπιίσα] απά ΒΙο]οσίσαι ἡΝαγίατο ΡΙΟΡΙΑΠΙΠΙΕ - ΤΠαἱ Εεροπί: ΕΙΙγ-Είνε. ΤΠϊς τεροτί «ονείς {Πε Ρρετίοά Μοπάαν 10 δερίοπιῦο: - 
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(8) 5ΑΒΟ Ασεπάα Ῥίορίαπι ΠΏϊδοονετς 5ΑΡΓΕ ΠηΚκεά {ο Κοά Μετοι{γ» - Πίρ://Νννν/.Ζαρίτο.οοπη/σατίοοπ/124502-05012485ο 
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Όπλο µαξικής καταστροφής ή παραμύθι ο κόκκινος υδράργυρος; 
στά υπαρκτή απειλή, 1943 αν και στην ίδια ιστοσελίδα φιλοξενείται άρθρο στο οποίο δηλώνε- 
ται ότι η ονομασία «κόκκινος υδράργυρος» είναι η κωδική αναφορά για ένα ραδιενεργό υλικό 
των Σοβιετικών, τού λιθίου-θ..ὁ 

Από την άλλη µεριά ο πυρηνικός φυσικός 54πιµ6Ι (ομεη, πίστευε ότι ο κόκκινος υδράργυρος 
συνιστά αληθινή απειλή. Ο (ομεη δεν ήταν τυχαίο άτοµο. Συμμετείχε στη δηµιουργία τής ατο- 
µικής βόμβας και το 1958 ήταν αυτός που εφηύρετη βόμβα νετρονίου! 

Ὑποστήριζε ότι ο κόκκινος υδράργυρος είναι δυνατό να χρησιµοποιηθεί για να παραχθεί µια 
βόμβα όχι µεγαλύτερη από µια µικρή µπάλα τού μπέιζμπολ, που θα είναι αόρατη απότις υπάρ- 
χουσες συσκευές ανίχνευσης αλλά θα περιέχει αρκετό ραδιενεργό υλικό για να θερίσει ανθρώ- 
πους σε µια περιοχή µεγαλύτερη των 500 µέτρων! 

«Η χρήση αυτών των συσκευών από τους σημερινούς βομβιστές αυτοκτονίας δημιουργεί την πι- 
θανότητα να επαναληφθεί µια τραγωδία πολύ µεγαλύτερη από εκείνη που δημιούργησε η επίθεση 
στους δίδυμους πύργουςτην 11 Σεπτεµβρίου», υποστήριζε µε άρθρο του το 2003.139 

Φυσικά υπάρχει πάντα κάποιος αντίλογος. Ο πυρηνικός φυσικός Ρεΐθι ΖΙπΙΠΙΘΙΠΙΔΠ υποστή- 
ριξε ότι δεν υπάρχει ο κόκκινος υδράργυρος. Ως κυριότερο επιχείρημα παραθέτει το δικό του 
βίωμα. Ότι δεν έχει αντιληφθεί την ύπαρξή τουΙ...15) 

Ένας άλλος αναλυτής υποστηρίζει ότι παρά το γεγονός πως «υπάρχουν αρκετοί που κάνουν 
λαθρεμπόριο κόκκινου υδραργύρου, άλλοι που δολοφονούνται στις αυλές σπιτιών στη Βιέννη και 
στην Πράγα, Και ακόµα στο Γιοχάνεσμπουργκ ενώ διαπραγματεύονταν για αυτό το υλικό», τέτοιο 
υλικό δεν υπάρχει. 

Τη μυθολογία που περιβάλλειτον κόκκινο υδράργυρο έχουν επιχειρήσει κατά καιρούς να εκ- 
μεταλλευθούν διάφοροι απατεώνες όπως ένατρίο στην Ινδία που προσπάθησε να πουλήσειτο 
υλικό σε μυστικούς αστυνομικούς παρουσιάζοντα μάλιστα πλαστά πιστοποιητικά εργαστηρίων 
µετα οποία βεβαιωνόταν η γνησιότητα τού υλικού.:”) 

Η Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας των ΗΠΑ δήλωσε ότι υλικό µε το όνοµα «κόκκινος υδράργυ- 
ρος δεν υπάρχει και αποτελεί απλή φαντασίωση, ενώ η εφημερίδα «Νιου Γιορκ Τάιµο θεωρεί 
ότι «το ζήτημα τού κόκκινου υδραργύρου είναι ταξίδι στο σύμπαν ενός βιβλίου κόµικ, σε µια ζώνη 
δηλαδή όπου τα πειστικά γεγονότα τής επιστήμης παραχωρούν τη θέση τους στη φαντασία»..δ 

Στο ζήτημα τής ύπαρξης ή ὀχιτού κόκκινου υδραργύρου καιτής (πιθανής) μέγιστης επικινδυ- 
νότητάς του έχει αναμειχθεί και το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, το οποίο υποστηρίζει ότι 
τέτοιο υλικό δεν υπάρχει. Ωστόσο, εδώ αρχίζουν τα περίεργα. Το ίδιο υπουργείο Εξωτερικών 
είχε αποστείλει, κατά το διάστηµα όπου υπουργός Εξωτερικών ήταν η Χίλαρι Κλίντον, απόρρη- 


(10). Έεροπ: Ὁ.Ν. Εχροτίς Ἐενεαὶ Αίοπιίς {ο Φε] «ἴταπίαπ» ὃν Ἑναπάαπ Ἐερείς ἵπ ΡΕΟ - Παρ: πά.οισ/απαἱγςὶς/ατο]ες/ 
τοροΓί-Π-οχροτίς-τενοα|-αί{επιρίς-ςε[]-πΓαπΙππι-Γ/απάκη-{οῦο]ς-άγο/ 


(11) Ῥταριε ]ουητπα]ςίς ΤταςΚκ 'Εεά Μετοιτγ) Πὶρπιεπίς Ποπι Ειςδία - Πίρ:/ ΑΗ /νν.ΠΙ.οΓρ/απαἰγσίς/αγίεἰος/ ῥρίασιε-]οιτηαςίς-ίγαςΚκ-τεά-πιοΓοιΙ{γ- 
«πἱρπιεηίς-Γιςδῖα/ 


(12) Αισιπιεπίγ 1 ΓαΚκίγ Κεροτί οπ ΕΚιΙίςΚου απά Κοά Μετειτγ - Πίίρ:///νν.ΠίΙ.οἵϱ/απαἰγςίς/αγίεἰος/αΓσαπιεπίγ-Ι-{αΚίγ-τεροτί-γαίςΚοΥ-απά-γεά-πιοτοΓγ/ 
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(143) 'Κεά Μετειγ’ 16 ΓΗΠπἱππι-6, ΚΙρδίαη ἨΜεαροπςπη](ῃς 58Υ 

(14) «Εεά πιετοτΥ τἱδίης» - ΠέΡρ:/ηΥροςί.οοπι/2010/12/05/Τεά-πιοίοΙΠγ-τἱδίηςσ/ 

(15) ΤΠο Ὠοοπιςάαυ ὅεαπι, ὉΥ 0.1. ΟΗΙΝΕΕΣΡΝΟΝΥ. 19, 2015 - Πίέρς:/ Ανν. Πγπιος.οοπι/2015/1 1/22/Ππιασαζϊπε/ίπε-ἀοοπιςδάαγ-ξεαπι.Πίπα]} τΞ0 
(16) ΧΝΙΗ Τειτοτίςπι (ο Νις]εατὸ - Π4Ρρ://ννννν.Ἴαννας.ο{σ/5ρεοεςῄῃ-αΓοΠίνε/ράξ/2009/επΚίῃς 926 .ράΓ 


(17) Το εἰαϊπιίπς {ο Ὃο 5οἰ]πς τοεά ΠΙΕΓΟΙΓΥ αιγεςίοά - Πίρ:///νον/ (ποπϊπάα.εοπι/πεννς/παοπα]/ΚαγπαίαΚα/{γίο-ε]αϊπιίηςσ-ίο-ῦε-ςαο[ᾖΙπρ-γος-πιοΓοιΙγ- 
ατγοςίεά/αγΠεἱοό/45472.96ο 


(18) Το Ὠοοπιςάαυν 5οαπι - Π4Ρ:// η ν/νν.ηγίΙπιες εοΠι/2015/11/22/πιασαζΙπα/ίῃε-ἀοοπιδάαγ-5εαπι.Πίπα! 1. ᾖΞ0 


Χρήστος Μουσουλιώτης - Πήρ.//Πἱρ]πέ] απα2 Ι1γ6.ννογάργεσς.οοΠΙ/ - 397 


Όπλο µαξικής καταστροφής ή παραμύθι ο κόκκινος υδράργυρος; 
τες οδηγίες στις ανά τον κόσµο πρεσβείες και προξενεία µετις οποίες, μεταξύ άλλων, ανέφερε 
αυτά που πρέπει να προσέξουν οι υπηρεσίες ασφαλείας σχετικά µε τον κόκκινο υδράργυρο! 
Το έγγραφο που διέρρευσε αναγνωρίστηκε ως έγκυρο.) 

Ακόμα και το πολύ γνωστό ΝΜΙΚΙ6αΚς αναφέρεται σε αντάρτες τής Σρι Λάνκα, οι οποίοι σύμ- 
φωνα µετηλεγραφήματαπου διέρρευσαν, επιθυμούσαν να έχουν στην κατοχή τουςτο υλικό. 2) 

Ορισμένα από τα απόρρητα τηλεγραφήματα που ήρθαν στο φως αναφέρονται στον κόκ- 
κινο υδράργυρο,22343 ενώ το ζήτημα περιπλέκεται καθώς προστίθεται σε όλα αυτά και η 
προσπάθεια τριών ατόμων στη Βρετανία που ήθελαν να αγοράσουν κόκκινο υδράργυρο και 
συνελήφθησαν. 

Το μυστήριο εδώ έγινε ακόµα μεγαλύτερο επειδή το δικαστήριο πίστεψετην απίστευτη δικαι- 
ολογία τους ότι ήθελαν να αγοράσουν κόκκινο υδράργυρο για να πλύνουν χαρτονομίσματα, 
επειδή είχε αλλοιωθεί το χρώμα τους(!) και 
τους αθώωσε!...) 

Βεβαίως, όταν υπάρχουν ανεξήγητα δεδο- 
μένα, όπως είδαµε ανωτέρω, τα οποία σχε- 
τίζονται µε δολοφονίες, συλλήψεις ατόμων 
που προσπάθησαν να πουλήσουν κόκκινο 
| υδράργυρο, αλλά και τα σχετικά µε τη χηµι- 
κή σύνθεση τού υλικού{523 τότε το µυστή- 
ριο παραμένει, ωοθώντας ακόµα και τους πα- 
ράφρονες θρησκόληπτους τού ισλαμικού 
χαλιφάτου να προσπαθούν νατο βρουν. ὃ 

Κι ενώ επικρατούσε διεθνής σιγή για το ζή- 
τηµα αυτό ξαφνικά επενέβη η αντιτροµοκρα- 


(19)  Στ.Χ.Μ.: Παραθέτω εδώ τις σχετικές απόρρητες οδηγίες, σχετικά µε το ζήτημα πόκχκινος υδράργυρος, έτσι όπως δημοσιεύθηκαν 
στις 25 Νοεμβρίου τού 2010 στη βρετανική εφημερίδα «ΤΠε Ουτάίαη». 
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Χρήστος Μουσουλιώτης - Πίηρ.//ΠἱρΠ{]απα2Ιο.ννογάργεσς.οοπή - 39δ 


Όπλο µαξικής καταστροφής ή παραμύθι ο κόκκινος υδράργυρος; 


παπα πμ ΤΙΚῄ υπηρεσία των ΗΠΑ, η ΠοπεΙᾶΠά 5εςυΠΊΥ, κλείνοντας δρόµουςτο 2017 


Ἐ γα ρα μια. 


.σε περιοχή τής Αἴ]αηία, µετά από αναφορά στην αστυνομία ότι ένα άνδρας 
.. ο οποίος βρισκόταν στην ίδια περιοχή εκεί όπου βρίσκεται η Αμερικανική 
Επιτροπή Ελέγχου Πυρηνικών δηλώνοντας ότι έχει στην κατοχή του κόκκινο 
υδράργυρο απότην Αφρική.ζ) 


Η Ελλάδα στο χορό... 


Μια παρόμοια περίεργη υπόθεση πώλησης κόκκινου υδραργύρου απασχόλησε την ελληνι- 
κή δικαιοσύνη στις αρχές τού 2000 όταν συνελήφθη και φυλακίστηκε 7Οχρονος έµποροςεπει- 
δή προσπαθούσε να πουλήσει έναντι ενός δισεκατομμυρίου ὁραχµών/(!) 1.800 γραμμάρια µείγ- 
µατος κόκκινου υδραργύρου - ψευδαργύρου, προφασιζόµενος ότι είναι... ουράνιο.ὀὉ) 

Σύμφωνα µε ρεπορτάζ αθηναϊκής εφημερίδας αναφερόμενο σε επιχείρηση των αρχών ασφα- 
λείας για κόκκινο υδράργυρο, που ολοκληρώθηκε µε... πλήρη αποτυχία από την ελληνική αστυ- 
νοµία και την Ε.Υ.Π.το Δεκέμβριο τού 2012, έξι ακόµα σοβαρές υποθέσεις παράνομης διακίνη- 
σης κόκκινου υδραργύρου έχουν εντοπισθεί µόνο στην Ελλάδα. 

«Η πρώτη είχε προκύψει στα τέλη Ιανουαρίου 1992, όταν είχε εντοπιστεί Ούγγρος επιχειρηματίας 
που επιχείρησε να πωλήσει σημαντικές ποσότητες «κόκκινου υδραργύρου».5) 

Ο απόστρατος στρατηγός Νίκος [ρυλλάκης σε βιβλίο του ανέφερε ότι την άνοιξη του 1992 οι 
ελληνικές μυστικές υπηρεσίες και δύο ιδιώτες ήλθαν σε επαφή µε Βούλγαρο αξιωματούχο και 
Ρώσους πρώην πράκτορεςτης Καβπου πωλούσαν «κόκκινο υδράργυρο» έναντι έξι εκατοµµυ- 
ρίων δολαρίων. Σύµφωνα µε την ίδια πηγή, οι διαπραγματεύσεις είχαν πραγµατοποιηθεί τότε 
στην περιοχή του Ορµενίου. 

Το 1997 είχε ανακαλυφθεί μπουκάλι µε υδράργυρο σε ένα αυτοκίνητο στον παραλιακό δρό- 
µοτης Θεσσαλονίκης.Τον Μάρτιο του 1998 µέσω ιδιωτικού αστυνομικού δόθηκαν στοιχεία για 
µεταφορά «κόκκινου υδραργύρου» στη χώρα µας από µέλη της αλβανικής µαφίας. Παρόμοιες 
πληροφορίες υπήρξαν καιτον Μάρτιο του 1999 για µεταφορά ραδιενεργών υλικών µέσω των 
τελωνείων της Κρυσταλλοπηγής. Στατέλη Ιανουαρίου 2001 διαπιστώθηκε ότι µέλη της βουλγα- 
ρικής µαφίας είχαν θάψει 300 φιαλίδια ραδιενεργού ουσίας στο Ασβεστοχώριστη Θεσσαλονίκη. 

Το ζήτημα διάθεσης στην Ελλάδα, προς τα τέλη τού 2012, κόκκινου υδραργύρου από λαθρε- 
µπόρους κρίθηκε αρκούντως σοβαρό και γι αυτό το λόγο ενημερώθηκε η αμερικανική πρε- 
σβεία στην Αθήνα... 

Σύμφωνα µε ρεπορτάζό» αλλοδαποί λαθρέμποροι επιδίωκαν να πουλήσουν έναντι επτά εκα- 
τομμυρίων ευρώ δέκα κιλά κόκκινου υδραργύρου και 10 συσκευασίες «πλουτωνίου 241» βά- 
ρους 6,7 γραμμαρίων τι οποίες κοστολογούσαν 600.000 ευρώ. 

Η εφημερίδα ανέφερε εκτιμήσεις των Εγκληµατολογικών Εργαστηρίων τής ΕΛ.ΑΣ., οι οποίες 
υποστήριζαν ότι ο κόκκινος υδράργυρος είναι οξείδιο τού υδραργύρου µε µεγάλη τοξικότητα, 


(29) ΠΒονπίονη κίτεείς οἶἰοδεά απιά 'τεά ΠΙεΓΟΙΙΥ᾽ Ιπνεςίσαίίοπ, Ὁν ΕΒαΐδα Ηαῦοιςμαπι, ΜατοεΠμ 30, 2017- Πίρ://Νννν/.αἰο.οοπι/πον/ς/]οσα]/ 
ἀοννπίοννη-ςίτεείς-εἰοδε-απιίἆ-γεά-πιε[οιγ-ΙπνεςΙσαίἰοπ/θχ/Η6Ι0ΟΗΟΣΚ4ΟΙΝΝΤόΝΞΕΡ/ 


(20) Πίρ://Νννν2 τἱζοςρας{15.στ/ςίοιγ.ἀολιάΞ651510όεριδ]Γαίε- 


(31) «Επιχείρηση «κόκκινος υδράργυρος» τού Βασίλη Ἐ. Δαμπρόπουλου, «Το Βήμα», 09.12.2012. - ΠΠρ:/Νννν(ονίπια.στ/ φοοϊδίγ/ 
απ]ο]ε/}αϊάΞ4δ7711 


(32) «Επιχείρηση «κόκκινος υδράργυρος» τού Βασίλη ΓΕ. Δαμπρόπουλου, «Το Βήμα», 9.12.2012. - Πρ:/ννννν.ἰονίπια.σ/ςοοΙδίγ/ 
απ]ο]ε/}αΙάΞ4δ7711 


Χρήστος Μουσουλιώτης - Ππήρ.//Ηἱρ]ι] απια2Ι{γ6.γνογάργες».οοΠΙ/ - 399 


Όπλο µαξικής καταστροφής ή παραμύθι ο κόκκινος υδράργυρος; 


που χρησιμοποιούσαν οι Σοβιετικοί στο πυρηνικό τους οπλοστάσιο. Μια εκδοχή αναφέρει ότι 
χρησιμοποιούνταν ὡς πυροκροτητής στις πυρηνικές κεφαλές και γενικά στη βιομηχανία κατα- 
σκευής πυρηνικών όπλων. Αναφερόταν επίσης ότι «ἠ τιµή πώλησης τού κόκκινου υδραργύρου 
έφτανετο 1992το ένα εκατομμύριο δολάρια το γραμμάριο». 

Οιεπαφές των ελληνικών αρχών ασφαλείας µετουςλαθρέμµπορους δεν επέφεραν τη σύλληψή 
τους, γιατί προέκυψαν προβλήµατα ελέγχου τής γνησιότητας τού κόκκινου υδραργύρου, κάτι 
που δεν έγινε τελικά επειδή υπήρχαν... γραφειοκρατικά εμπόδια! 

Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει µια άλλη έρευνα στην οποίο γίνεται αναφορά για δολοφονί- 
ες και εμπόριο κόκκινου υδραργύρου. «Στη Βουλγαρία, στα βορειοανατολικά σύνορά της, συχνά 
οι αστυνομικές και τελωνειακές αρχές της χώρας συλλαμβάνουν κιβώτια (κοντέινερ) µε ραδιενερ- 
γά υλικά: ουράνιο, ράδιο, πλουτώνιο, καίσιο. Και ακόµη ιρίδιο, όσμιο, κόκκινο υδράργυρο, που δεν 
είναι ραδιενεργά υλικά, έχουν όµως σχέση µε τα πυρηνικά», αναφέρεται στο ρεπορτάζ και εικά- 
ζεται ότι η δολοφονία στην Ελλάδα τού Ρώσου αρχιµαφιόζου Σαλιόνικ σχετίζεται µε εμπόριο 
πυρηνικών.» 


Υδράργυρος σε βόμβες μολότοφ; 


Αυτό που Φαίνεται να απασχολεί την Ελληνική Αστυνομία είναι η αυξανόμενη ισχύς των βοµ- 
βών μολότοφ που ρίχνονται από οπαδούς τής καταστροφής. Πρόκειται για ένα γεγονός καλά 
αναγνωρισμένο αλλά δυσεξήγητο, ενώ υπάρχουν µέχρι σήµερα ορισμένα δεδοµένα που ίσως 
ερμηνεύουν αυτό το φαινόμενο. 

Ένα από αυτά βρίσκεται στον υδράργυρο, ο οποίος εικάζεται πως όταν ενώνεται µε ορισμένες 
άλλες χημικές ουσίες µετατρέπεται σε είδος βόμβας ναπάλμ. 

Διευκρινίζω ότι οι ανωτέρω εκτιμήσεις απο- 
τελούν δικά µου συμπεράσματα στα οποία 
έφτασα χρησιμοποιώντας κοινή λογική και 
τις γνώσεις που έχω αποκτήσει εδώ και πέ- 
ντε χρόνια ασχολούμενος µε τον υδράργυ- 
ρο και τα άλλα τοξικά υλικά των λαμπτήρων 
«οικονομίας». 

Αρχικά, το συγκεκριµένο γεγονός που µε 
ώθησε να αντιληφθώ ὁότι κάτι τρέχει µε τον 
υδράργυρο ήταν η σύλληψη ορισμένων «οπα- 
δών» στη Θεσσαλονίκη. Η έρευνα που ακο- 
λούθησε στα σπίτιατους αποκάλυψε ότι εκτός 
από τα συνήθη «όπλα» που εντοπίστηκαν 
υπήρχε και ένα πλαστικό δοχείο το οποίο πε- 
ριείχε εντός του υγρό υδράργυρο βάρους 
11,74γραμμαρίων και µια άγνωστη ουσία λευ- 


πας --΄ -- 


Οινέες βόμβες µολότοφ που εμφανίστηκαν το 
2009 ενισχυμένες µεβαρελότα, ήταν σχεδόν δο- 
λοφονικά µέσα. Ωστόσο δεν εντοπίστηκε υδράρ- 


; ) ος γυρος σεαυτές. - Ηέρ.//νννννν.οσ/ἱπιαίἰκοίᾗα. 
κού χρώματος σε κουτάκι αναψυκτικού βά- σι/2011/10/0Ιοσ-ροσί 6788.Λίπι! 


(33) «Ποιοι καιπώς διακινούντα λαθραία πυρηνικά»,τού Κων. Παπαστεφάνου, «Το Βήμα», 09/03/1997 - Πιρ://ννν ἰονίπια.στ/τε]αίοἁαγο]ος/ 
ατϊς]ο/}αἰάΞδ6407 


Χρήστος Μουσουλιώτης - Πίηρ.//ΠἱρΗ{]απα2Ι6.ννογάργες».οοπή - 360 


Όπλο µαξικής καταστροφής ή παραμύθι ο κόκκινος υδράργυρος; 
ρους116 γραμμαρίων!ϐ24566 

Είχα ήδη ενημερωθεί για την αυξημένη ισχύ των βομβών μολότοφ µετην ονομασία «κόμπρα» 
που ρίχνονται στις διαδηλώσεις από τους µπαχαλάκηδες και τον υδράργυρο που βρέθηκε σε 
πολύ µεγάλες ποσότητες κατάτις εργασίες στο υπό κατασκευή Μετρό Θεσσαλονίκης. Μια επα- 
γωγική σκέψη µε ώθησε να αναρωτηθώ εάν ο υδράργυρος µαζί µε κάποιο άλλο χημικό υλικό 
είναιτο νέο όπλοτους. 

Ο υδράργυρος που βρέθηκε στο Μετρό αποτελεί ένα απολύτως ανεξιχνίαστο γεγονός, αν και 
αρχικά επιχειρήθηκε να ερμηνευθεί ως παλαιά ρύπανση από βυζαντινά ή αρχαιότερα µεταλ- 
λουργικά εργαστήρια. Ἠρθε στο φως µετις εργασίες καιτις ανασκαφές που γίνονται για την κα- 
τασκευή τού Μετρό.Το υλικό ήταν σε µεταλλική µορφή. 

Αρχικά βρέθηκαν 300 περίπου γραμμάρια διασκορπισμένα σε «μπίλιες» σε έκταση 1,5 στρέµ- 
µατος στις υπόγειες στοέςτου. Η εισαγγελία διέταξε επείγουσα προκαταρκτική εξέτασης) αλλά 
το θέµα μάλλον θεωρήθηκε λήξαν, µετά τον καθαρισμό που έγινε, επειδή εκτιμήθηκε ότι ο 
υδράργυρος ήταν κατάλοιπο από μεταλλουργικές ή άλλες εργασίες που γίνονταν πριν από αρ- 
κετές εκατονταετίες.Ξ8 

Αυτή η σκέψη εγκαταλείφθηκε όταν εμφανίσθηκε νέα ρύπανση µε υδράργυρο η οποία λόγω 
τής µεγάλης ποσότητας απέκλεισε το πρώτο ενδεχόμενο. Εικάζεται πλέον ότι είναι προϊόν ρύ- 
πανσης από άγνωστη πηγή, πιθανώς από σύγχρονα εργαστήρια...» Φυσικά αυτότο ενδεχόμενο 
είναι εντελώς απίθανο να συμβαίνει επειδή η µορφή που βρέθηκε ο υδράργυρος, οι «μπίλιες», 
δείχνουν σαφώς ότι είναι πρωτογενές υλικό, δηλαδή ότι δεν έχει υποστεί καµία επεξεργασία. 

Η περίπτωση ο υδράργυρος να προερχόταν από εσκεµµένη απόρριψη κάποιου οδοντιατρεί- 
ου ή εργαστηρίου οδοντοτεχνίας και πάλι είναι εκτός πραγματικότητας επειδή θα υπήρχαν και 
άλλα υλικά αναμεμειγµένα µε αυτόν. 


(94) «Χειροπέδες σε «οργανωμένο στρατό» των χούλιγκαν». του Θανάση Τσιγγανά. «Η Καθημερινή», 16/6/2012 - Πάρ:/ ποννς.Καίπιοηπι. 
στ/4άσσι/ ν ατίο]ες οἱ 2 14/06/2012 485440 

(95) Στ.Χ.Μ.: Η ανακοίνωση τῆς Ελληνικής Αστυνομίας ανέφερε μεταξύ άλλων: 

Σε έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν, σε επτά (7) συνδέσµους φιλάθλων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 

Έξι (6) μεταλλικές ράβδοι, Δύο (2) μπαστούνια του μπέιζμπολ. (σιδερένιο-ξύλινο), Τέσσερα (4) αυτοσχέδια Ἐύλινα γκλοπ µε ενσωµα- 
τωµένα καρφιά, Είκοσι τέσσερα (24) Ἑύλινα ρόπαλα, Έντεκα (11) κράνη μηχανής, Ένα (1) αστυνομικό πηλίκιο, Είκοσι πέντε (25) άδεια 
μπουκάλια γυάλινα, Μία (1) ερυθρά φωτοβολίδα αλεξιπτώτου, Δύο (2) τσεκούρια, Ένα (1) αναδιπλούμενο μαχαίρι, Ένας (1) µπαλτάς µε 
Ἐύλινη λαβή. Δύο (2) κινητά τηλέφωνα. 

Στην κατοχή και στις οικίες των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 

Ένα (1) πιστόλι μάρκας ΖΑ5ΤΑΝΑ διαμετρήματος 7.62 παπι, Ένα (1) πιστόλι διαμετρήματος δ παπι, µε µία άδεια γεµιστήρα, Μία (1) κυνηγε- 
τική καραμπίνα µε πιστολοειδή λαβή, Πενήντα έξι (56) φυσίγγια, Μία (1) γεµιστήρα Ένα (1) πιστόλι τύπου τερ]ίσα µε γεµιστήρα που περιείχε 
πέντε (5) φυσίγγια κρότου, Πέντε (5) ράβδοι (μεταλλικές -- Ἑύλινες-αστυνομικές), Τέσσερα (4) ρόπαλα του μπέιζμπολ, Μία (1) µασέτα, Επτά 
(2) σιδερογροθιές, Μία (1) ερυθρά φωτοβολίδα αλεξίπτωτου, Μία (1) αντιασφυξιογόνα µάσκα, Ένα (1) σφυρί θραύσης υαλοπινάκων. Τρεις 
(8) χειρουργικές λάµες, Ένας (1) ασύρµατος συντονισµένος σε συχνότητες αστυνομίας, Μία (1) μεταλλική αυτοσχέδια κατασκευή σε σχήµα 
αστεριού, Ένα (1) σπρέι αερίου, Κροτίδες -- φωτοβολίδες, Μία (1) συσκευή εκτόξευσης φωτοβολίδων µε 33 συνολικά φυσίγγια εκτόξευσης 
Φφωτοβολίδων, Σαράντα δύο (42) φυσίγγια κρότου-αερίου, Εννέα (9) μαχαίρια (κυνηγετικά και αναδιπλούμενα). Ένας (1) σουγιάς, Ένας 
(4) πολυσουγιάς, Σαράντα (40) πινητά τηλέφωνα, (348.48) γραμμάρια κάνναβης, Ένα (1) μεταλλικό κουτάκι αναψυκτικού, το οποίο περιέ- 
χει άγνωστη ουσία λευκού χρώματος μειχτού βάρους 116 γραμ., Ένα (1) πλαστικό δοχείο περιέχων υγρό υδράργυρο εντός νερού συνολικού 
βάρους 11.74 γραμ. Και Χρηματικό ποσό 3.300 Ευρώ και 10.000 Δολαρίων Η.Π.Α. 

(36) «Ἑξάρθρωση πολυμελούς εγκληµατικήῆς οργάνωσης στη Θεσ/κη», 13.6.2012. - Παρ:/Καταίζονα.οοπι/Ιπάεχ. Ρρ]οροηξοοπι οοπίοηίᾶτν]α 
ν/ξαπιε]εδιά-δ6δ3:2012-06-13-12-03-23δεα(1άΞ52:2011-08-17-18-41-10άτΠεπιιάΞ126 

(37) Θεσσαλονίκη: Κατ’ επείγουσα έρευνα για τον υδράργυρο στο εργοτάξιο του Μετρό. - «Κγ.σι - 16.03.2012. - Πάρ://ννννν. «Καὶ στ/πονύς/ 
6τεαοε/αγίῖε]ε/197776/Ηπεςςαἱοπ]Κκ]-Καί-ερείδοιιςα-εΓειπα-ρία-ίοπ-ιάΓαΓριτο-ςίο-εΓσοίαχίο-ίοιι-ΠιθίΓο/ 

(38) «Η ανακάλυψη υδραργύρου αναστατώνει το Μετρό της Θεσσαλονίκης». «Το Βήμα», 16/03/2012. - Πάρ://Μνήν).Γονίπια.στ/ 5οοϊοίγ/ 
ατῆσ|ο/}αἰάΞξάμδ777 

(39) «Ὑδράργυρος (ξανά) στο μετρό στη Βενιζέλου». 10.10.2012 «Αγγελιοφόρος». - -. Ππάρ:/Ν/ναρο[οίοτος.στ/άο[αυ]ε. 
αδρ)ρΙάΞ7όχείξ! ὁτατΙάΞ 154956 


Χρήστος Μουσουλιώτης - Πήήρ.//Πἱρ]ιέ] απια2Ι1γ6.ννογάργεδς.οοΠΙ/ - 361 


Όπλο µαξικής καταστροφής ή παραμύθι ο κόκκινος υδράργυρος; 

Ἆρα κάτι άλλο συμβαίνει και οι αρχές ασφαλείας ίσως έπρεπε να ερευνήσουν περισσότερο για 
να το βρουν πριν θρηνήσουµε θύματα ή υποστούµε µεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή. 

Ο πολυεπιστήµονας καθηγητής Ζουγανέλης εµφανίζεται σίγουρος για την ύπαρξη τού κόκκι- 
νου υδραργύρου. Σε σχετικό άρθρο του αναφέρει ότι «...ο Κόκκινος υδράργυρος ή άλλως κροτι- 
κός υδράργυρος Η6(Ο(Ν)2 π.χ. είναι εκρηκτική ύλη και παράγεται από τον υδράργυρο και τις ενώ- 
σεις του, όπως το θειούχο υδράργυρο Ηᾳ» µετά απο απλή χημική επεξεργασία. 

Η διαχείριση αποβλήτων υδραργύρου που είναι επίτο πλείστον τοξικές ενώσεις γίνεται µε 6-7 τε- 
χνικές (τόσες έχω υπόψη µου αυτή τη στιγµή). Μια από αυτές μετατρέπει τον υδράργυρο σε θειού- 
χο υδράργυρο (Η65), ένα υλικό κόκκινο ή μαύρο, τοξικό, αδιάλυτο στο νερό και γενικά σταθερό στη 
φύση µε ένα όµως πρόβλημα... οξειδώνεται εύκολα παράγοντας εύφλεκτα υλικά, εκρηκτικά υλικά 
και άλλα έντονα αντιδραστήρια. 

Η οξειδωτική ικανότητα του θειούχου υδράργυρουτον καθιστά ένα ισχυρό όπλο στα χέρια τροµο- 
κρατικών οργανώσεων ή στα χέρια αυτονοµμιστικών οµάδων, που αναμένεται να εμφανισθούν σε 
περιοχές της Ελλάδας που ενισχύεται χάριν της ανάπτυξης.»0 


Θύματα τού υδραργύρου 


Εκτός των ανωτέρω έχουν υπάρξει διάσηµα θύματα δη- 
λητηρίασης µε υδράργυρο όπως η πανέμορφη και «κολα- 
σµένη» ερωμένη τού βασιλιά Καρόλου Ζ τής Γαλλίας, Αγνή 
Σορέλ. 

Ἐνα άλλο διάσημο, παρ’ολίγον θύμα, είναιηκ. Μοσκαλένκο, 


υπερδραστήρια ακτιβίστρια δικηγόρος, υπερασπίστρια 4 πω 
όσων µάχονταιτον Πούτιν. Αν καιο υδράργυροςπουβρέθη- αδιαμέθαδας. Η Καρίνα 
. ς λένμο έπεσε Βύμα δηλητηρίασης, 
κε στο κλειδωμένο από ο λπλω. 
αυτήν οικογενειακό αυ- και ο Αλεξάντρ Λαβινένμο 


τοκίνητο δεν την σκότω- 
σε, σίγουρα υποβίβασε σηµαντικά τη διανοητική της ικανό- 
τητα και το συγκινησιακό της κουράγιο΄Ὁ. 

Έχει βρεθεί, μεταξύ πολλών άλλων, ότι ο υδράργυρος προ- 
καλεί αναστολή ανάπτυξης των εγκεφαλικών νευρώνων και 
στη συνέχεια επιφέρει συρρίκνωση(!) Είναι αμφίβολο λοι- 
πόν, κατά πόσο η ακτιβίστρια δικηγόρος θα διατηρεί στο 
εξής τη διανοητική ικανότητα που είχε στο παρελθόν. 

Οιπράκτορεςπου άνοιξαν ένα κλειδωμένο αυτοκίνητο και 
έβαλαν σε αυτό ποσότητες υδραργύρου κλειδώνοντάς το 


Αγνή Σορέλ.Η ερωμένη τού εκ νέου, µε τρόπο που δεν ήταν δυνατό να γίνει αντιληπτή 

Γάλλου αυτοκράτορα Καρόλου η πράξητους, θα μπορούσαν αντί τού νευροτοξικού µετάλ- 

Ζ. Ένα διάσημο θύμα τού λου να κρύψουν τον κατάλληλο εκρηκτικό μηχανισμό και 
υδραργύρου. σήµερα να υποθέτουμε πολλά. 


(40) «Συγκάλυψη και ανικανότητα για τον υδράργυρο των 2 δις ευρώ απο το ΥΠΕΚΑ»,. τού καθηγητή Γ. Ζουγανέλη - Πίρ:/ αἴκαποα. 
Ῥ]ορφροί.ςι/2014/08/2 24 ΠίπιΙ616 - Πίρ:/Π1ΡΠίΙαπά2]Γα.ννοτάρτοςς.εοπι/ 


(41) «Τα Νέα», 16.10.2008. 


Χρήστος Μουσουλιώτης - Πηρ://ΠρΠ{]απα2Ιο.ννογάργεσν.οοπή - 362 


Όπλο µαξικής καταστροφής ή παραμύθι ο κόκκινος υδράργυρος; 
Ωστόσο µετον υδράργυρο, οι εχθροίτής Μοσκαλένκο πέτυχαν µε ένα σµπάρο τρία τρυγόνια. 
Ίο. Δεν την σκότωσαν. 
2ο. Την τρόµαξαν µέχρι θανάτου. 
3ο. Μείωσαν ὁραστικά την ψυχοδιανοητική της ικανότητα. 
4ο. Ἐστειλαν τα κατάλληλα μηνύματα... 


Ἐμποροι ναρκωτικών και υδράργυρος 


Σχεδόν απεριόριστες φαίνεται πως είναι οι δυνατότητες τού υδραργύρου. Μισό κιλό αυτού τού 
υπερτοξικού μετάλλου διέφυγε από λεκάνη τουαλέτας αποκαλύπτοντας ότι µια ήσυχη γραφική 
οικία, ήταν πιθανώς άντρο εμπόρων ναρκωτικών ή κάτι ακόµα περισσότερο. 

Ενώπιον μεγάλης έκπληξης βρέθηκε ιδιοκτήτης σπιτιού στην Αλαμπάμα των ΗΠΑ, όταν θέλη- 
σε να επισκευάσει τον σωλήνα αποχέτευσης τής τουαλέτας σπιτιού που δίπλα του βρισκόταν 
ένα άλλο πανομοιότυπο σπίτι. Κατά κακή του τύχη ο σωλήνας τής τουαλέτας ήταν κοινός γιατα 
δύο οικήματα. Σηκώνονταςτη λεκάνη από τη βάση της ος στο πάτωμα περίπου μισό κιλό 
υδραργύρου, αφήνοντάς τον 
µε ανοιχτό στόμα. 

Κάλεσε αµέσως την υπηρε- 
σία Ὑγείας και Προστασίας 
τού Περιβάλλοντος το προ- 
σωπικό τής οποίας διαπιστώ- 
νοντας τη φύση τού γυαλι- 
στερού υλικού στο πάτωµα 
έσπευσε να αποκλείσει την 
οικία µε κίτρινες κορδέλες. 

Στη συνέχεια τοποθετήθη- 
καν στις πόρτες προειδοποι- 
ήσεις µε χρώμα έντονο πορ- : 
τοκαλί, ένδειξη ότι γινόταν 
έρευνα σχετιζόµενη µε πα- 
ράνοµες ὃὁραστηριότητες 
εμπόρων ναρκωτικών. 

Ο καθαρισμός απὀ τον 


Σε αυτό το εἰδυλλιακό σπίτι βρέθηκε υδράργυρος στην τουαλέτα. Οι 
αρχές εκκένωσαν την οικία, αλλά για να καθαρίσουν τον υδράργυρο 
απαιτήθηκε µια εβδομάδα. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει καμία υπηρεσία 
ιδιωτική ή δηµόσια, που να διαθέτει τεχνογνωσία για τον καθαρι- 
σµό υδραργύρου σε οικίες. - ΩΗίρ://ννννν2./Ἱννου/ἄ.ςο/ι/Ποννς/2009/ 


υδράργυρο διήρκεσε µια πιαγ/07//εάεγα[-αιί/ου/{θς-ε[θαΠπίπσ-ΙΠΊΘΓΕΙΙΥΥ-ερή|-αΙαθαπια/ 
εβδομάδα, ενώ οι κάτοικοι 


τής διπλανής δίδυµης οικίας 
αναγκάστηκαν να µείνουν έξω απὀ το σπίτιτους ένα 24ωρο. 

Η παραγωγή µεθαμφεταμίνης µε τη χρήση υδραργύρου είναι γνωστό στις αρχές ότι µπορεί να 
γίνεται, αλλά το αίνιγμα τής ύπαρξης στην τουαλέτα μισού κιλού μεταλλικού υδραργύρου δεν 
έχειλυθεί προς το παρόν, αν και στην οικία βρέθηκαν χάπια µεθαμφεταμίνης. 

Ὑπενθυμίζουμε ότι το Ισραήλ θεωρεί τον υδράργυρο ως µέσο που µπορεί να μετατραπεί σε 
όπλο, έχοντας γι΄ αυτό το λόγο απαγορεύσει κάθε εισαγωγή, ακόµα και απειροελάχιστων ποσο- 
τήτων υδραργύρου σε περιοχές των Παλαιστινίων. 
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Όπλο µαξικής καταστροφής ή παραμύθι ο κόκκινος υδράργυρος; 

Η αστυνομία στις ΗΠΑ δεν ανέφερε κάτι σχετικό, αλλά οι έρευνες συνεχίζονται και είναι αμφί- 
βολο εάν θα γίνει γνωστό οτιδήποτε, εάν η υπόθεση αυτή σχετίζεται, αντί µε εμπόρους ναρκωτι- 
κών, µε κάποια τρομοκρατική οργάνωση. 

Σύμφωνα µετην ευρωπαϊκή έρευνα(ἍὍ γιατα ναρκωτικά η µεθαμφεταμίνη είναι το σηµαντικό- 
τερο διεγερτικό σεπαγκόσµιο επίπεδο. Οι μεγαλύτερες ποσότητες παράγονται και κατάσχονται 
στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ασία (Κίνα, Μιανμάρ, Φιλιππίνες, Ταϊλάνδη) και δευτερευό- 
ντως στη Βόρεια Αμερική (Ηνωμένες Πολιτείες). 

Μεθαμφεταμίνη παράγεται επίσης στην Τσεχική Δημοκρατία, τη Γερμανία,τη Λιθουανία καιτη 
Σλοβακία. Οι μεγαλύτερες ποσότητες προορίζονται για τοπική κατανάλωση, μολονότι ορισµέ- 
νες εισάγονται λαθραία στη Γερμανία καιτην Αυστρία. 

Σύμφωνα µετο ΟΚΑΝΑ62 όταν λάβει κάποιος μεθαμφεταμίνη γνωστή και ως «ρθθά νιώθει τη 
δράση τηςνα «ξεκινάει σε 15 ως 30λεπτά από τη λήψη και διαρκεί περίπου 6-8 ώρες. Προκαλεί 
αίσθηση ενεργητικότητας, διαύγεια μυαλού, όξυνση της πνευματικής λειτουργίας και απώλεια 
αίσθησης τής πείνας. Οι κόρες των ματιών διαστέλλονται. 

Παρατηρείται έντονη εφίδρωση ή κρυάδες, ταχυκαρδία, λογόρροια και επιθετικότητα. Μετά 
από επαναλαμβανόμενη μακροχρόνια χρήση, µπορεί να εμφανιστούν συμπτώματα ψύχωσης 
όπως: παρανοειδής επεξεργασία, διωκτικό παραλήρημα, ακουστικές και οπτικές ψΨευδαισθή- 
σεις και αλλαγές στην αντίληψη τού σώματος. Η συστηματική χρήση προκαλεί ανοχή και ψυχι- 
κή εξάρτηση, µε συμπτώματα κατάθλιψης, ευερεθιστότητας. Η διακοπή χρήσης επιφέρει έντο- 
νο άγχος. 


Εδώ ο καλός υπερ-τοξικός υδράργυρος... 


Η παράνομη πώληση υδραργύρου µέσω αγγελιών είναι επικερδής τακτική. Τη9 Μίπηεςοίᾶ 
Ρο]]μϊίοη (οηίΐΓοἱ Αοεπεγ ανακάλυψε 30 κιλά υδραργύρου τα οποία ανακοινώθηκε ότι πωλού- 
νται σειστοσελίδα από άτοµο που τα βρήκε στα γκαράζ τού παππού του! 

Σε ένα άλλο τεράστιο περιβαλλοντικό έγκληµα όπου πρωταγωνιστεί η διακίνηση υδραργύ- 
ρου οι ελληνικές αρχές εντόπισαν παράνομη διακίνηση υδραργύρου από γερμανική εταιρία δι- 
αχείρισης επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων εντόπισαν οι αρχές. Πρόκειται γιατην εταιρία 
ΕΕΙΑ ἄ«πιοΗ ΒΕΟΥΕΙΙΝα 5ΟΙὐΤΙΟΝς, η οποία, όπως αναφέρεται σε σχετικό ρεπορτάζ, διοχέ- 
τευσε «...στην ευρωπαϊκή (και όχι µόνο) αγορά, χίλιους και πλέον τόνους υδραργύρου που προήλ- 
θαν από την επεξεργασία επικίνδυνων αποβλήτων. 

Από την παρανόμως διακινηθείσα ποσότητα έχουν εντοπιστεί περίπου 800 τόνοι, εκτων οποίων 
οι 300 στην Σιγκαπούρη, από 100 σε Ελλάδα, Ολλανδία, Δανία, Ελβετία και 80 τόνοι στην Τουρκία 
(Κωνσταντινούπολη). 

Σε ό,τι αφορά την ποσότητα των 100 τόνων υδραργύρου που µπήκε στην Ελλάδα, περίπου 50 τό- 
νοι εξήχθησαν στην Τουρκία και συγκεκριµένα στην Κωνσταντινούπολη, ενώ η υπόλοιπη ποσότητα 
βρίσκεται σε αποθήκες |οσἱδίίςς, στον Ασπρόπυργο. 

Ηγερµανική εταιρία εξήγαγετον υδράργυρο ως επικίνδυνο εμπόρευμα και χρησιμοποίησε πιστο- 
ποιηµένες προς τον σκοπό αυτό µεταφορικές εταιρίες. Μια εξ αυτών ελληνική. 

(42). Πρ://νννννν απιρμεἰαπιίηος.σοπι/πις(μαπρμοἰαππίπε/ουτορο Βίπι] 


(43) Πάρ://Νην/νν.οΚαπα.στ/π[ο .ρΏρ2αςΙοπΞνΙον/άΙιάΞΙ05δσεα(Ξξ10 


(449) 64 ος οἳ ππετοιτγ [ουιπά οἩἡ (ΟταίρεΗςδί, Ῥυτοεῃβασθά Ὁν ΜΡΟΑ. Ὁνγ ΜΙίΚκ Ὠιικίπ. - Πριν πιγ[οχίννϊποίϊες.οοΠΙ/ 
5ίοιγ/18455ξ30/64-10ς-ο[-πιοτοτγ-{οιπά-οΠ-οΓαϊρς[Ιςί-ρυτε[αςοά-Ὀγ-πιροα 
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Όπλο µαξικής καταστροφής ή παραμύθι ο κόκκινος υδράργυρος; 

Προκειμένου, µάλιστα, να µην αποκαλυφθείη παράνομη διακίνηση, η γερμανική εταιρία δεν έκλει- 
νε απ΄ ευθείας την µεταφορά (αφού θα ήταν σαφές, ότι πρόκειται για απόβλητο), αλλά µέσω τρίτων, 
µετην ένδειξη «επικίνδυνο εμπόρευμα». Πατίσε διαφορετική περίπτωση έπρεπενα τηρηθούν οιαυ- 
στηρότατες διατάξεις που διέπουν την διασυνοριακή διακίνηση επικίνδυνων αποβλήτων. 

Κατ΄ αυτόν τον τρόπο η γερμανική εταιρία αύξανε σηµαντικά τα κέρδη τῆς, εάν αναλογιστούμε 
ότι οι πελάτες της πλήρωναν για τη διαχείριση απόβλητων µε υδράργυρο, περίπου 5.000 ευρώ, ανά 
τόνο. 

Όπως, όµως, απεδείχθη, η ΒΕΙΑ άΠΙΘΗ ΒΕΟΥΕΙΙΝάα 5ΟΙἱ0ΤΙΟΝς, αύξανε τα κέρδη της από την µη 
σύννομη διαχείριση των αποβλήτων, που της έστελναν για επεξεργασία. Πατίτον υδράργυρο που 
έβγαζε κατά την επεξεργασία των αποβλήτων δεν τον διαχειριζόταν µε βάση τις υποχρεώσεις τῆς, 
αλλάτον εξήγαγε (έναντι φυσικά κάποιου ποσού) κατά Κύριο λόγο σετρίτες χώρες (στην προκειμένη 
περίπτωση και στην Ευρώπη), ως επικίνδυνο εμπόρευμα. 

Πρόκειταιγια σοβαρότατο περιβαλλοντικό έγκληµα, αφού σύμφωνα µετην βιβλιογραφία, η ποσό- 
τητα υδραργύρου που περιέχεται σε τέσσερα θερμόμετρα, αρκεί για να μολύνει τα νερά λίμνης 80 
τετραγωνικών χιλιομέτρων. Επισημαίνεται επίσης, ότιο υδράργυρος αποτελείάκρως επικίνδυνη ου- 
σία αφού προκαλείσοβαρές βλάβες στον οργανισμό». «5 

Η παράνομη εµπορία υδραργύρου είναι συνήθης τακτική παντού στον κόσµο, µια τακτική η 
οποία µε την επιπλέον ζήτηση υδραργύρου γιατις λάμπες «οικονοµίας», θα γνωρίσει μεγαλύ- 
τερη άνθιση. Ένα ακόµα δείγµα περιβαλλοντικού και ποινικού εγκλήματος αποτελεί ένας πο- 
λίτης στην Ινδία, ο οποίος εμπορευόταν υδράργυρο που τον είχε τοποθετήσει σε πλαστική 
μποτίλια. 

Οι Φιλιππίνες ένα κράτος διεφθαρμένο σε κάθε πτυχή τής ζωής δεν θα μπορούσενα αποτελεί 
εξαίρεση. Δεν διαθέτουν ούτε καν ένα σύστηµα ελέγχου διακίνησης τού νόµιµου υδραργύρου 
προερχόµενου κυρίως από ανακύκλωση.) 

Ωστόσο, η Ρωσία φαίνεται πως κατέχει τα σκήπτρα επειδή στη χώρα αυτή παράγονται πάνω 
από 60 κιλά υδραργύρου ετησίως και πωλούνται στη µαφία για 300.000 δολάρια το κιλό. 
Σύμφωνα µε ρεπορτάζ στρατιωτικού συντάκτη ενδιαφερόμενοι πελάτες υπάρχουν σε χώρες 
όπως Ισραήλ,, ἱράν, Πακιστάν και φυσικά στη Λιβύη, όπου χρησιμοποιούνται Ρώσοι εἰδικοί για 
νατους βοηθήσουν να παρασκευάσουν χαμηλής ισχύος πυρηνικά όπλα.δ 

Το επιστημονικό περιοδικό «Νενν 5εἱεηῖίςσῖ», δείχνει να πιστεύει ότι ο κόκκινος υδράργυρος 
είναι υπαρκτός και συνιστά τρομερό κίνδυνο για την ανθρωπότητα. Όπως δηλώνεται σε σχε- 
τική έρευνα τού περιοδικού, είναι υπαρκτό το ενδεχόμενο µιας πυρηνικής βόμβας µε κόκκινο 
υδράργυρο και παρουσιάζεται το αντίστοιχο σχεδιάγραμμα: 

«Ο Κόκκινος υδράργυρος, είναι, ένα μοναδικά ισχυρό χημικό εκρηκτικό που έχει απορριφθεί 
η ύπαρξή του από πολλούς εμπειρογνώμονες επειδή θεωρείται μύθος. Μπορείωστόσο να είναι 
πραγµατικό και να αποτελέσει σοβαρή απειλή στις προσπάθειες τού κόσμου να ελέγξειτην εξά- 


(45) Παράνομη διακίνηση υδραργύρου από εταιρεία διαχείρισης βιομηχανικών αποβλήτων (αρ) - Πίρ://νννννΚαΙ.στ/ποννς/οπνΙτοπππεΠί/ 
ατϊς]α/2640 19/ραταποπΠί-ἰαΚΙπὶςι-πάτατσυτοι-ερικΙπάμποηπ-αρον Πίοπ-αρο-σοιπιαπ[κ]-είαϊτεῖα/ 

(46) Κοπίροάοπι τεςἰάεπί ἀείαϊποά ἵπ Ώιςμαπῦε {ο: Π]εσαί ἰγαάε ἵπ πιεΓοτγ - Πίίρ://Πενής.(]/οπ/πεν/ς/κοπϊδοάοπι-ΓεςΙἀεπί-ἀσίαίπεά-άιςπαποε-Ι]]εσα[- 
αάςε- ΠΙεΓΟΙΤΥ 

(47). Πάρ:/Πρεῃ.ο{ςσ/πρ!εε/Ν/ρ-οοπίοπί/αρ]οαάς/2012/06/ΕΙπαΙ-ΠΡΕΝ-δρρΙγ-απά-Τγαάε-Ιπίεγνοπίίοη-πον/.ράξ 


(48) ΚΕΡ ΜΕΚΟΙΒΥ: Ηοαχ οἱ ίπε Ὀ]ήπιαίο Τειτοτὶσί Μεαροπ7 ΒΥγ Εάνατά Ν. Βαάο]αίο απά Ὠαίε Απάταάα. (6οιπίετίεγτοΓίδπι ΜαΡαζίπε - Πίρ:// 
Ψεῦσας[α.σοορ]ειςεΓοοπίεπί.οοπ/5εα{εΠ}Ξςαε[με:οΟ5ΒΟΓΝ-ςΚοΙ!:νΜ/νν επιδίπς.θεςεΓνείς.εοπι/τεάπιετοτγ ρά/Η-δσεάξδἄΠἰξεπάείξεΙηκόσσ]Ξστόςο]ε 
ΠίξςαΓαΓὶ 
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Όπλο µαξικής καταστροφής ή παραμύθι ο κόκκινος υδράργυρος; 
πλωση των πυρηνικών όπλων. 

Οινέες πληροφορίες που διαρρέουν από τη Νότια 
Αφρική, τη Ρωσία καιτις ΗΠΑ έχουν πείσει κορυφαί- 
ους επιστήμονες πυρηνικών όπλων ότι οι δυνητικοί 
κίνδυνοι αυτής τής χηµικής ουσίας πρέπει τώρα να 
ληφθούν σοβαρά υπόψη». 


Συμπεράσματα 


Με βάση τα δεδοµένα που παρουσίασα εδώ τίθε- 
ται αυτομάτως το ερώτημα: Είναι δυνατόν η χρήση 
υδραργύρου να ξεφύγει από τα χέρια βιομηχανιών 
και βιοτεχνιών και να περάσει σε χέρια πρακτόρων, 
τροµοκρατών ή πληρωμένων δολοφόνων; 

Ένα τέτοιο ενδεχόμενο δείχνει αρκετά πιθανό, 
επειδή µας το έχει «διδάξει» η ιστορία και η χρήση 
ενός άλλου «αθώου» οικιακού υλικού, τού χλωρίου, 
το οποίο έχει χρησιµοποιηθεί επανειλημμένα στο 
ἱράκ, σκοτώνοντας εκατοντάδες και στέλνοντας χι- 


λιάδες άτοµα στα νοσοκομµεία.5Ὁ) 

Εξάλλου, τρία σοβαρά ατυχήματα διαρροής χλωρίου έχουν συμβεί στην Κίνα. Το 20084 στα 
βορειοδυτικά τής χώρας 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν. Όλοι οι κάτοικοι που ζούσαν σε απόσταση 
έως και τριών χιλιομέτρων από τη βιομηχανία, αναγκάστηκαν πανικόβλητοι να εγκαταλείψουν 
τα σπίτιατους, ύστερα από διαρροή χλωρίου στην ατμόσφαιρα. 

Τέσσερις µήνες µετά, 243 άνθρωποι πέθαναν, από δηλητηρίαση λόγω διαφυγής χλωρίου στην 
ατμόσφαιρα. Το 2005 φορτηγό γεμάτο χλώριο που ανετράπη προκάλεσετο θάνατο 30 ατόμων, 
τον τραυματισμό 300 και την εκκένωση χιλιάδων κατοικιών. 

Ἠδη µε βάση ένα παρόμοιο εφιαλτικό σενάριο, δηλαδή να υπάρξει επίθεση τροµοκρατών σε 
τρένα που μεταφέρουν χλώριο ή σε άλλα σηµεία στις ΗΠΑ, μελετώνται αντιδράσεις έκτακτης 
ανάγκης. Η αμερικανική κυβέρνηση έδωσε κονδύλια 3,4 εκ. δολαρίων στο Πανεπιστήµιο τής 
Αλαμπάμα για να βρειτρόπους άµυνας απέναντι σε πιθανές επιθέσεις µε χλώριο...) 

Σήµερα αναδύεται ένα ακόµα ενδεχόμενο. Αυτό τής διαφυγής υδραργύρου στην ατμόσφαιρα 
από κάποιο από τα εργοστάσια ανακύκλωσης ή παραγωγής λαµμπτήρων, που υπάρχουν και θα 
δημιουργηθούν, ενώ παραμένει ανοιχτότο ενδεχόμενο ατυχήµατος σε µέσα μεταφοράς, εµπο- 
ρικό πλοίο, τρένο κ.λπ. έµφορτα µε εκατοντάδες χιλιάδες ή εκατομμύρια υπερτοξικές λάμπες 
«οικονομίας». 

Με δεδομένο ότι στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι λυχνίες υδραργύρου κατασκευάζονται 
στην Κίνα και μεταφέρονται από εκεί σε κάθε σηµείο τής Γης, ένα τέτοιο ατύχημα είναιπρο των 
πυλών. Εξάλλου, οι διαρροές χλωρίου, µεγάλης κλίμακας, πάλι στην Κίνα συμβαίνουν, ενώ το 


(49) Οπειγ τοά απά νετ ἆαπσετοι, 29 Αρτ 1905. ΒΥγ Κου Εάνατάς -- Πίρς://νννν.πεν/ςεΙεηίϊςί.εοπι/ατε]ε/ 
Πις14619/50-300-εΠεττγ-τεά-απά-νετγ-άαησετοις/ 


(50) παρ://Αννν τεάοΓδΙ{.εοπι/πεννς/δεΙεπςες/δ954 19/4 ἸοοΚ αἱ εΠ]οτῖπο σας ας α νύεβρΡοπ/πάεχ.ΠίπιΙ). και («Εχροπί: ΟΠ]οτίπε αίίαςΚς ἵπ Ίταα Πατά {ο 
ςίορ».ΒΥ ΜιΚο 6οτάοι - Τπε Αςεοοίαίεά Ῥτορς 
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Όπλο µαξικής καταστροφής ή παραμύθι ο κόκκινος υδράργυρος; 
ίδιο συμβαίνει µε τις διαρροές 
υδραργύρου. 

Όπως αναφέρω και αλλού, 
ο υδράργυρος είναι το πλέον 
τοξικό μέταλλο στον πλανήτη β 
µετά το πλουτώνιο. Όπως σκο- 
τώνειτο πλουτώνιο, σχεδόν µε 
τον ίδιο τρόπο σκοτώνει καιο 
υδράργυρος. Οι περιορισμοί 
στη διακίνηση πλουτωνίου εί- 
ναι ὁρακόντειοι και τα σηµεία 
όπου φυλάσσεται παραμένουν 
άγνωστα. 

Για τον υδράργυρο η προ- 


στασία στον τοµέα τής ασφά-  Στιγμιότυπο από την απομάκρυνση χιλιάδων κατοίκων γύρω 
λειαςσὸ και οἱ προστατευτικοί από εργοστάσιο παραγωγής χλωρίου στην Κίνα. Το ενδεχόμενο 
κανόνες διακίνησης και χρήσης στην ίδια χώρα - αλλά και οπουδήποτε αλλού - να συμβούν ατυ- 
είναι ανύπαρκτοι, δεδομένου χήµατα µε διαρροή υδραργύρου, παραμένει ανοιχτό. 

ότι εισάγεται νόµιµα µε τερά- 

στιες ποσότητες, σε κάθε κράτος υπό τη µορφή υδραργυρικών λαμπτήρων, ενώ το µόνο που 
υφίσταται είναι η αφελής και προσχηµατική απόκρυψη θέσης των εργοστασίων ανακύκλωσης 
υδραργύρουςΏ για λόγους ασφαλείας(!) αλλά όχι των εργοστασίων παραγωγής λαμπτήρων 
υδραργύρου! 

Το ζήτημα δεν είναι αν υπάρχουν κάποιες πιθανότητεςνα συμβεί µιατεράστια διαρροή υδραρ- 
γύρου από κάποιο εργοστάσιο ανακύκλωσης ή παραγωγής, επειδή κάτιτέτοιο συμβαίνει συνε- 
χώς µε τις ανθρωπογενείς ή φυσικές καταστροφές µέσω των εκατομμυρίων λαμπτήρων που 
καταστρέφονται στη διάρκειάτους, αλλάτο πότεθα συμβεί καιτο ποιοιπρέπει να υποστούντις 
συνέπειες γι΄ αυτό το περιβαλλοντικό έγκλημα. 

Αυτό που τίθεται λοιπόν ως πολύ πιθανό ενδεχόμενο είναι πότε θα συμβεί µια τεράστια οικο- 
λογική καταστροφή εξαιτίας ρύπανσης από υδράργυρο, ή µια τρομοκρατική επίθεση, η οποία 
(αυτήτη φορά) θα είναι οφθαλµοφανής καιτότε ίσωςταράξειτο βαρύ περιβαλλοντικό ροχαλη- 
τό των υπερασπιστών των υπερ-τοξικών λαμπτήρων υδραργύρου κάθε είδους. 

Φυσικά, τότε θα αναδειχθεί ο περιβαλλοντικός πολιτικός και οικολογικός κρετινισµός στο απο- 
κορύφωμάτου, αλλά θα είναι ήδη πολύ αργά. 


(52) νυν’ 5αΚααΗΙππες οοπι/2009/02/07170536/0ΟΠΙπα-πο-ίΠτεαί-ίο-]πάϊα-ἴπ-ε| Πίπι! 
(535) Πίίρ://Ηνννν Ὀε]οσα[ποενής.εοπι/Όο οατίροο/100πιΙ]είγεορτοςς/πεννς/116276209.Πίπι! 
(54) Πίίρ:///ννν’ Ὀεἱοσα[παενής.οοπι/Όο οατίροο/100πι]είγεορτοςς/πεννς/116276209.Πίπι! 
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Επίλογος: 


Τα πράσινα πετραχήλια καιτα 12 


προκλητικά ζητήµατατων λαμπτήρων 


«οικονοµίας» 


Η πρώτη διαπίστωση είναι πως όλα όσα έχουν συμβεί στο ζήτημα τεχνη- 
τός φωτισμός και υγεία βασίζονται σε κερδοσκοπικά συμφέροντα, στην 
άγνοια, ή έχουν αφεθεί στην τύχη τους. Η περιβόητη προστασία των κατα- 
ναλωτών έχειμετατραπείσε φουσκωμένο παλιοτσούβαλο - μέχρισκασμού 
-;,γεμάτο παχιά υδραργυρικά λόγια, λαγούς µε πράσινα και καταστροφικά 
πλαστικά απόβλητα, τοξικά πετραχήλια και πομπώδεις υποσχέσεις Κκοπα- 
νιστού αέρα. Ένα παλιοτσούβαλο ξέχειλο από τις υπεριώδεις συχνότητες 
που µας τηγανίζουν και τις συχνότητες τού επικίνδυνου µπλε φωτός των 
λαμπτήρων «οικονοµίας και των κάθε λογής λαμπτήρων φθορισμού και 
ΙΕΏ που καταστρέφουν µε ποικίλουςτρόπουςτην υγεία ανθρώπων, ζώων 
και φυτών. 

κ Χ Χ 

Η δεύτερη διαπίστωση είναι η ύπαρξη µιας τοξικής ευθυγράµµισης. Οι 
νόμοι παραβιάζονται. Οι καταναλωτές πλήττονται και οι περιβαλλοντικές 
και καταναλωτικές οργανώσεις κοιμούνται πάνω σε υδραργυρικά - φωτο- 
ρυπαντικά χαλιά, που τους ταξιδεύουν σε κόσμους ονειρικούς, όπου διά- 
φοροι μάγοι βγάζουν λαγούς από τα καπέλα τους παπαγαλίζοντας λέξεις 
κενές νοήµατος, «προστασία τού περιβάλλοντος», «εξοικονόμηση ενέρ- 
γειας», «συμφέροντα των καταναλωτών», «ασφαλή προϊόντα», «θερµοκη- 
πιακά αέρια» και άλλα νεραϊδοπαράμυθα, που διαβάζονται µε τεχνητό το- 
ξικό φως. 


Επίλογος: Τα πράσινα πετραχήλια καιτα 14 προκλητικά ζητήματα των λαμπτήρων «οικονοµίας» 


Χ. Χ. Χ 


Ητρίτη διαπίστωση είναιότιτα ανάτον κόσμο υπουργεία Περιβάλλοντος, 
όπως και το αντίστοιχο ελληνικό, ροχάλιζαν και ροχαλίζουν σαν χαζοχα- 
ρούμενοι γίγαντες, ενώ τα υπουργεία Υγείας των κρατών τού πλανήτη 
ούτε καν έχουν αντιληφθεί τη σοβαρότητα τού ζητήματος σχετικά µε το 
τεχνητό «οικονομικό» φως, µε εξαίρεση την πολύ περιορισμένη αντιληπτι- 
κότητα Βρετανών και Ισραηλινών. 


Χ Χ Χ 


Η τέταρτη διαπίστωση είναι ότι παραβιάζεται βάναυσα η δυνατότητα 
στην ελευθερία επιλογής ασφαλούς προϊόντος και στην ανεξαρτησία κάθε 
πολίτη, µε την καταναγκαστική επιβολή (µέσω νομοθετικής κάλυψης από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καιτα κράτη) ρυπαρού καιτοξικού φωτισμού και 
προσβάλλονται βάναυσα οι ευαισθησίες και ιδιαιτερότητες υγείας κάθε 
ανθρώπου, ενώ ταυτόχρονα κουρελιάζεται οποιαδήποτε αρχή δικαίου και 
µια σειρά νόμων των κρατών - µελών τής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται 
για ὠμή αναλγησία προς τους πάσχοντες µε φωτοευαισθησίες και άλλες 
ασθένειες, οἱ οποίοι ανέρχονται σε δεκάδες έως εκατοντάδες εκατομμύ- 
ρια, ενώ ταυτόχρονα περιορίζονται σε ένα είδος εξορίας, και εντός των 
οικιών τους µετην υποχρεωτική χρήση των συμπαγών λαμπτήρων φθορι- 
σμού και! ΕΏ ακόµα και εντός αυτών! 

Πρόκειται για εξοργιστικό και ανησυχητικό γεγονός επειδή, το φως των 
συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού και ΙΕΏ προωθήθηκε και προωθείται 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τις κυβερνήσεις, ανενηµέρωτους δηµοτι- 
κούς και νομαρχιακούς άρχοντες, αλλά και οικολογικές οργανώσεις, ενώ 
ταυτόχρονα υφίσταται ευρύτατη και βαθύτατη άγνοια ή ηθεληµένη υπο- 
βάθμµιση των αδιαμφισβήτητων επιπτώσεων στην υγεία εξαιτίας τής ὅρα- 
στικής αλλαγής στην ποιότητα φωτισμού. Αμέτρητες επιστημονικές έρευ- 
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νες δείχνουν, χωρίς καμία αμφισβήτηση, ότι οι συχνότητες φωτός δεν είναι 
απλά ένα µέσο για να φωτίζουµετα σκοτάδια µας ήνα οργανώνουµε αφε- 
λείς και γελοίες περιβαλλοντικές εκδηλώσεις, (σβήστε για µια ώρα τα 
φώτα), αλλά επηρεάζουν βασικές βιοχημικές λειτουργίες κάθε είδους έµ- 
βιας ζωής. 

Επιπλέον των ανωτέρω, είναι πασίγνωστο ότιτα οικονομικά φώτα, ειδικά 
οι λαμπτήρες ΙΕΡΏ μειώνουν πολλαπλάσιες φορές την έκκριση µελατονί- 
νης σε σχέση µε τους λαμπτήρες πυράκτωσης και τη μειώνουν τέσσερις 
φορέςπερισσότερο σε σχέση μετουςλαμπτήρες «οικονοµίας, προκαλούν 
βλάβεςτόσο στην επιφάνεια, όσο και στο βυθό των οφθαλμών καιγι΄ αυτό 
φαίνεται να αντιδρά ή έστω να συγκινείται. 

Το φριχτό και απαράδεκτο γεγονός, είναι ότι αυτό το έγκλημα, αν και εί- 
ναι πασίγνωστο ότι συμβαίνει δεν εμποδίζεται ή δεν ακυρώνεται µε την 
επιβολή κανονισμών προς τους παραγωγούς για κατασκευή λαμπτήρων 
και ηλεκτρονικών συσκευών όπου θα υπάρχει η δυνατότητα επιλογής των 
καταναλωτών να ακυρώνουν την εκροή µπλε φάσματος κατά τη νύχτα, 
(ΝΙοΠί 5ΗΠἱ), όπως ήδη έχουν ήδη κάνει ορισμένες πολυεθνικές σε κο- 
μπιούτερ, κινητά τηλέφωνα και άλλες συσκευές µε φωτεινές οθόνες. 


Χ. Χ. Χ 


Η πέµπτη διαπίστωση είναι ότι διαδραματίζεται πολυεπίπεδη παρα- 
πληροφόρηση των καταναλὠτών εξαιτίας των αποκρυπτόµενων σοβα- 
ρών κινδύνων που δημιουργούνται στην περίπτωση λαθεµένης χρήσης 
ή θραύσης ενός µόνο λαμπτήρα εξοικονόμησης, εάν δεν τηρηθούν σχο- 
λαστικότατες διαδικασίες καθαρισμού τού υδραργύρου, οδηγίες - ωστό- 
σο- που δεντις γνωρίζουν οι καταναλωτές, είτε δεν υπάρχουν εκείπου θα 
έπρεπε (στη συσκευασία των λαμπτήρων) βάσει νόµου, είτε διαφέρουν 
από φορέα σε φορέα και από κράτος σε κράτος, ενώ ορισμένες εξ αυτών 
-όταν υπάρχουν - είναι λανθασμένες, άκρως επικίνδυνες για τους κατανα- 
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λωτές και εξαιρετικά ρυπογόνες γιατο περιβάλλον. 

Στις ΗΠΑ, έγινε μερικώς κατανοητό ένα µέρος τού εγκλήματος σε βάρος 
των καταναλωτών, που συντελείται εδώ και πολλές δεκαετίες µετις κάθε 
είδους υδραργυρικέςλάμµπες οι οποίες προκαλούν προβλήµατα υγείας και 
δηλητηριάζουν τους καταναλωτές, ρυπαίνοντας ανεπανόρθωτα το περι- 
βάλλον.Γιαυτότολόγο υποχρεώθηκαν οιπαραγωγοίνα αναφέρουν πάνω 
στο περίβλημα των λαμπτήρων το περιεχόµενο υδραργύρου καιτον τρό- 
πο καθαρισμού των σπασµένων λαμπτήρων «οικονοµίας» και των σωλη- 
νωτών φθορισμού (από το 201 1), κάτι που θα έπρεπε να γίνεται παγκο- 
σµίως (αλλά ουδέποτε έγινε) όταν άρχισε η χρήση από τις αρχές τού 
1940, τότε που τα σωληνοειδή εµετικά, µακρόστενα υδραργυρικά τοξι- 
κά «τέρατα», οι μµπαμπάδες των σημερινών συμπαγών λαμπτήρων φθορι- 
σμού ή λαμπτήρων «οικονοµίας» εισέβαλαν στη ζωή των καταναλωτών. 


Χ. Χ. Χ 


Η έκτη διαπίστωση είναι ότι υπάρχει ολική άγνοια για το γεγονός ότι οι 
αθώοι λαμπτήρες πυράκτωσης είναι ένα τεχνολογικό θαύμα. Έχουν Φφυ- 
σικό φάσμα φωτός, σαν τού Ἠλιου, δεν εκπέµπουν τα αόρατα, άγευστα και 
άηχα καρκινογόνα ηλεκτρομαγνητικά σκουπίδια, δεν εκπέµπουν επικίν- 
δυνες υπεριώδεις, ακόµα και την υπεριώδη [, αυτή που δεν φτάνει στη Γη 
από τον Ἠλιο, αλλά τη «ρίχνουν» στο κεφάλι µας οι λάµπες «οικονοµίας». 
Επίσης, οι λάµπες πυράκτωσης δεν γεμίζουν το περιβάλλον όπου θα µεί- 
νουν για πάρα πολλούς αιώνες µε ηλεκτρονικά σκουπίδια και δεν περιέ- 
χουν υδράργυρο. Ωστόσο, έχουν και αυτοίτην ευτυχώς περιορισμένη ικα- 
νότητα να επιδρούν στην επίφυση. Αυτό συμβαίνει επειδή το ποσό και η 
ισχύς τής μπλε ακτινοβολίας τους είναι κατά πολύ μικρότερη α΄π΄ό όλατα 
άλλα είδη λαμπτήρων. 

κ ΧΧΧ 


Η έβδομη διαπίστωση σχετίζεται µετις τεράστιου μεγέθους παρωπίδες 
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ή ακόµα και ηθεληµένη παραπληροφόρηση για το καυτό και αόρατο ζή- 
τηµα των ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών. Αποκρύπτονται ή υποβιβά- 
ζονται οι ποικίλες και επικίνδυνες για την υγεία ακτινοβολίες που εκπέ- 
µπουν οι «οικονομικού», τα εξαιρετικά ανθεκτικά στο χρόνο ηλεκτρονικά 
σκουπίδιατους, ο υδράργυρος που περιέχουν, µαζί µε διάφορα άλλα τοξι- 
κά υλικά, οι πολύ µεγάλες δαπάνες παραγωγής, η ανύπαρκτη ανακύκλωση 
που απαιτείται για λαμπτήρες «οικονοµίας» και! ΕΏ σε σχέση µετιςλάμπες 
πυράκτωσης, για τις οποίες δεν χρειάζεται ανακύκλωση. Όλα αυτά απο- 
κρύπτονται από τις πολυεθνικές, αλλά είναι αφύσικο να παραβλέπονται 
από οικολογικές οργανώσεις, την πλειοψηφία των πολιτικών κομμάτων 
και κυβερνήσεις καιτα ΜΜΕ. 

Η συστηματική έρευνα που έκανα στις τεχνικές µελέτεςπου διεξήχθησαν 
για λογαριασμό τής Ε.Ε. και άλλων κρατών, έδειξε ότι οι υπολογισμοί που 
θέτουν τους λαμπτήρες «οικονοµίας σε πράσινο βάθρο, είναι σαφώς ελλι- 
πείς έωςτραγικά λανθασμένοι. 

Η απόφαση τού υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ το 2009 να προκηρύξει 
διαγωνισμό µε έπαθλο 10 εκατομμύρια δολάρια για καλύτερους ενεργεια- 
κά λαμπτήρες, που αντικατέστησαν τους λαμπτήρες πυρακτώσεως, όπως 
τόνιζε, ενώ ήδη κυκλοφορούσαν οι αντικαταστάτεςτους οιλεγόµενοι «οι- 
κονομικοί», αποκάλυψε το λάθος τής Κομισιόν και των κυβερνήσεων των 
κρατών µελών, τα σοβαρά προβλήµατα λειτουργίας και χρήσης των λα- 
µπτήρων «οικονοµίας» καιτη χρόνια και συστηματική παραπληροφόρηση 
των καταναλωτών.Το λάθος έγινε σαφέστεροτο 2019, όταν το υπουργείο 
Ενέργειας των ΗΠΑ ακύρωσε όλα όσα ανακοίνωνε τα περασμένα χρόνια 
κατά των λαμπτήρων πυράκτωσης καιτην επιβληθείσα απαγόρευση που 
θα ίσχυε στις αρχές τού 2020, αφήνοντας ελεύθερη τη χρήση λαμπτήρων 
πυράκτωσης! 

ΧΧΧ 


Η όγδοη διαπίστωση αφορά το γεγονός τής άγνοιας ή το δήθεν ενδια- 
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φέρον τής Κομισιόν σχετικά µε το περιβάλλον καιτα κροκοδείλια δάκρυά 
της, (επιβολή νόμων), για να σωθεί. Η παραπλάνηση είναι συστηματική µε 
οικολογούντες και οικολογικές οργανώσεις να έχουν μερίδιο ευθύνης. Εάν 
πράγματι υπάρχει άµεση ανάγκη να σωθεί ο πλανήτης κι εμείς, τότε υπάρ- 
χουν λύσεις πολλές, απλές, αποδοτικές και µη ρυπογόνες, όπως για πα- 
ράδειγµα η αναγκαστική χρήση πλυντηρίων ρούχων που λειτουργούν µε 
όζον, τα οποία δεν χρειάζονται απορρυπαντικό και νερό! 

Αν και δεν υπάρχει καµία µελέτη που να υπολογίζει την παγκόσμια κα- 
τανάλωση ενέργειας για να παραχθούν απορρυπαντικά καιτη δαπάνη να 
χρησιµοποιείται νερό, ζεστό ή κρύο, είναι αυτονόητο πώς η συγκεκριµέ- 
νη ὁραστηριότητα εξοικονόµησης ενέργειας ξεπερνάει κάθε φαντασία. Η 
πλήρης εφαρµογή της απαλλάσσει τον οικιακό τοµέα από το μερίδιο που 
τού αναλογεί, καθώς λύνει ευθύς αµέσως το ζήτημα κατανάλωσης ενέρ- 
γειας και ρύπανσης τού περιβάλλοντος, χωρίς να προκαλεί, αυτό το πλυ- 
ντήριο όζοντος, περαιτέρω επιβάρυνση στο περιβάλλον και προβλήµατα 
υγείας στους ανθρώπους, όπως συμβαίνει µετην επιβολή χρήσης λαμπτή- 
ρων «οικονοµίας και | ΕΡ, (µόνο η λειτουργία των εγκατεστηµένων πλυ- 
ντηρίων στην Ε.Ε. απαιτεί την τεράστια δαπάνη ηλεκτρισμού που φτάνει 
στα 51 ΤΙΜΗ το χρόνο). 

ΧΧΧ 

Η ένατη διαπίστωση αφορά τη τρέχουσα απόκρυψη ή την άγνοια για τη 
σχέση μεταξύ φυσικών καταστροφών και οικονοµικών Φώτων. Κάθε τέ- 
τοιο γεγονός είτε είναι ανθρωπογενές, όπως πυρκαγιά σε εργοστάσια, βι- 
οτεχνίες, αποθήκες, οικίες, τρομοκρατικές ενέργειες, πολεμικές συγκρού- 
σεις κ.λΠ., είτε είναι φυσικό γεγονός, όπως σεισμοί, τσουνάμι, τυφώνες, 
πλημμύρεςκ.λΠ., επιφέρεισε παγκόσμιο επίπεδοτη θραύση (καθημερινά) 
εκατοντάδων χιλιάδων λαμπτήρων «οικονοµίας» και [ΕΏΌ, µε επακόλουθο 
να ρυπαίνεται το περιβάλλον µόνιµα και σε εφιαλτικό βαθµό. 

Πρόκειται για γεγονός που το αγνοούν οι καταναλωτές, ενώ οι κυβερνώ- 
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ντες αν και το γνωρίζουν παριστάνουν ότι δεν συμβαίνει αποφεύγοντας 
να πάρουν µέτρα αποτροπής, όπως θα ήταν η άµεση κατάργηση χρήσης 
τέτοιων τοξικών φώτων για το περιβάλλον καιτους ανθρώπους. 


Χ Χ Χ 


Η δέκατη διαπίστωση αφορά την απόκρυψη τής πλήρους αποτυχί- 
ας ανακύκλωσης των τοξικών λαμπτήρων. Εδώ η ανατριχίλα βασιλεύει. 
Εκατοντάδες τόνοι υδραργύρου, ηλεκτρονικών και πλαστικών ρίχνονται 
καθημερινά στο περιβάλλον εξαιτίας τής άθλιας, ηλίθιας και αποτυχηµέ- 
νης από κάθε πλευρά διαδικασίας ανακύκλωσης, η οποία υφίστανται όχι 
µόνο στην Ελλάδα αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο. Το γεγονός οφείλεται κυ- 
ρίως στην απόλυτη παραπληροφόρηση των καταναλωτών οι οποίοι διδά- 
χτηκαν, απότις αρχές τού 1940, όταν κυκλοφόρησαν οιπρώτοι σωληνωτοί 
λαμπτήρες φθορισμού, ότι αυτά τα τοξικά τερατάκια είναι «οικονομικά», 
και ασφαλή για κάθε χρήση. Από τότε έχει υπάρξει τερατώδης ρύπανση 
τού περιβάλλοντος εξαιτίας τής απόλυτης ΜΗ ανακύὐκλωσής τους σε πα- 
γκόσμµιο επίπεδο και αυτή η περιβαλλοντική τραγωδία αντί να διδάξει κυ- 
βερνώντεςκαι οικολογούντες ώστενα διακοπείάµεσαη παραπληροφόρη- 
ση και η χρήση αυτών των τοξικών φώτων, ήρθετο 2008 ένα νέο τεράστιο 
κύμα παραπληροφόρησηςγιατουςνέους δήθεν ασφαλείς και δήθεν πρά- 
σινους λαμπτήρες «οικονοµίας, που έπνιξε κάθε αλήθεια µε ασύλληπτους 
τόνους παραπληροφόρησης.Το κερασάκι στην τούρτα είναι οιλαμπτήρες 
ΙΕΡΏ, οιοποίοι θεωρούµενοι ὡς«οικολογικοῦ αυτό κι αν είναι παραφροσύ- 
νη, δεν υπάγονται σε καθεστώς ανακύκλωσης! 


Χ Χ Χ 


Η ενδέκατη διαπίστωση αφοράτο καυτό ζήτηµατής ύπαρξης ραδιενερ- 
γών υλικών µέσα σε αυτέςτις λάμπες, όπως στα µπροστινά φώτα αυτοκι- 
νήτων, στα φώτα σταδίων, γραφείων κ.λπ. και επίσης ή ύπαρξη ή όχι μίνι 
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ραδιενεργών διαδικασιών εντός των «οικονοµικών» και εάν υπάρχειτο εν- 
δεχόµενο να υφίσταται κάτι εντελώς διαφορετικό, το οποίο µπορεί να εἶ- 
ναι εξαιρετικά επικίνδυνο. 

Ταυτόχρονα υφίσταται ως θέµα που πρέπει να διερευνηθεί άµεσα, όπως 
είναι η βαριά ρύπανση τού περιβάλλοντος µε τα ραδιενεργά κατάλοιπα 
που αφήνουν οι σπάνιες γαίες κατά την επεξεργασία τους, και η χρήση 
ορισμένων από αυτές στις λάμπες «οικονοµίας» που είναι σήµερα πηγή 
µίνι πυρηνικών αντιδράσεων και στο παρελθόν ήταν και ραδιενεργές. 
Ταυτόχρονα υφίσταται και το ζήτηµα τής ταφής ενός μυστηριώδους ρυ- 
παντή, µιας πούδρας - απόβλητο των «οικονοµικών» µέσα σε ασφαλή(;;) 
κιβώτια, για την περίπτωση τής Ελλάδας σε κάποια περιοχή τής Κορίνθου. 


Χ Χ Χ 


Η δωδέκατη διαπίστωση είναι ότι οι καταναλωτές έχουν υποστεί συ- 
στηµατικά ψεύδη ή παραπληροφόρηση γιατις πραγματικές δυνατότητες 
φωτισμού, δηλαδή ποιες είναι οἱ σωστές αναλογίες µε την αντικατάσταση 
κάθε λαμπτήρα πυράκτωσης µε έναν λαμπτήρα «οικονοµίας», ποιοι είναι 
οι (πολλοῦ περιορισμοί στη χρήσητους,που παραμένουν άγνωστοι γιατη 
συντριπτική πλειοψηφία των καταναλωτών και ποια είναι η πραγματική 
εξοικονόμηση, η οποία ισούται µε το απόλυτο μηδέν και ακόµη λιγότερο. 


κ. Χ. Χ 


Η δέκατη τρίτη διαπίστωση είναι η απόκρυψη των κινδύνων γιατις πολύ 
επικίνδυνες εκροές υπεριωδών ακτινοβολιών από τους «οικονομικούς» 
λαμπτήρες. Το «τηγάνισµα» τού δέρµατος από την υπεριώδη ακτινοβο- 
λία των «οικονοµικών» είναι γεγονός και οι καταναλωτές το αγνοούν. Οι 
λάμπες «εξοικονόμησης εκπέµπουν, εκτός απὀ τις υπεριώδεις υν-Α και 
υν-Β, καιτις υν-ς. Οιτελευταίες είναι εξαιρετικά βλαπτικές για κάθε είδος 
ζωής, ενώ η εκροή υπεριωδών απότις λάµπες πυράκτωσης είναι τόσο µι- 
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κρή ώστε δεν προκαλεί κανένα πρόβλημα υγείας, όπως βρέθηκε µετά απὀ 
έρευνα τού 5ἴοηγ Β{οοκ υΠίνεις!ϊγ, η οποία επιπλέον ανέδειξε και το γε- 
γονός ότιη χρήση «οικονοµικών» είναι ισοδύναμη µετην ακτινοβολία τού 
Ἠλιου στην τροπική ζώνη! 
κ Χ Χ 

Αν και τα ζητήµατα που αποκαλύπτονται είναι πολλά και σηµαντικά, όλα 
παραμένουν αναπάντητα άγνωστα ή υποβαθµίζονται από αρμόδιους φο- 
ρείς και οικολογούντες, ειδικά όταν σχετίζονται µε το ζήτηµα των συµπα- 
γών λαµμπτήρων φθορισμού,των ΙΕΡ καιτού τεχνητού φωτός γενικότερα. 


Ελπίζω ότιθα υπάρξουν ΜΜΕ που θα ασχοληθούν µετη στέρεα τεκµηρι- 
ωµένη γνώση που παρέχεται εδώ βασισμένη σε περίπου 1.200 επιστηµο- 
νικές εργασίες για να πληροφορήσουν το κοινό σχετικά µετη δυσάρεστη 
και κρυφή πραγματικότητα. 


Φυσικά θαήταν καλύτερο να υπάρξουν ερευνητέςπου θαπάρουντη σκυ- 
τάλη καιθα διαθέσουν χρόνο, ενέργεια και θάρρος για να προσφέρουν και 
αυτοί τα ευρήματά τους στους πολίτες βοηθώντας να υλοποιηθεί από τις 
πολυεθνικές φωτισμού ένα νέο υγιές είδος µη τοξικού φωτός. 


Δεκέμβριος 2020 
Θεσσαλονίκη 
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ΕΠΕΙΔΗ ΟΙ ΛΑΜΠΕΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» 
ΕΙΝΑΙ ΤΟΞΙΚΕΣ ΚΑΙΣΠΑΤΑΛΗ ΠΟΡΩΝ | 


Έχουν άρρωστο φάσμα φωτός. «Τρελαίνουν την επίφυση - 
βλάπτουν την όραση 


ο υ υ ο”... 
κ πα Ισ μας 
εκ ο ο πε 


Εκπέµπουν επικίνδυνες ακτινοβολίες 


Τα µέλη µιας οικογένειας εξοικονομούν 150-300 ευρώ ετησίως 
βάζοντας σε συνεχή κίνδυνο το περιβάλλον και την υγείατους 


Χρειάζονται ανακύκλωση η οποία όπως γίνεται σε όλα τα κράτη 
τής Γης συνιστά τοξική κι επικίνδυνη φάρσα 


